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不 知 大 家 是 否 玩 
过 前 一 阵 PS 上 发售 的 
《 青 之 骑士 物语 》， 
而 本 作 同 样 是 一 部 以 
波 特 姆 斯 世界 为 题材 
的 3D 动 作 游 戏 。 在 这 
里 ， 我 们 先 公 布 其 美 
丽 的 CG 片 头 ， 而 其 
系统 及 故事 则 会 在 有 
更 详细 的 资料 后 为 读 
者 介绍 。 
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机 种 : SS 
厂商 : TGL 
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受 所 有 土星 用 上 户 期 待 
的 《樱花 大 战 2》 将 于 98 
年 春季 友 售 ， 终 于 又 可 负 
到 花 组 的 风采 了 ! 


广 受 好 评 的 “ 龙 之 力量 ”在 沉寂 了 两 
年 之 后 经 于 宣布 将 推出 续 作 。 本 作 是 以 上 
一 代 故 事 50 年 后 的 时 代为 背景 ， 几 位 新 的 
勇者 迎 来 了 新 的 挑战 ! 
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入 CAPCON 公 司 在 3D 格 斗 世界 又 迈进 了 一 步 ， 
St 到 《 街 头 霸王 EX》 合 广大 玩家 目不暇接 之 后 这 
和 款 《USTIcE 学 园 》 可 以 说 再 掀起 高 潮 ， 全 新 的 系 
RS 闹 ， 精 彩 的 画面 以 及 极 富 个 性 的 人 物 ， 让 我 们 又 


一 次 看 到 该 公司 的 实力 ! 
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机 种 : PS 类 型 : 对 战 ACT 厂商: BANPRESTO 媒体: CD-ROM 


的 钢 凋 
会 在 次 世代 主机 上 亮相 本 是 意料 : 
中 的 事情 ， 而 这 种 题材 适 于 作成 天 
戏 ， 这 样 一 来 ，PS 优 秀 能 

3D 表 现 机 能 便 派 上 了 用 场 ! 

本 作 除 可 选用 3 位 超人 外 ， 还 有 
5 个 怪兽 可 供 必 杀 技 基本 忠于 
原作 . 画面 ， 层 次 分 明 ， 
致 于 对 战 感觉 则 要 亲手 试 到 才 可 下 
判 [中 
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机 种 : ARC 类 型 : STG 厂商 : EIGHTING 


机 种 : SS 类 型: STG 厂商 : SEGA 媒体 : CD-ROM 


和 一 僵 户 在 袭击 研究 员 


子弹 了 ， 还 是 暂且 避 开 敌人 吧 ? 


局 介 有 不 少 朋 友 
瑟 过 本 作 的 街机 版 ， 
吧 ， 今 次 SEGA 公 司 将 
其 移植 到 SS 上 会 有 怎 ， 
样 的 表现 呢 ? 

从 目前 公布 的 画 
面 看 ， 似 乎 没有 街机 
细腻 ， 但 相信 到 正式 
发 售 时 会 有 所 改进 


0 请 呈 凑 轿 征 疝 半 丹 守 恒 话 


政府 机 关 AMS 所 属 的 特 
工人 员 ， 表 情 准 酷 ， 经 常 能 
靠 准 确 的 判断 力 避 过 危险 。 


托马斯 的 同事 ， 也 是 一 名 特 
。 人 年 龄 、 国籍 等 均 不 明 ， 感 情 
少 有 起 伏 ， 为 达 目 的 不 择 手段 。 
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机 种 : PS 

类 型 : ACT 

厂商 : SQUARE 
: CD-ROMX 


完全 3D 化 的 动作 游戏 ， 其 爽快 感 
将 超越 返 今 为 止 的 其 它 同类 作品 ! 
Sew” CD3 枚 组 的 大 容量 会 展现 出 前 所 
未 有 的 精彩 画面 
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真 的 会 在 98 年 内 推出 吗 ? 
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SU。 类 型 : 对 战 ACT 


厂商 : SNK 
媒体 : CD-ROM 


机 种 : PS 类 型 : AVG 厂商 : KONAMI 媒体 : CD-ROM 


KONAMI 的 《METAL GEAR》 自 从 公布 至 今 
已 有 很 长 一 段 时 间 了 ， 虽 然 目前 仍 未 确定 最 
后 上 帮 售 日 期 ， 但 从 厂家 提供 的 画面 看 ， 其 完 
成 度 已 相当 高 。 

本 作 因 为 是 在 敌 方 阴暗 的 基地 中 展开 战 
斗 ， 所 以 图 片 色彩 较 暗 ， 但 人 物 和 背景 均 极 
为 细致 ， 各 种 军械 以 及 复杂 的 道路 也 显示 了 
制作 者 不 凡 的 功力 ! 
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厅 
在 《电子 游戏 技巧 (2)》 中 我 们 增 大 了 容量 ,从 196 页 增 
至 208 页 。 最 新 指南 "部 分 的 新 游戏 介绍 减少 至 38 篇 ,而 重 
点 放 在 了 ” 热 斗 出 招 " 和 ”完全 攻略 "上 。 热 斗 出 招 " 把 近期 在 
街机 市 场 引起 极 大 又 动 的 数 部 佳作 均 收 录 在 内 ,并 对 其 系统 
进行 了 详尽 的 分 析 。 而 “完全 攻略 "此 次 更 为 充实 , 象 4 格 兰 落 
亚 传说 《恶魔 召唤 师 2》《 命 运 传说 ?等 次 世代 宏 篇 巨著 的 


攻略 相信 会 为 诸位 玩家 的 闯关 过 程 提 供 方便 。 
在 此 ,我 们 感谢 所 有 关注 并 支持 本 书 的 读者 ,并 希望 能 
听 到 大 家 的 意见 和 建议 ,以 便 能 令 我 们 做 得 更 好 
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厂商 :SQUARE 机 种 :PS “类 型 :ACT 
SQUARE 利用 CD 3 村 组 的 大 容量 所 制作 的 超级 动作 
游戏 ,其 水 平和 将 盐 越 其 它 同 类 作品 ! 


360 订 全 动作 少 戏 。。 /ONE55RU 


作为 动作 游戏 ,厂家 的 制作 依然 极为 周到 -画面 可 作 360 度 的 旋转 ,人 物 的 动 
作 也 将 得 到 细致 的 体现 。 在 使 用 必 杀 技 或 者 法 术 的 时 候 ,画面 会 从 最 佳 角度 展现 
这 一 充满 迫 力 的 场景 。 各 种 建筑 物 以 及 山 蛮 河流 等 十 分 复杂 ,这 上 比 过 去 用 POL 立 
CON 简单 制作 的 背景 要 真实 许多 。 


的 动作 如 冉 
【每 路 一 般 人 
村 十 无 比 ! 


平成 9 年 12 月 ,富士 山 发 生 异 变 , 巨 大 的 闪光 自 山 顶 喷 射 而 出 ,不 仅 富士 山 
顿 变 废 墟 ,而 且 灾 难 波 及 到 日 本 全 国 各 地 。 相 类 似 的 事件 不 断 的 发 生 着 ,人 类 面 对 
这 一 切 束 手 无 策 。 

灾难 的 原因 究竟 何在 呢 ? 

随 着 时 间 的 推移 ,三 位 被 称 为 " 紫 微 仙 " 的 仙人 渐渐 为 人 们 所 知 ,而 他 们 正 是 
引发 所 有 灾难 的 罪魁 祸首 。 

大 约 12000 年 以 前 , 紫 微 仙 从 西方 大 陆 来 至 日 本 ,他 们 将 长 久 以 来 在 日 本 出 
没 的 " 寄 神 ` 击 退 , 世 界 一 度 处 于 和 平 之 中 。 但 是 ,1997 年 在 训 气 引起 大 灾害 的 时 
候 , 紫 微 仙 将 宿敌 寄 神 从 “ 常 世 ( 死 亡 的 世界 ) " 带 至 "现世 (人 类 生存 的 世界 ) 之 
中 。 

而 本 作 的 主人 公 一 一 五 方 轮 " 的 守护 者 一 直 对 紫 微 仙 的 行为 在 有 疑问 ,在 他 
们 不 断 的 调查 后 ,一 场 与 紫 微 仙 的 恶战 拉 开 了 帷幕 。 


迪 币 仙 的 身份 完 竟 是 
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媒体 :CD -ROOMx3 发售 日 :98 年 内 


评价 . 


SQUARE 居然 采用 CD 3 枚 
组 来 制作 一 款 动 作 游戏 ,在 惊 
诈 的 同时 也 不 禁 对 其 充满 了 期 
待 . 从 目前 公布 的 资料 看 ,该 作 
不 仅 人 物 众 多 , 其 画 


面 也 极为 出 色 。 < 
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由 史克威 尔 制 作 的 游戏 ， 
画面 水 平 都 非常 高 ,本 作 自 然 
也 不 会 例外 .以 3CD 登场 的 动 
作 游 戏 ,的 确 给 人 以 耳目 一 新 
的 感觉 ,可 是 如 此 大 的 容量 , 究 


竞 都 用 来 制作 什么 了 (Q) 
呢 ? 


历来 以 RPG 而 闻名 的 史 克 
威 尔 ,这 回 又 推出 了 一 款 动作 
游戏 ,并 采用 3 张 光盘 的 大 容 
量 ,只 是 游戏 中 的 关系 十 分 混 
乱 。 


< 
SQUARE 的 又 一 个 大 手笔 动 


作 游 戏 , 并 且 以 3 枚 组 的 大 容 
量 表 现 ,游戏 无 论 从 内 容 上 还 


是 画面 上 都 可 说 是 次 世代 游戏 
中 的 极品 。 
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医 吊 ` 妾 巾 作 扎 楼 扑 胖 展品 来 续 -四 二 四 未 母 员 
点 疏 娄 团 寻 喇 响 草民 层 如 区 IR 届 发 李 加 
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要 [中 当 发 上 司 捧 发 ” 

县 族 皮 村 洲 典 惧 司 织 才 稀 泽 六 县 凡人 地 暑 代 括 

12000 过 艺 改 喇 届 局 云 妨 加 长 村 专 问 全 帆 导 - 
抠 距 控 几 排 反 听 克星 避 巾 凯 改 汉人 改 煤 抱 
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同 的 效果 。 
三 元 镇 守 
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以 一 枚 咒 符 向 敌人 进 可 解除 各 种 异常 状态 ， 


行 攻击 。 
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成 的 防御 壁 。 


是 对 付 训 气 的 良 方 。 


“四 方 色 


攻击 视野 内 的 所 有 政 
人 ,威力 极 大 。 


二 和 


八 极 天 地 


使 自己 以 外 的 所 有 可 以 制造 分 身 , 令 敌人 恢复 50% 的 体力 ,但 


气 封杀 七星 招 鬼 


AN 
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用 光 所 有 多 符 。 


摸 不 清 攻击 对 象 。 


可 
角色 停止 行动 。 


完全 体现 真实 感觉 的 对 战 格 斗 游戏 ,其 一 击 必 杀 的 快感 
难以 用 祥 言 来 形容 ! 


[ 写 ] 新 的 政 人 旦 场合 有 党 的 真正 身 从 是 …? 大 


本 作 的 故事 是 发 生 在 前 一 作 之 后 ， 
鸣 镜 馆 真 正 的 敌人 售 阴 党 出 现 了 。 他 们 


五 郎 为 首 向 着 风门 、 辰 美 以 及 御 门 三 人 便 十 分 喜爱 ,此 次 厂商 在 系统 
发 出 了 挑战 。 此 次 搏杀 的 结果 是 怎样 方面 又 有 所 改进 ,使 得 “一 击 必 


呢 ?只 有 一 点 可 以 肯定 , 那 就 是 鸣 镜 馆 杀 ” 的 真实 感 与 紧迫 感 更 为 突 


已 到 了 生死 存亡 的 边缘 。 出 .游戏 充满 了 肃杀 
的 气氛 ,人 物 设 计 更 “人 
有 呼之欲出 的 感觉 。 
N 
前 作 的 设 定 就 非常 有 个 


性 ,这 次 在 继承 了 前 作 的 基础 
上 ,还 有 所 创新 ,所 以 到 时 应 该 


经 两 大 流派 的 再 会 !? er 


NE 亲民 和 
在 前 作 中 ,登场 人 物 并 不 是 很 多 ,尤其 在 对 战 中 可 使 用 的 人 物 就 更 少 了 ,这 不 eg 


免 有 美中不足 之 嫌 。 此 次 ,二 代 中 加 入 了 大 量 的 新 人 物 ,他 们 将 分 别 代表 鸣 镜 馆 以 前 作 我 就 十 分 欣赏 ,在 续 
及 舍 阴 党 出 战 。 这 些 人 物 有 我 们 所 熟悉 的 风门 等 ,此 外 敌 方 的 寒 云 以 及 源 五 郎 诸 ， 作 中 人 物 众多 ,角色 设计 很 鲜 
人 都 个 性 十 足 ,充满 了 魅力 ! 明 ,画面 也 比 前 作 精 彩 ,是 款 十 


在 武器 方面 本 作 也 有 了 增加 ,如 胁 差 、 下 又 等 剑 类 器 械 ; 还 有 铁 扇 .长 针 等 暗 “分 值得 期 待 的 游戏 。 
器 ,甚至 连 青蛙 也 会 作为 暗器 的 一 种 应 用 到 战斗 中 ,由 此 我 们 也 不 难 想象 二 代 的 


成 斗 会 更 加 多 姿 多 彩 , 售 心动 魄 ! < 


对 游戏 系统 的 掌握 可 能 很 
困难 ,但 这 才 体 现 了 游戏 中 武 
道 的 精华 所 在 , 对 一 击 必 杀 的 
高 追求 也 正 是 此 游戏 的 卖点 之 


-一 


已 


厂商 :NAMCO “机 种 :PS 类型: 对战 ACT “媒体 :CD - ROM ”发售 日 :98 年 内 
是 否 会 增添 街机 版 中 所 没有 的 新 角色 8 呢 ? 其 移植 水 平 完 
竟 必 何 呢 ?PS 用 户 已 等 不 及 了 ! 


者 机 版 的 中 BOSS 三 岛 平 八 * 登 场 了 ! 评 . 价 . 


自从 《铁拳 3 推出 以 来 ,所 有 PS 用 户 便 急 切 
的 盼望 着 它 的 移植 。 现 在 ,三 家 终于 公布 将 于 98 
年 内 推出 该 作 的 PS 版 ,目前 所 得 到 关于 新 人 物 的 
消息 便 是 街机 版 的 中 BOSS 一 一 三 岛 平 八 也 会 登 
场 。 


一 直 在 街机 排行 榜 中 位 于 

前 10 名 之 内 ,众多 富 于 个 性 的 

新 人 物 的 登场 为 “铁拳 3" 增 加 

在 距 前 作 19 年 后 的 世界 里 ,已 经 有 73 岁 高 De 上 后 ， 


龄 的 三 岛 平 八 依旧 强悍 无 比 另 有 消息 称 ,他 在 十 N 
， 
代 和 遗迹 中 发 现 了 迹 之 生命 体 ,其 争 服 世界 的 野望 。 怎 生 和 的 且 am 


更 加 强烈 了 。 
在 PS 版 中 ,三 岛 平 八 并 不 是 可 以 直接 选用 DRuvergN 
的 ,究竟 使 用 他 的 条 件 是 什么 呢 ?现在 还 没有 详细 铁拳 及 vR 战士 都 是 目前 
的 资料 。 3D 对 战 游戏 的 顶峰 作品 ,从 个 
人 观点 来 看 ,我 还 是 极为 喜爱 
原创 角色 小 戏 龙 阿 风 - 也 合 出 现 ! 以 更 快感 为 第 一 要 素 的 铁拳 ， 


这 次 移植 到 Ps 上 应 该 同 街机 


一 样 精彩 。 < 


不 知 大 家 是 否 看 过 漫画 (小 恺 龙 阿 冈 》, 现 在 厂家 已 国 儿 于 
决定 让 阿 冈 作为 隐藏 人 物 在 PS 版 中 亮相 。 它 只 拥有 相当 
于 一 般 人 物 一 半 的 身高 ,在 对 战 的 时 候 这 会 成 为 优势 还 医 
是 缺陷 呢 ? 目 前 ,还 不 知道 它 的 登场 条 件 与 使 有 条件, 但 国 呈 四 


总 之 能 使 用 这 样 一 位 角色 是 件 十 分 有 趣 的 事情 。 当初 买 索 尼 就 是 因为 看 了 
四 玛 隆 要 “铁拳 ”, 所 以 对 此 作品 一 直 十 
人 物 的 选择 以 及 最 新 的 舞 台 画 面 大 公开 ! 分 欣赏 ,无论 是 格斗 起 来 的 感 
SEE 觉 还 是 片头 片尾 的 cG 都 相当 
精彩 。 


不 用 多 说 就 知道 此 游戏 的 
知名 度 有 多 高 ,而且 也 是 3D 格 
cn -- 9 二 斗 领域 唯一 能 与 SEGA 的 “VR 战 
依然 是 玩 者 的 悉 的 选 人 画面 , 初 从 画面 中 可 以 看 出 《铁拳 3 的 背 。 士 "系列 相提并论 的 大 手笔 ,此 
期 登场 的 角色 一 目 了 然 。 但 街机 版 中 ” 景 比 一 代 和 二 代 时 要 细致 得 多 ,就 连 ”次 的 Ps 版 的 移植 也 十 分 完美 。 
的 那些 中 BOSS 以 及 最 终 关 底 如 何 选 ” 一 些 很 细微 的 部 分 也 得 到 了 充分 的 表 9 


用 呢 ? 新 加 入 的 原创 角色 又 在 何 处 呢 ? “” 现 , 而 且 色 彩 艳 丽 , 令 人 印象 深刻 。 
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类 型 ;AVG 


气 令 人 志 骨 悚 然 ! 


本 作 的 舞台 是 位 于 远离 都 市 中 心 的 郊外 的 小 村 一 一 从 天 是 。 一 
御 堂 岛 优 忽然 发 现 自己 的 右手 中 不 知 为 何 竟 握 着 一 柄 利 刀 , 于 是 她 渐渐 发 现在 自 
己 的 身体 中 还 隐藏 着 另 一 


天 , 女 中 学 生 


东京 高 校 普 
| 通 的 十 七 岁 
女子 高 中 生 
其 普通 的 容 
貌 和 大 人 般 
的 性 格 平时 
并 不 引 人 注 

没有 什么 
朋友 ,是 一 ?1 
比较 封闭 的 
女 骇 。 


游戏 的 主人 公 御 堂 岛 优 当 受到 极度 的 慌 怖 袭击 时 ,她 身体 中 的 另 一 种 人 格 便 
会 苏醒 。 优 平时 是 一 位 普通 的 少女 ,但 变 成 翔 之 后 却 成 为 了 冷酷 无 情 的 男子 。 性 格 
转变 之 后 , 翔 是 位 杀人 不 是 眼 的 角色 , 令 人 根本 无 法 想象 他 与 优 曾 是 同一 个 人 。 由 
于 这 一 设计 ,在 游戏 进行 过 程 中 便 出 现 了 一 种 新 的 技巧 , 即 在 不 同 的 场合 之 下 便 
需要 不 同性 格 的 主人 公 来 应 付 ,具体 是 让 优 还 是 翔 登场 需 玩 者 仔细 考虑 才 行 。 比 
如 , 当 千 夏 (杀人 鬼 ) 奢 来 的 时 候 , 优 与 翔 会 做 出 不 同 的 反应 ,被 困 在 屋 中 的 优 要 寻 
找 各 种 道具 才能 摆脱 千 夏 的 追 杀 ; 而 翔 却 可 在 屋 中 找到 手枪 ,直接 去 与 千 夏 战斗 ， 
其 实 翔 即使 手中 没有 武器 也 会 赤 手 空 拳 的 去 攻击 对 手 


HUMAN 公司 最 著名 的 “钟楼 古 宅 " 系 列 曾 广 受 玩家 好 评 , 它 的 每 一 作 都 会 带 
给 人 们 一 个 充满 了 诡异 气氛 的 慌 怖 故事 ,究竟 真相 如 何 只 有 等 到 游戏 结束 后 才 会 
知晓 ,因此 玩 者 可 以 说 每 一 分 每 一 秒 都 在 猜测 ,都 在 提防 着 随时 出 现 的 危险 ,这 种 
感觉 构成 了 此 类 游戏 独 具 的 魅力 。 
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媒体 :CD -ROM 
又 是 一 款 怖 冒险 游戏 ,以 弘 重 人 格 为 题材 所 营造 的 气 


发 售 日 :% 年 3 月 


“钟楼 古 宅 "这 一 系列 的 游 
戏 均 有 着 不 错 的 成 绩 ,本 作 以 
双重 人 格 为 题材 ,展现 了 一 桩 
发 生 在 远离 都 市 的 小 村 中 的 恐 


怖 事件 。 SR 
ON 


钟楼 系列 虽然 营造 恐怖 气 
氛 的 水 平 很 高 ,但 是 从 动作 性 
来 看 ,本 作 可 能 永远 也 赶不上 
“生化 危机 "和 ”上古 募 丽 影 "。 但 
是 本 作 拥 有 大 量 的 拥护 者 ,看 


来 到 时 一 定 会 得 到 好 ” 刁 
评 。 人 


类 似 钟 楼 的 又 一 款 恐 怖 
AVG 游戏 ,在 前 几 作 获 得 成 功 
后 ,想必 此 款 游 戏 也 不 会 差 。 


< 
有 绝对 经 典 的 AvG 游戏 , 虽 
然 与 “生化 危机 ”的 风格 截然 不 
同 ,但 游戏 中 诸多 恋 题 的 表现 
手法 都 令 人 称道 ,现在 “幽灵 ” 
就 快要 来 了 。 


游戏 ,其 水 准将 远 远 起 越前 作 ! 


在 本 作 的 故事 模式 中 设计 了 完全 独立 的 主人 公 , 这 是 
位 名 叫 克 劳 蒂 娅 的 女性 ,与 她 在 一 起 的 则 是 个 名 叫 比 克 西 
的 少年 ,两 人 因 一 桩 奇怪 的 事件 走 到 了 一 起 ,从 此 便 成 为 措 


晓 , 是 一 位 谜 一 样 的 人 物 。 
如 果 玩 者 选择 了 故事 模式 , 便 要 乘 座 克 劳 蒂 娅 专用 的 
机 体 进行 游戏 ,总 共有 12 种 MS 可 供 选择 ,大 家 可 随 喜 好 而 
定 。 随 着 情节 的 推进 ,将 不 断 与 敌人 进行 战斗 ,只 有 将 对 手 
打倒 才能 前 往 新 的 地 点 。 当 然 ,不断 的 收集 情报 也 是 十 分 重 
要 的 ,这 样 可 以 发 现 真正 的 敌人 隐藏 在 何 处 。 


与 其 它 格 斗 游戏 不 同 ,本 作 中 进行 对 
战 的 机 体 大 部 分 是 拥有 远程 射击 武器 的 ， 
前 作 中 这 些 武器 可 以 一 直 使 用 ,但 此 回 却 
有 了 弹 数 的 限 | 
制 , 没 有 节制 的 | 
使 用 到 后 来 反 ， 
而 会 使 已 方 陷 | 
入 不 利 的 状况 ，， 
小 心 呵 ! 


玩 者 可 将 拳 键 与 脚 键 按照 特定 的 顺 
序 按 下 ,这 样 便 会 令 你 所 使 用 的 角色 使 出 
连续 的 攻击 ,在 前 作 中 只 能 将 普通 技 与 必 


虽然 与 前 作 相 同 ,本 作 仍 然 能 够 进行 
瞬间 完全 回避 以 及 防御 远 距 离 攻击 ,但 这 
些 操 作 都 是 会 


在 与 对 手 接近 的 状态 下 , 玩 者 可 以 按 
下 方向 键 的 左 或 者 右 再 配合 以 强 拳 键 , 这 
样 便 可 造成 一 种 特殊 的 攻击 , 它 的 作用 是 
可 以 令 防御 的 mm 


利生 耳 量 入 四 5 游戏 中 每 位 


| 


每 种 机 体 都 拥有 相应 的 数 种 必 杀 技 ,而 目前 流行 的 超 必 杀 技 也 会 在 游戏 中 出 
现 。 超 必 杀 技 虽 然 每 位 角色 只 有 一 种 ,但 其 威力 惊人 ,有 着 一 发 道 转 的 效果 ,而且 
其 画面 上 的 效果 也 十 分 悦目 。 


一 款 必 友 所 周知 的 高 达 鸭 评 要 角 包 所 展开 的 对 丰 格 下 


评价 


本 作 设 计 了 多 种 模式 ,可 
玩 性 较 高 .对 战场 面 虽 是 用 2D 
形式 制作 ,但 十 分 华丽 。 操 作 着 


自己 所 喜爱 的 机 体 进行 战斗 ， 
那 种 感觉 是 十 分 过 瘾 
的 。 


N 
对 战 类 型 的 游戏 ,虽然 角 
色 们 都 是 巨大 的 机 器 人 ,但 是 
从 动作 及 必 杀 技 的 设 定 上 看 ， 
都 十 分 细腻 ,喜爱 高 达 的 朋友 
和 爱 玩 对 战 的 玩家 可 以 玩 一 玩 


这 个 作品 。 加 全 


画面 十 分 精彩 ,角色 设计 
得 也 十 分 巨大 ,只 是 前 作对 战 
起 来 的 感觉 却 十 分 一 般 ,不 知 
在 续 作 中 会 有 怎样 的 改动 。 


与 SFC 版 的 同类 游戏 一 
样 , 其 中 登场 了 许多 著名 人 物 
的 座机 ,但 就 其 游戏 的 影响 力 
来 看 , 比 " 机 器 人 大 战 "还 有 相 
当 大 的 一 段 距离 。 


nu 
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主 证 采 来 汪 ONRNI 一人 站 全 辣 29 RED 的 
暴力 相 盘 , 肯 定 会 有 不 俗 的 成 绩 ! 


NVS 


本 作 是 一 款 恋爱 模拟 

;和 游戏 ,因而 最 引 人 注 目的 便 
是 其 中 的 几 位 女性 角色 的 
设计 。 应 该 说 ,KONAMI 又 一 
次 给 玩家 带 来 了 


评 ' 份 . 


二 


给 人 的 第 一 印象 就 是 画面 
效果 十 分 突出 , 几 位 女性 主人 
公设 计 得 相当 出 色 . 虽 是 恋爱 
模拟 游戏 ,但 战斗 要 素 的 加 入 


惊喜 ,欧洲 中 世 

纪 的 雍容 华贵 与 唯 使 得 作品 更 为 丰富 .再 
美的 人 物 形 象 令 人 有 ,本 作 色 彩 鲜 明艳 
仿佛 置身 于 如 梦 似 丽 , 令 人 赏心悦目 。 


ON 

本 作 的 人 物 设 定 十 分 优 
秀 ,虽然 是 SLG 的 游戏 ,但 是 从 
资料 看 人 物 的 性 格 刻画 也 比较 
丰满 ,而 且 战 斗 画面 也 很 有 意 
轧 , 到 时 可 以 看 看 能 否 与 “樱花 


大 战 " 相 比 。 & 


是 广 井 王子 与 KONAMI 连 
手 制作 的 SLG 游戏 ,人 物 设计 相 
当 不 错 ,战斗 画面 也 很 精彩 ,是 


款 相当 出 色 的 作品 。 
2 < 
eg 金 关 针 己 , 检 忆 N 芭 ， 


本 作 除 了 恋爱 因素 之 外 ,当然 也 少不了 战斗 。 战 斗 形式 分 为 “ 战 提 KONANI 就 会 让 人 联想 


第 与。 东 打 "两 种" 在 "战争 "中 主要 是 进行 团 休战 玩 者 震 将 步兵 人 


的 分 配 ;而 “一 骑 打 " 则 要 和 敌人 的 又 一 奉献 ,游戏 中 人 物性 格 
进行 一 对 一 的 比拼 ,此 时 不 论 魔 到 全 各 了 分 定 厅 , 加 浆 是 一 位 
法 还 是 必 杀 技 的 描绘 都 极 具 迫 女性 玩家 ,此 游戏 是 再 ” 刁 / 

二 合适 不 过 了 。 ad 


幻 的 世界 之 中 。 


绕 "大 叶 


下 评 ES 带 有 骨 1 


汐 nana 评 - 份 . 


本 作 是 以 1999 年 的 日 本 为 舞台 ,当时 其 列岛 全 土 发 生 异 变 , 各 大 城市 陷 人 断 
层 之 中 ,被 称 为 "龙脉 "的 七 大 动脉 也 遭 到 了 破坏 。 


随 着 岁月 的 流逝 ,许多 地 方 的 城市 已 重建 起 来 ,但 就 在 这 百 废 待 兴 的 时 候 , 曾 主人 公 均 为 一 些小 女 骇 ， 
破坏 过 龙脉 的 谜 之 组 织 * 奉 狗 霸 黄 ”又 开始 在 暗中 活动 。 她 们 真 的 能 击败 敌人 拯救 世界 
被 卷 入 一 系列 恐怖 事件 的 七 位 少女 ,与 “在 狗 霸 苑 ”派出 的 杀手 展开 了 壮 绝 的 “， 吗 ?这 样 的 作品 似乎 缺少 了 一 
大 搏杀 。 而 少女 们 所 操纵 的 , 正 是 传说 中 的 守护 兽 。 些 严肃 的 成 份 , 但 对 于 玩 者 来 

" 说 还 是 相当 有 乐趣 

的 ,毕竟 主角 十 分 可 

爱 呀 ! 
N 


SRPG 是 目前 兴起 的 一 种 
新 的 游戏 类 型 ,本 作 采 用 这 种 


本 游戏 最 大 的 特征 便 是 少女 们 对 守护 兽 的 操纵 , 玩 者 可 直接 控制 少女 进行 战 ”， 新 的 类 型 而 且 再 加 上 漂亮 的 人 
斗 , 而 她 所 召唤 的 守护 兽 则 会 视 少女 的 指定 而 行动 .少女 与 守护 兽 共享 HP,_- 方 ooonsmdeageaednoc 区 
受到 伤害 便 会 影响 到 另 一 方 ,可 以 说 ,守护 兽 是 否 能 发 挥 足够 的 作用 ,将 直接 关系 少 的 玩家 。 


和 ay 


以 美 少 女 为 主角 的 模拟 游 
戏 ,制作 厂商 水 平一 般 , 人 物 设 
计 也 并 不 突出 ,但 游戏 中 加 入 
了 大 是 的 动画 , 使 游戏 还 可 一 
先 。 
她 们 分 别 是 天 城 美 由 纪 、 炎 直 由 海原 美里 、. 飞 知 和 SN 5 


景 子 、 雷 晶 、 圣 写 从 0 和 大 地 裕 子 ,再 加 上 敌 方 


由 XNG 制作 的 一 款 比 较 
一 般 的 SRPG, 其 系统 没有 什么 
重大 的 突破 ,但 对 于 初次 接触 
这 一 类 游戏 的 玩家 来 说 还 算是 
值得 一 玩 的 。 


的 女性 角色 ,本 作 总 共 将 有 24 位 少女 登场 。 


本 作 的 电脑 版 自 94 年 发 售 以 来 已 有 总 销量 18 万 枚 的 
住 绩 ,此 次 移植 又 经 过 了 精心 的 加 工 ! 


朱 评价 


蒂 特 丝 依 鲁 , 这 是 一 个 人 们 还 没有 上 记 记 对 任何 事 
物 都 抽 有 爱心 的 奇异 世界 ! 

在 这 里 有 一 个 名 为 克 鲁 迪 亚 的 王国 , 国 中 有 座 克 
迪 村 。 当 地 有 一 项 传统 , 那 就 是 当年 轻 人 法 到 一 定 的 年 
纪 就 要 作 一 次 远 行 以 作为 对 他 的 考验 。 但 是 ,在 他 们 到 
世界 各 地 旅行 去 观看 魔 洲 镜 的 时 仿 , 却 发 生 了 许 许多 
多 意 想 不 到 的 事情 ……: 


在 次 世代 主机 上 ,向 本 作 
这 样 的 RPG 是 否 还 能 为 玩家 认 
可 呢 ? 虽 说 情节 不 错 ,但 毕竟 画 
面 过 于 一 般 ,新 加 入 的 动画 与 
配音 也 无 法 弥补 游戏 
自身 的 缺陷 。 


本 作 的 男 主角 , 克 迪 村 出 生 的 14 岁 少 
年 ,虽然 性 格 有 点 内 向 ,但 内 心 却 很 坚强 ,， 
对 任何 事物 都 抱 有 认真 的 态度 。 因 为 按照 


(中 讲 遇 炎 .AD) 


WN 本 村 的 传统 来 展开 旅行 ， 所 以 经 历 了 一 册 
qq。 系列 人 人 难忘 的 事情 。 arisn aa 
在 PC 上 的 确 是 比较 优秀 的 作 


品 ,但 是 与 家 用 机 上 的 RPG 相 
比 ,此 作 可 能 也 只 能 属于 中 上 
等 吧 ! 另 外 ,人 物 设 定 我 比较 喜 


全 AR 
本 FRR 


PC 版 的 《 白 发 魔女 》 是 以 故事 和 人 物 为 中 心 的 作 
品 , 经 大 幅 更 改 的 PS 版 ,基本 视点 改 用 了 QUARTER 
VIEW, 故 事 画 面 和 战斗 画面 采用 相同 的 地 图 ,这 令 故 | 苹 
事 的 发 展 更 为 流畅 。 人 
在 战斗 系统 方面 ,PC 版 的 战斗 系统 是 采用 预 设 战术 、 自 动作 战 的 方式 进行， 这 


次 厂 方 在 移植 时 ,考虑 到 玩家 对 PC 版 的 意见 ,他 们 大 都 希望 自己 可 以 参与 战斗 移植 自 电 脑 的 著名 RPG , 游 
因此 战斗 系统 也 改 为 指令 方式 ,相信 会 令 玩家 玩 得 更 为 投入 的 。 戏 系 统 有 了 很 大 改变 ,并 且 加 
除了 改变 战斗 系统 之 外 ,战斗 时 各 角色 的 动画 .魔法 的 种 类 以 至 魔法 的 表现 0 os ,使 游戏 更 


手法 都 会 大 大 加 强 ,敌人 角色 的 大 小 和 种 类 也 会 有 所 改变 。 彩 。 


《 白 发 魔女 ?的 成 功 的 要 素 ,是 它 那 动人 的 故事 。 这 
次 移植 到 PS 之 上 ,有关 方 面 也 很 注重 这 一 点 ,所 以 剧 
本 基本 没有 改变 。 不 过 ,为 了 提高 故事 的 魅力 ,制作 方 在 个 人 电脑 中 颇具 影响 力 
面 对 游戏 系统 、 人 物 设计 以 至 视点 都 作出 了 重大 改变 。 的 RPG 游戏 , 其 次 世代 的 移植 

这 次 担当 重新 设计 人 物 造型 之 重任 的 、 是 兽 担 任 版 比 Pc 版 更 加 亲切 。 在 加 强 了 
《霸王 大 系 龙 骑士 ?和 《 罗 德 岛 战 记 》 人 物 设 计 及 作画 监 ”画面 的 同时 对 一 些 复杂 的 操作 
督 的 添 田 和 弘 。 做 了 简化 , 玩 起 来 会 更 得 心 应 

此 外 ,本 作为 了 展现 特殊 情节 ,加 入 了 约 20 分 钟 左 “ 手 。 
右 的 动画 ,男女 主角 也 均 由 声优 配音 , 令 投 入 感 大 增 。 ay 


< 
攻 3er 一 
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an 


YI 这 对 军训 成 咯 型 SLG 巡 


们 可 以 说 是 一 个 好 消息 。 


以 现代 及 未 来 为 题材 的 纯 军事 战略 游戏 一 直 比 较 少 ,在 这 其 中 ,比较 优秀 的 
作品 一 直属 于 SEGA, 而 PS 中 只 有 “现代 大 战 
。 略 "还 算 不 错 ,这 次 将 于 98 年 春 登场 的 “月 球 
大 战略 "虽然 是 移植 自 9 年 前 PC 一 刁 的 作 
品 ,但 是 凭借 HUDSON 的 实力 ,及 此 作 当 时 
s 的 受 欢 迎 度 ,相信 这 部 作品 将 可 能 是 PS 中 最 
优秀 的 纯 军 事 战 略 游戏 。 本 作 此 回 于 PS 上 登 
场 ,战斗 画面 比 PC 一 E 版 将 会 有 质 的 突破 ， 
凭借 PS 优秀 的 3D 表现 力 , 到 时 一 定 会 把 PS 的 SLG 迷 们 吸引 过 来 。 


ja 


对 于 玩 过 “大 战略 "系列 的 玩家 ,都 应 该 了 解 ,对 于 此 类 游戏 能 否 引 吸 玩家 ， 
关键 要 看 其 游戏 系统 能 否 易于 上 手 。 这 次 的 
“月 球 大 战略 "在 系统 上 可 以 说 让 广大 SLG 迷 
们 放心 ,系统 操纵 极为 简单 ,可 以 让 初次 接触 
此 类 游戏 的 人 上 手 , 所 以 说 这 回 的 “月 球 大 战 
略 "应 该 可 以 吸引 大 家 ,而 且 这 回 的 PS 版 除了 
在 原作 基础 上 的 16 关外 ,还 加 入 了 40 多 关 ， 站 
这 样 大 家 除了 攻略 此 作 还 可 以 利用 地 图 模式 进行 战斗 ,这 给 这 部 作品 增加 了 不 
少 可 玩 性 。 另 外 ,在 这 部 作品 中 ,一 些 其 它 * 大 战略 "类 战略 游戏 的 特点 在 此 也 会 
有 忠实 的 再 现 。 


此 作 的 故事 背景 设 定 在 未 来 ,21 世纪 时 ， 
因为 地 球 上 的 资源 被 过 度 开 发 ,而 导致 资源 贫 
乏 , 各 国之 间 战 乱 纷 争 。 为 了 维护 和 平 ,全 世界 
各 国 形成 联合 体 “ 约 尼 昂 "。 约 尼 晶 "在 月 球 上 
设置 了 资源 挖掘 器 ,通过 月 球 上 的 资源 来 弥补 
地 球 上 的 资源 危机 。 月 球 开 发 到 2089 年 时 ,地 
球 上 的 “ 盖 其 "帝国 ,为 了 实现 其 野心 ,而 派 遗 部 
队 突入 月 球 基 地 ,占领 所 有 资源 土地 .而 这 时 ,在 
月 球 上 守备 的 联合 国 部 队 虽然 遭 到 了 帝国 毁灭 性 
的 打击 ,但 其 残留 的 部 队 还 是 奋起 反抗 帝国 的 军 ， 
队 。 而 此 时 ,帝国 为 了 完全 占有 月 球 ,而 制造 了 月 
球 要 塞 ,这 样 看 ,地 球 的 存亡 就 都 要 看 驻守 月 球 的 
联合 国 部 队 了 。 ， 


这 种 考验 玩家 头脑 的 敏锐 
性 以 及 判断 的 准确 性 的 游戏 最 
近 已 越 来 越 少 了 。 本 作画 面 效 
果 较 为 突出 ,系统 也 算 完 整 ,如 
在 战略 思想 方面 再 细 


腻 一 些 就 更 好 了 。 R 


ON 

97 年 一 直 没 有 十 分 优秀 
的 军事 战略 SG, 希望 本 作 能 
够 让 我 过 一 把 瘦 , 不 过 此 公司 
制作 军事 SLG 能 否 …… 在 时 间 
设 定 上 为 未 来 时 代 ,相信 应 该 


是 尖端 武器 了 吧 ! R 


”PCE 的 移植 版 ,属于 早期 的 
模拟 游戏 ,系统 并 没有 太 大 的 
改进 ,但 是 仍然 值得 一 玩 , 特别 
是 公司 实力 不 容 忽视 。 


< 


虽然 是 一 款 老 游戏 , 但 经 
过 PS 的 “包装 "后 使 其 内 容 更 加 
精彩 ,而 且 游 戏 的 系统 与 SEGA 
的 “大 战略 "系列 十 分 相似 ,不 
用 介绍 也 该 知道 如 何 去 玩 了 ! 


厂商 :IMAGINEER 机 种 :PS 类 型 :SLG 媒体 :CD -ROM 发 售 日 :98 年春 


移植 自 电 脑 的 著名 SLG ,此 回 在 PS 上 登 场 ,除了 完全 移 


的 著名 SLG， 鞠 过 电脑 时 间 较 长 的 朋友 们 -- 一 征 会 认识 这 辐 
款 游 戏 。 在 众多 的 电脑 游戏 中 ,此 作 以 其 独特 的 设计 及 
怪异 的 战斗 方式 而 著称 ,这 回 移植 至 PS 中 ,还 加 入 了 极 二 
多 的 原创 元 素 , 相 信 应 该 能 得 到 与 电脑 版 相同 的 好 评 。 


故事 的 背景 是 在 第 二 次 银河 大 战争 结束 了 
一 世纪 以 后 , 东 银 河 帝国 势力 正在 徐徐 扩大 ,但 
是 他 的 扩张 是 以 不 断 的 战争 为 条 件 。 随 着 东 银 河 
帝国 势力 的 加 强 ,银河 中 的 大 部 分 陷 人 了 战乱 之 
中 ,银河 的 治安 空前 的 混乱 ,盗贼 与 海盗 在 银河 
，。 中 大 量 的 出 现 ,使 得 原来 就 不 平静 的 银河 陷入 了 
苦难 之 中 。 
在 这 乱世 之 中 ， 有 一 些 人 专门 去 寻找 已 经 
被 消灭 的 国家 的 宝藏 ,他 们 被 称 之 为 “财宝 猎 
人 ”。 本 作 的 故事 就 是 由 这 些 “财宝 猎人 "寻找 宝 
物 而 开始 的 。 在 第 二 次 银河 大 战 中 ,原本 支配 银 
河 商业 绝 大 部 地 和 
分 的 宇宙 巨商 鼎 
一 一 奥克斯 比尔 家 族 , 因 * 树 大 招 风 ” 导 致 消亡 。 
而 传说 中 ,此 家 族 的 绝 大 部 分 财富 被 隐藏 在 广阔 
区 的 宇宙 中 ,于 是 “财宝 猎人 " 们 便 开 始 寻找 这 一 宝 
司 藏 .整整 一 个 世纪 过 去 了 ,财宝 猎人 " 们 虽然 一 
直 在 找寻 ,但 还 是 一 无 所 获 ,而 我 们 的 主角 也 就 
是 这 些 “ 财 宝 猎人 "中 的 一 员 …… 


全 


本 作 中 的 系统 设 定 极为 有 趣 ,以 三 人 分 为 一 二 ai 0 
自己 的 战舰 ,因为 每 个 人 的 能 力 不 同 , 所 以 在 战斗 
中 每 个 人 所 驾驶 的 战舰 表现 出 的 攻击 力 与 命中 率 
都 会 有 所 不 同 。 在 武器 选择 方面 ,也 比较 有 新 意 ， 
每 个 战舰 最 多 设置 四 个 武器 装备 点 ,而 且 每 舰 所 
携带 的 武器 也 随 着 驾驶 员 能 力 的 提升 而 有 所 加 
强 , 装 甲 与 武器 的 提升 都 有 两 段 ,这 给 游戏 带 来 了 

不 少 的 乐趣 。 
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以 未 来 为 舞台 ,故事 青 景 
十 分 具有 吸引 力 。EXALEGIUSE》 
的 系统 也 很 有 新 意 ,画面 制作 
也 算 不 错 ,IMAGINEER 公司 在 展 
现 宏大 场面 方面 恐 伯 
欠缺 经 验 , 本 作 在 气 “ 人 全/ 
势 方面 略 显 单 短 。 


ON 
移植 自 电脑 的 作品 ,故事 
的 背景 极为 宏大 ,可 是 游戏 的 
展开 却 略 显得 罕 小 了 一 些 . 听 
玩 电 脑 的 朋友 说 ,此 作战 略 性 
强 , 但 是 在 战斗 画面 上 却 不 很 


华丽 。 yy 


又 是 一 款 移植 自 电脑 的 模 


拟 游戏 ,场面 十 分 宏大 ,再 加 上 
Ps 卓越 的 CG, 另外 ,游戏 中 又 
加 入 了 新 的 要 素 , 想必 会 十 分 
精彩 。 


ER 


ap 


虽然 本 人 并 没有 见 过 此 游 
戏 的 PC 版 ,但 就 Ps 版 的 画面 
来 说 已 是 颇 为 吸引 人 了 ,而且 
现在 这 种 纯 科 幻 型 的 RPG 游戏 


已 经 不 是 很 多 了 。 
ao 


通过 GAME 大 量 的 接触 了 解 日 本 文化 以 后 ,相信 晤 ， 
不 少 玩 家 已 经 对 “忍者 ?产生 了 极 浓厚 的 兴趣 ,这 是 一 
个 神秘 的 种 族 ,他们 那 奇特 的 忍 术 和 神秘 的 能 力 都 深 
深 的 吸引 着 我 们 。 本 作 又 有 什么 神秘 呢 ? 角 色 们 要 完成 
怎样 的 任务 呢 ? 让 我 们 带 着 这 些 谜 ,去 玩 一 玩 这 款 以 忍 
者 为 主题 的 GAME 吧 ! 


EECETTTEE 和 1 


在 古代 的 日 本 ,生活 着 一 群 神秘 的 人 ;他 们 
的 真实 身份 甚至 面容 和 声音 都 很 少 有 人 知道 ;他 
上 们 就 是 忍者 。 在 当时 ,各 路 “列强 ”纷争 ,战火 四 
起 ,为 了 能 取得 胜利 ,一 些 人 不 择 手段 雇佣 杀手 
去 暗杀 对 手 或 对 方 手 下 大 将 ,而 对 方 为 了 防止 暗 
杀 事 件 的 发 生 ,也 雇佣 一 些 人 来 防守 在 自己 身 
es 边 ,而 那些 杀手 和 被 雇佣 来 反 暗 杀 的 人 就 是 在 当 
时 本 尖 和 直 直 才 jaiiReonia 

们 ,能 够 巧妙 的 利用 黑暗 来 隐藏 自己 ,并 赁 着 敏 
锐 的 判断 力 来 一 击 必 杀 ,完成 任务 。 所 以 在 这 款 
游戏 中 ,要 求 玩家 总 是 要 高 度 集中 ,并 且 依 靠 自 
己 的 判断 力 来 决定 是 否 出 击 s 所 以 就 目前 来 看 ，， 
这 款 GAME 的 难度 会 非常 高 ,对 玩家 在 考虑 问 量 
题 和 反映 方面 都 有 着 极 高 的 要 求 。 
本 作 由 “索尼 音乐 "(SME) 制 作 ,全 3D 的 AVG + ACT, 以 极为 新 奇 的 形式 为 
大 家 奉献 出 一 幕 忍 者 的 活 剧 。 在 本 作 中 ,所 有 的 场景 设 定 均 采 用 纯正 的 大 和 风 

格 , 并 且 十 分 仿古 ,我们 可 以 通过 此 游戏 对 日 本 的 建筑 进行 一 番 欣 赏 。 


[本 Sae 


区 区 中 玩家 作为 忍者 要 完成 各 种 的 任务 ,而 且 都 是 单身 作战 ,所 以 难度 
极 高 。 当 你 在 游戏 中 ,出现 错 误 时 便 会 有 敌人 发 
现 你 的 踪迹 ,并 上 前 攻击 , 面 对 人 数 众多 的 敌人 
时 , 先 不 要 着 急 ,毕竟 受过 严格 训练 的 忍者 不 是 
“吃素 的 ,依靠 自己 的 战斗 能 力 ,把 敌人 尽快 铲 
除 ,继续 进行 未 完成 的 任务 。 
怎么 样 ?等 不 及 了 吧 ? 到 时 让 我 们 共同 去 体 
S 验 忍 者 的 生活 吧 ! 
诬 诬 这 和 识 座 诬 诬 识 识 诬 座 识 识 座 诬 庚 座 训 识 诬 庚 深 这 这 诬 


一 出 可 以 体验 妃 者 真正 工作 的 GAME , 任 借 PS 强大 的 
| 3D 表 规 力 ， APOLEGON 吕 亲 -十 于 玖 国有 生 因 志 


评 . 伪 . 


用 


在 日 本 , 有 一 些 被 称 为 忍 
者 的 人 们 ,他 们 生活 在 黑暗 中 ， 
除了 刻苦 修行 外 往往 还 担负 着 
特殊 的 任务 .在 各 个 历史 时 期 ， 
都 会 有 他 们 的 故事 流 
传 * 本 作 便 将 揭示 他 
们 的 " 忍 "之 生涯 。 


国 TRRECON 

一 直 认为 忍者 是 一 种 比较 
神秘 的 职业 ,自从 看 到 此 作 的 ， 
介绍 后 ,总 是 想 早点 玩 到 它 , 去 
真正 体验 一 下 在 古 时 候 忍 者 们 
的 工作 ,希望 sVE 能 象 过 去 制 
作 动作 类 游戏 一 样 将 
这 部 作品 制作 成 精品 


新 颖 的 游戏 类 型 ,再 加 上 
爽快 的 格斗 感觉 共同 组 成 了 这 
款 游戏 ,为 了 完成 任务 要 不 择 
手段 ,可 玩 性 很 高 ,画面 却 很 一 
般 。 


游戏 的 取材 十 分 日 本 化 ， 
你 所 扮演 的 忍者 要 在 漆黑 的 夜 
间 来 执行 一 些 十 分 杯 手 的 任 
务 ,而 且 游戏 要 求 的 手法 也 十 
分 高 ,是 一 款 考 验 个 人 操作 技 


术 的 游戏 。 < 


抬 


馆 


PER 多 FE aa 


乔 司 有 


在 众多 的 AVC 中 相信 国内 玩家 对 生化 危机 

和 “ 古 幕 丽 影 " 这 个 “动作 加 解 迷 " 的 形式 极为 喜欢 ， 
但 是 对 此 类 作品 的 起 源 一 一 妨 怖 冒险 小 说 类 游戏 
却 并 不 十 分 了 解 ,这 回 向 大 家 介绍 的 “神秘 之 馆 "就 
是 属于 这 种 游戏 。 神 秘 之 馆 " 是 以 推理 为 主 ,在 全 
部 游戏 中 ,进行 推理 的 成 份 占 绝 大 多 数 , 所 以 这 部 es 

作品 在 拥有 令 人 和 处 怖 的 感觉 的 同时 ,也 会 让 玩家 颇 费 心思 ， 看 来 又 是 一 一 款 考验 玩 
家 “智商 "的 游戏 。 


对 于 游戏 的 剧本 ,是 由 日 本 著名 侦探 小 说 家 “ 凌 
迁 行人 "的 著名 作品 “ 馆 ? 改 编 而 成 ,并 在 变 成 游戏 剧 
本 时 进行 了 改动 ,原创 要 
素 的 加 入 使 那些 读 过 原著 
的 人 们 在 游戏 的 关键 时 刻 
也 会 不 知 所 措 。 如 果 说 , 没 
有 读 过 原著 ,那么 你 真 应 该 玩 玩 这 部 作品 ,相信 那 恐 怖 
的 气氛 和 对 你 思维 能 力 的 挑战 都 会 令 你 爱不释手 。 


ER 


本 作 的 背景 是 这 样 的 :在 日 本 有 一 名 极 富 创 
意 ,拥有 无 比 灵感 的 建筑 师 , 他 名字 叫 中 村 青 司 ， 
其 成 名 后 ,在 一 座 小 岛 上 建筑 了 巨大 的 别墅 ,而 怪 
异 的 外 形 设计 ,的 确 令 人 叹服 。 

但 不 幸 的 是 他 本 人 因 一 场 大 火 而 丧生 ,于 是 
其 女儿 中 村 千 织 再 次 建造 了 这 个 别墅 ,并且 完 全 
国 依照 了 其 父 当 年 的 rr 
设计 。 .在 别墅 的 建成 之 日 ， 中 村 千 织 邀 请 了 四 个 人 
来 到 岛 上 ,这 四 个 人 中 就 包括 了 主角 ,可 是 这 个 用 ， 
来 表现 中 村 青 司 极 富 创作 能 力 的 别墅 的 建成 ,与 
这 四 名 客人 有 着 怎样 的 关系 呢 ? 

这 一 切 的 一 切 也 只 有 等 到 游戏 到 手 时 才能 
了 解 到 ,不 过 ,我 相信 ,这 将 是 一 款 优秀 的 作品 。 


人 馆 中 的 " 恶 梦 的 情 旺 时 时 "党 竟 省 什么 作用 旬 


梁 深 洪 庚 深 深 这 座 座 廊 这 这 这 深 汪 这 这 当当 深 当 这 深 过 庚 
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最 为 优 表 的 ， ae oa 


评价. 


本 作 属 于 那 种 推理 式 冒 险 
游戏 ,因此 种 游戏 中 有 大 量 的 
文字 介绍 ,所 以 在 表现 情节 方 

会 十 分 完整 全 面 ,但 国内 玩 
家 因 懂 日 文 者 甚 少 ， 
所 以 玩 起 来 的 时 候 会 
有 些 困 难 。 


N 
推理 类 的 AVG 一 直 受 到 
好 评 ,这 次 加 上 次 世代 机 能 及 
音源 处 理 ,应 该 强 于 SFC 许多 。 
加 入 动作 要 索 的 本 作 , 能 否 象 
“生化 危机 "那样 精彩 呢 ? 


游戏 类 型 是 目前 十 分 流行 
的 AvG, 并 且 加 入 了 动作 元 素 ， 
令 其 可 玩 程度 进一步 提高 ,再 
加 上 本 作 是 由 日 本 著名 侦探 小 


说 改编 ,应 该 不 错 。 
En 


虽然 游戏 把 RPG 与 VG 有 
机 地 结合 起 来 ,但 本 人 对 * 竹 迁 
行人 "并 不 是 很 了 解 ,因此 只 可 
把 它 算 成 一 部 比较 一 般 的 游戏 
来 看 待 ,不 过 如 能 把 AvG + RPG 


形式 很 好 地 发 挥 也 可 一 / 肥 


果 ,相信 本 作 还 会 得 到 好 评 。 
不 知 那些 曾 为 SFC 铁杆 玩家 的 朋友 是 
否 还 记得 ,在 1995 年 于 SFC 上 发 售 的 AVC 
“魔女 之 眠 "引起 了 日 本 业界 及 广大 游戏 者 
的 又 动 。 当 时 的 “魔女 之 眠 ?依靠 SFC 强大 
的 机 能 ,向 广大 游戏 者 展示 了 一 个 离奇 而 
引人入胜 的 故事 ,还 记得 当时 营造 的 那 能 
人 真是 过 净 。 这 次 “ 魔 
需 川 次 郎 又 准备 了 一 
个 剧本 ,并 将 制 成 游戏 于 PS 上 发 售 ， 这 部 作品 就 是 马上 要 向 大 家 介绍 的 * 夜 想 
曲 " ,相信 赤 川 次 郎 还 会 用 其 特有 的 方式 ,给 大 家 一 个 难忘 的 “ 夜 想 曲 ”。 


大 的 未 次 广 区 | 


这 次 的 “ 夜 想 曲 "将 要 于 PS 上 登场 ,这 主要 是 
因为 考虑 到 PS 强大 的 3D 表现 力 ,毕竟 这 已 是 个 
3D 的 时 代 。 ， 

而 且 PS 为 这 部 作品 能 取得 当年 第 一 作 的 热 
卖 效 果 ,特意 为 此 作 
采用 了 3D 音响 系统 , 莉 
并 且 还 将 最 新 的 振动 We 
手柄 的 技术 对 应 上 去 ,也 就 是 说 玩家 如 使 用 优秀 的 
视听 器 材 玩 这 部 作品 时 ,会 从 效果 音 上 判断 出 方向 ， 
而 且 当主 角 被 攻击 或 撞 上 某 些 物件 时 ,手柄 还 会 振 
动 。 看 来 这 回 的 听觉 、 视 觉 和 触觉 都 被 运用 上 了 。 


这 部 作品 是 发 生 在 现代 ,在 远离 都 市 的 地 方 , 有 
一 个 被 群 山 和 森林 包围 的 农村 ,在 这 里 有 一 所 拥有 地 
下 图 书馆 的 别墅 ,但 是 这 座 别 坚 离 村 庄 有 一 定 的 距 
离 ,而 且 还 要 穿 过 一 段 森林 ,所 以 这 别墅 拥有 独立 的 
环境 ,而 且 也 很 少 有 人 前 来 。 而 主人 公 与 自己 的 恋人 
(主人 公 的 性 别 与 名 称 
可 自由 选择 ， 但 会 影响 流程 ) 则 被 安排 到 别 旦 内 部 
的 图 书馆 中 整理 图 书 。 在 这 里 进行 图 书 整理 的 时 
候 , 两 人 发 现 这 里 的 图 书记 载 着 许多 与 过 去 死亡 
事件 有 关 的 文字 ,而 这 时 ,有 一 本 不 可 思议 的 书 ， | 
把 主人 公 两 人 卷 人 了 不 可 思议 的 事件 中 ……: 


厂商 :BAOKINSOFT “机 种 :PS ”类 型 :AVG ”媒体 :CD -ROM 发 售 日 :% 年 2 月 
为 制作 游戏 而 专门 设计 的 剧本 ， 再 加 上 前 作 的 启动 效 


站 
评价 . 
所 二 用) 
LI 


由 赤 川 次 郎 担任 故事 设 定 
的 冒险 游戏 ,鉴于 其 一 贯 的 风 ， 
格 ,相信 本 作 仍 将 充满 了 恐怖 
紧张 的 气氛 .游戏 采用 了 3D 音 
响 系 统 , 这 对 于 营造 
气氛 起 到 了 画龙点睛 
的 作用 。 


< 


N 

恐 怖 电子 小 说 自从 推出 以 
后 ,一 直 在 日 本 受到 好 评 , 可 是 
在 国内 却 很 少 有 人 问津 ,不 知 
这 部 作品 能 否 吸引 国内 玩家 ， 
这 要 看 它 营造 的 气氛 怎样 。 


自从 SFKC 上 推出 《 弟 切 草 》 
之 后 恐怖 游戏 就 风行 一 时 ,《 夜 
想 曲 ) 这 款 游戏 也 是 同一 类 型 ， 


但 充分 利用 了 次 世代 卓越 机 
能 ,使 玩家 更 能 投入 。 


游戏 的 形式 与 SFC 版 的 ( 弟 
切 草 》 很 相似 ,但 由 于 次 世代 的 
机 能 ,使 得 此 作 在 内 容 和 画面 
上 有 了 很 大 的 飞跃 ,喜欢 电子 
小 说 类 的 玩家 对 此 作 应 该 会 十 


分 投入 。 G 
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图 下 日 前 雪 车 类 的 海 戏 。 


你 是 否 一 直 梦 想 拥 有 一 辆 自己 钟爱 的 而 且 也 是 性 能 最 优 
秀 的 汽车 ,那么 建议 你 玩 一 玩 由 “元 气 " 制 作 的 《KATTOBI 
TUNE》, 他 会 帮 你 把 梦想 变 得 更 加 实际 。 


人 亲王 永和 


在 众多 的 赛车 游戏 中 ,大 家 只 不 过 开 着 车 辆 与 其 它 参 赛 者 进行 周旋 ,并且 利 
用 速度 与 技术 得 到 冠军 ,这 样 周而复始 几 次 这 个 游戏 就 可 以 结束 了 。 所 以 说 目 
前 ,能 有 所 创新 的 赛车 类 GAME 中 ,也 就 是 曾 于 
SFC 上 大 红 大 紫 的 “赛车 RPG" 及 PS 上 的 " 山 兰 
赛车 3" ,这 次 向 大 家 介绍 的 “5KATTOBI TUNE 也 
是 属于 这 一 类 的 作品 , 它 也 融合 了 RPCG 与 赛车 
游戏 于 一 身 , 但 与 其 它 作品 不 同 的 是 ,他 还 融和 人 
生 了 “育成 "的 要 素 ,这 就 使 得 这 部 游戏 增加 了 不 
圈 少 的 可 玩 性 。 


0.000 


嵌 人 


浊 计 后 
战 


这 次 加 入 的 育成 要 素 ,将 会 对 主角 的 各 项 
能 力 进行 培养 ,他们 分 别 为 知 力 、 体 力 、 判 断 力 
等 等 ,这些 能 力 如 没有 提高 ,就 算 驾 驶 了 名 车 ， 
也 不 能 得 到 好 成 绩 。 所 以 ,玩家 在 打工 挣 钱 的 
同时 ,还 要 进行 各 项 能 力 的 培养 .另外 ,本 作 除 
了 培养 外 ,还 依照 过 去 的 “赛车 RPC”, 加 入 了 
打工 挣 钱 ,进行 汽车 改装 的 活动 ,这 样 在 对 汽 
车 部 件 进行 改装 时 ,汽车 的 能 力 就 会 有 所 变 
化 ,但 是 如 安装 的 部 分 与 此 车 不 符 , 也 会 导致 汽车 的 能 力 下 降 , 所 以 要 怎样 改装 ， 
就 要 看 玩家 的 水 平 了 。 

本 作 除了 加 入 了 RPG 与 育成 要 素 外 ,于 赛车 进行 时 的 操纵 上 也 加 入 了 不 少 
新 要 素 。 汽 车 的 驾驶 更 为 仿真 ,有 着 最 为 真实 的 感觉 。 如 果 大 家 没有 开 过 车 ,可 以 
在 这 部 作品 中 过 一 把 车 瘾 。 


游戏 中 共有 四 款 沪 车 可 以 这 择 。 


大 宣 
Se 


20 


厂商 :元 气 ， 机 种 :PS 类型:RAC 媒体 :CD-ROM 发 售 日 :% 年 1 月 
隶 光 有 故事 性 ,还 加 入 了 育成 要 素 的 本 作 , 相 信 可 以 突 


评 ' 份 . 


虽 是 一 款 赛车 游戏 ,但 因 
加 入 了 培养 的 要 素 ,可 以 令 玩 
者 更 多 的 参与 到 作品 中 来 。 攒 
借 自己 的 努力 来 使 能 力 提升 ， 
这 样 参与 到 比赛 之 中 
才能 更 充分 感受 到 胜 
利 的 喜悦 。 


N 
RPG + RAC+ 育成 ,一 种 全 
新 的 组 合 .本 作 的 出 现 对 目前 
唯一 的 赛车 类 RPG 一 一 《赛车 
RPG) 构 成 了 威胁 ,就 目前 资料 
看 ,本 作 超越 ( 赛 车 RPG) 应 该 


不 成 问题 。 < 


索尼 上 的 赛车 游戏 经 典 之 
作 远 远 超过 土星 ,这 款 赛车 游 
戏 也 不 例外 ,画面 十 分 逼真 ,而 
操作 起 来 的 感觉 只 有 等 到 游戏 


发 售 才能 知道 。 


是 一 款 赛车 手 育成 的 游 
戏 , 虽 然 此 类 游戏 不 是 很 多 ,但 
每 款 都 可 说 十 分 吸引 人 和 人， 不 过 
此 游戏 能 否 令 我 们 有 更 高 的 投 
入 感 吃 ? 


nn 


，SLG 作品 。 


本 作 描 写 的 是 15 世纪 , 即 被 历史 学 
家 们 称 之 为 “大 航海 时 代 ” 的 传奇 时 代 。 
因为 在 当时 人 类 的 科技 还 较为 落后 , 没 章 
有 了 解 到 地 球 的 真正 面 角 , 在 当时 人 们 
的 思想 中 ,世界 还 是 天 圆 地 方 的 构造 ,并 于 
且 人 们 都 认为 自己 住 在 世界 的 中 心 ,而 ， 
世界 的 边缘 全 部 为 海洋 。 在 这 个 时 代 , 人 ， 
们 的 航海 技术 有 了 空前 的 发 展 , 大 型 船 ，。 
只 的 建造 已 经 成 了 一 个 国家 国力 的 象征 。 。 随 着 航海 水 平 的 提高 ， 各 大 国 便 开 始 了 
海上 贸易 和 新 大 陆 发 现 的 开发 ,这 是 一 个 传奇 的 时 代 。 


。 本 作 是 在 这 个 时 代 背 景 
之 下 ,游戏 者 扮演 一 名 商人 及 
探险 家 ,他 接受 了 本 国 国王 的 
委任 ,利用 大 型 帆船 向 所 有 的 
未 知 领域 进行 探险 ,并 且 在 近 
险 中 要 进行 贸易 往来 ,以 便于 资金 上 能 自给 自足 。 游 戏 的 最 基本 目的 是 向 国王 交 
上 一 张 由 自己 亲自 描绘 的 世界 地 图 ,而 地 图 的 绘制 工作 是 由 自己 的 船 队 所 完成 ， 
游戏 者 需 雇佣 一 名 提督 (航海 家 ) ,由 他 亲 帅 船 队 进行 探险 或 贸易 ,而 游戏 者 的 任 
务 就 是 在 提督 返回 后 听 他 的 报告 ,并 痢 
且 对 于 报告 的 真实 性 进行 选择 。 换 名 时 
话说 ,也 就 是 在 报告 中 ,会 提出 在 探险 
和 贸易 时 的 所 见 所 闻 ,而 玩家 要 对 这 
些 事情 的 真实 性 进行 判断 , 当 玩家 认 
为 是 真实 的 事件 ,那么 此 事件 则 会 被 。 
记载 进入 绘制 的 地 图 中 ,看 来 世界 的 

真面目 要 靠 玩家 自己 来 掌握 。 上 


在 游戏 中 ,对 于 玩家 来 说 “提督 "的 雇佣 是 最 关 
键 的 ,一 个 优秀 的 提督 他 不 仅 有 着 丰富 航海 技术 (可 
减少 舰队 在 航行 中 所 受 损失 ) 和 出 众 的 探险 能 力 (可 
以 增加 于 探险 中 发 现 的 事件 ) 而 且 还 有 诚实 的 性 格 
(于 报告 中 无 任何 虚假 部 分 挫 人 ) ,所 以 玩家 在 游戏 
时 切记 一 定 要 不 异 金 钱 雇佣 一 名 优秀 的 提督 。 


厂商 :ATLUS 机 种 :PS 类 型 :SLG 媒体 :CD -ROM 发 售 日 ;98 年春 


相信 和 是 一 部 可 以 与 光荣 的 "大衣 海 时 代 " 系 列 相 抗 衡 的 


评价 . 


以 15 世纪 的 欧洲 为 背景 ， 
展现 了 人 类 不 懈 探 索 的 精神 和 
勇气 , 玩 者 将 在 一 个 个 不 可 知 
的 领域 展开 探索 . 因 ( 大 航海 时 
代 ; 成 功 在 先 ,恐怕 本 
作 已 很 难 超越 前 者 的 


水 平 了 。 


N 


以 那个 带 有 传奇 色彩 的 时 
代为 背景 ,本 作 与 同类 型 的 (大 
航海 时 代 》 系 列 在 系统 上 完全 
不 同 , 如 果 玩 腻 了 "大 航海 时 
代 " 系 列 的 玩家 ,到 时 不 妨 试 一 
试 本 作 。 


< 


上 一 个 是 发 售 在 SC 上 , 虽 
然 画面 十 分 精彩 ,可 游戏 性 远 
远 和 《大 航海 时 代 》 无 法 比 , 这 
回 在 ps 上 发 售 的 续 作 必定 有 很 
大 改动 ,但 期 待 度 并 不 很 高 。 


以 “大 航海 "为 背景 的 游 
戏 ,虽然 ATLAS 想 要 创 出 另 一 个 
“大 航海 "系列 ,从 游戏 内 容 上 


看 都 并 没有 质 的 区 别 ,再 加 上 


本 人 对 此 类 的 作品 一 月 不下 
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1 RPG 的 王者 级 作品 ,这 次 的 合集 可 以 让 一 些 老 玩 家 欢 
人 一 下 。 


在 介绍 本 作 之 前 ， 应 先 看 - 看 RPC 
的 发 展 史 : 早 在 1981 年 时 ,于 APPLE 工 
上 发 售 的 游戏 一 一 ( 巫 术 ) 曾 经 这 动 一 
时 ,这 部 作品 就 是 ( 巫 术 》 系 列 的 前 身 , 也 
就 是 从 此 开始 RPG 作为 主流 的 游戏 类 
型 怎么 样 , 大 家 应 该 了 解 到 巫 术 系列 的 
意义 了 吧 ! 

此 次 将 
要 于 PS 上 
登场 的 本 作 
汇集 了 巫 术 ， 
系列 中 的 前 
三 作 ,可 以 量 
说 是 最 老牌 的 RPG 系列 , 极 具 收 藏 价 
值 ,在 巫 术 系列 中 ,最 新 已 经 到 第 七 作 ， 
而 此 回 移植 的 是 在 七 作 中 大 受 好 评 的 前 
三 作 ,并 且 所 有 的 画面 及 敌人 都 经 过 重 | 
新 的 制作 ,所 以 说 这 回 就 只 有 剧本 是 过 | 
去 的 ,画面 .音响 都 是 次 世代 水 平 。 另 外 ,在 此 次 的 集中 还 追加 了 " 巫 术 博物 馆 ”, 于 
此 可 以 鉴定 武器 和 登录 已 经 识别 的 敌人 ,如 果 玩 家 把 此 游戏 完成 度 达到 百 分 之 
百 , 那 么 你 自己 的 “ 巫 术 博 物 馆 " 就 可 以 成 为 " 巫 术 全 书 "。 

此 作 的 人 物 设 定 依然 使 用 了 过 去 几 作 
| 中 受 好 评 的 未 弥 纯 ( 前 线 任务 2 的 人 物 设 
| 定 者 ) ,他 的 风格 想必 大 家 都 已 经 有 所 了 
| 解 ,而 在 合集 中 的 音乐 也 是 由 曾经 在 “ 巫 


次 他 为 合集 专门 设计 了 音乐 , 据 称 音乐 极 
具 现 代 色 彩 。 


在 游戏 中 一 直 受到 好 评 的 其 专用 

的 系统 ,在 这 个 合集 内 也 会 保留 下 来 ,四 
而 且 玩 家 可 以 根据 自己 的 喜好 进行 系 
统 变更 ,这 又 可 以 吸引 不 少 朋友 。 这 次 是 
厂商 还 对 三 部 作品 进行 一 些 改变 ,于 故 岩 。 
事情 节 上 丰富 了 许多 ,就 算 玩 过 前 三 作 的 玩家 也 值得 购买 
这 个 游戏 。 看 来 经 过 充分 的 重新 制作 以 及 PS 强大 的 .3D 表 
现 力 ,本 作 会 在 98 年 春 抛 起 一 个 3D 探索 型 RPG 的 狂潮 。 
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术 ” 系 列 中 大 显 身手 的 羽田 健太郎 制作 ,这 “ 


游戏 收录 了 *“ 巫 术 " 系 列 的 
前 三 作 , 作 为 对 RPG 诞生 的 回 
顾 意义 不 凡 . 虽 剧 本 没有 变动 ， 
但 画面 及 音效 均 重 新 制作 ,有 
兴趣 的 玩家 可 收藏 一 


片 。 


本 TREECON 


如 果 仅 仅 把 * 巫 术 ” 的 前 3 
作 收 集 在 一 起 ,那么 粗糙 的 画 
面 及 单 水 的 音乐 肯定 会 让 许多 
玩家 望而却步 ,这 次 把 前 三 作 
重新 制作 ,应 该 能 够 吸引 不 少 
玩家 。 


< 


“ 巫 术 "系列 大 部 分 发 售 在 
电脑 上 ,也 有 几 款 曾 在 SC 上， 
所 以 这 次 将 它们 合 在 一 起 可 算 
是 “ 巫 术 " 迷 们 的 福音 了 ,只 是 
游戏 难度 较 高 。 


0w 


”此 款 游戏 对 于 不 喜欢 3 
RPG 的 玩家 来 说 ,可 亩 是 “世界 
未 日 ,游戏 集合 了 “ 巫 术 " 系 列 
的 计 多 名 作 ,众多 的 迷宫 令 人 
无 从 下 手 ,但 就 其 首创 的 30 


RPG 形式 却 也 功 不 可 没 。 S， 


ER 


带 有 特别 风格 的 动作 类 游戏 ， 据 厂家 声称 本 作 拥 有 前 所 
未 有 的 表 快 感 ， 但 完 竟 真正 的 感觉 旭 何 呢 ? 


本 部 作品 是 由 SONY MUISC 公司 (简称 
SME) 制 作 ,此 公司 虽然 没有 制作 过 什么 著名 的 ， 
RPG 和 SLG, 但 是 此 公司 的 ACT 类 游戏 一 直 使 
比较 优秀 的 ,这 一 点 曾经 玩 过 SFC 的 玩家 应 该 
很 了 解 了 。 这 次 SME 为 PS 制作 的 这 款 ACT 一 | 
可 变 走 攻 , 据 其 称 本 作 是 为 3D 机 能 十 分 强大 的 ， 
PS 专门 制作 的 , 它 拥 有 在 过 去 16 位 机 上 所 无 法 ， 
体验 到 的 爽快 感 。 就 目前 来 看 ,由 SME 制作 的 ACT 类 游戏 都 具有 一 定 的 可 玩 性 ， 
所 以 相信 本 作 也 会 十 分 出 色 。 


SEE 


在 本 作 中 有 3 位 主角 登场 ,他 们 分 别 是 : 依 
佩 、 诺 诺 和 艾 米 ,3 位 主角 搭乘 一 种 被 称 之 为 
“GUNBIKE” 的 机 体 ,这 种 机 体 拥 有 奇特 的 变形 能 
力 , 可 以 变 为 :BIKE . 战 车 和 机 器 人 这 三 种 形态 ,每 
种 形态 都 拥有 不 同 的 特点 ,在 攻击 力 、. 速 度 和 耐久 
力 上 各 有 不 同 ,玩家 应 根据 目前 作战 的 形式 进行 
合适 的 变形 。 

3 种 机 体 还 可 以 装备 不 同 的 武器 ,除了 可 以 
使 用 剑 、 枪 等 武器 外 ,还 可 以 装备 特殊 兵器 ,目前 
特殊 兵器 并 没有 详细 的 介绍 ,可 能 只 有 到 游戏 发 ， 
售 时 才能 对 特殊 兵器 有 所 了 解 。 另 外 , 据 资 料 来 
看 ,特殊 兵器 的 使 用 以 及 其 效果 也 与 机 体 的 变形 
有 关 , 也 就 是 说 在 特定 的 形态 下 特殊 兵器 才能 发 
挥 其 优秀 的 攻击 力 。 


俗套 ,除了 在 画面 上 比较 优秀 以 外 ,其 他 方面 并 没有 任 
何 的 创新 .这 次 SME 制作 的 可 变 走 攻 能 和 否 会 对 次 世代 
的 ACT 做 一 个 质 的 飞跃 呢 ? 目 前 还 是 个 恋 , 只 有 等 到 游 
戏 发 售 时 才能 了 解 。 


在 目前 的 次 世代 上 ,ACT 类 游戏 并 没有 摆脱 过 去 的 


评价. 


三 位 主角 形象 的 设计 十 分 
讨 人 喜爱 , 而 在 公路 追逐 的 同 
时 还 可 进行 激烈 的 交战 ,是 属 
于 那 种 热闹 非常 的 作品 。SME 
曾 推出 过 多 部 精品 ， 


本 作 也 值得 信赖。 人 


ON 
游戏 设 定 十 分 有 趣 , 武器 
的 创新 也 比较 吸引 和 人, 3D 类 
ACT 目前 佳作 并 不 很 多 ,不 知 
这 部 作品 能 否 称 得 上 3D ACT 
的 精品 ?只 有 到 时 才能 知道 。 


攻 FR 


这 是 一 款 3D 类 型 的 射击 
游戏 ,画面 十 分 精彩 ,游戏 中 的 
机 体 设计 得 也 十 分 新 颖 ,类 似 
变形 金刚 。 


凡 - 


是 一 款 中 规 中 和 矩 的 动作 游 
戏 ,而且 在 系统 上 与 其 它 的 同 
类 游戏 也 大 厢 径 庭 ,难道 说 现 
在 的 动作 游戏 已 经 穷 图 没 路 了 
吗 ? 


ma 


< 
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又 是 一 款 以 神 鬼 为 题材 的 游 
戏 ,本 作 是 由 著名 的 传奇 小 说 家 ; 菊 
地 秀 行 编写 剧本 ,是 大 类 与 恶魔 战 下 
斗 的 故事 。 整 部 作品 带 有 波 厚 前 日 图 
本 式 的 鬼神 小 说 的 色彩 。 在 深夜 中 国 
发 生 的 离奇 的 故事 ,以 及 恶魔 的 人 
场 ,这 都 是 其 贯 有 的 手法 .虽然 这 部 
作品 依然 没有 脱离 这 个 俗套 ,但 是 mw》 了 
由 菊地 秀 行 编写 的 剧本 想必 应 该 能 吸引 不 少 玩家 。 


jh 汪汪 二 远 了 ES 王 开 


故事 是 发 生 在 .1998 年 的 东京 , 当时 的 东京 
据说 “风水 ”最 为 活跃 ;为 了 防 制 恶魔 的 侵 和 人 ;二 
\ 切 拥 有 特殊 能 力 的 少年 被 安排 进入 了 同一 所 学 
校 ,依靠 他 们 的 力量 为 人 类 和 平 的 生活 作出 贡 
献 。 这 所 特殊 的 学 校 叫做 “真神 学 院 ”( 又 被 人 称 
做 * 魔 人 学 院 ") ,有 一 天 这 所 学 校 又 转 来 了 几 名 
as 吕 新生, 在 这 些 新 生 里 就 包括 我 们 本 作 的 主人 公 ， 
可 是 同时 与 主人 公转 校 来 的 学 生 中 也 有 被 恶魔 控制 的 少年 在 这 所 学 校 中 主人 
公 要 与 恶魔 做 殊死 的 斗争 ， 主人 公 他 们 能 否 取得 最 后 的 胜利 并 战胜 恶魔 呢 ? 这 就 
要 看 玩家 的 本 领 了 。 ns 

在 平常 的 画面 中 , 主要 通过 对 话 来 进行 游 
戏 ,而 玩家 不 能 选择 想 要 回答 的 话 ,而 是 能 过 自 
己 的 表情 表现 目前 主人 公 的 态度 ,态度 的 选择 共 国 
有 8 种 ,分 别 是 :恼怒 \ 悲 冷 . 受 . 喜 \ 友 和 同 , 通 
过 这 些 表 情 主 人 公 才 能 表示 其 目前 的 态度 ,而 且 ， 
因为 主人 公 表 情 的 不 同 ,对 仲 间 的 感情 度 也 会 有 2 
所 变化 ,也 就 是 说 因为 自己 的 态度 表现 不 对 的 话 ,会 导致 仲 间 的 能 力 低下 甚至 出 
现 离队 的 现象 。 

汪 游 戏 既 然 是 与 亚麻 进行 吉 寸 ， 肯定 会 有 战斗 的 场景 出 现 , 在 此 当 进 大 战斗 
场景 时 游戏 会 进入 特定 的 战斗 画面 。 在 本 作 中 , 战 
斗 是 分 为 回合 制 的 ,也 就 是 说 当 我 方 全 员 行 动 终了 
时 , 敌 方才 能 进行 行动 .敌我 双方 无 论 进行 移动 \ 攻 
击 和 其 它 都 会 消耗 行动 力 ,而 行动 力 的 回复 是 需要 
此 人 在 一 轮 中 原 地 待机 才 行 ,到 游戏 终 盘 时 ,我 方 
成 员 也 会 拥有 回复 行动 力 的 术 。 


24 


带 有 了 极为 深重 的 神话 色 条 的 SLG, 是 一 款 类 似 于 “人 迷离 
ve ks 埠 " 而 又 与 其 有 所 不 同 的 GAME。 


在 本 次 的 “指南 "中 似乎 有 
很 多 这 种 带 有 离奇 色彩 的 作品 
登场 ,这 并 非 是 编辑 的 偏爱 ,而 
恰恰 说 明了 日 本 三 家 此 类 游戏 


取材 的 单一 。 
ae 
N 


目前 的 AVG 仿佛 都 不 能 
与 "生化 危机 "和 ” 古 募 丽 影 " 相 
提 并 论 , 这 部 作品 在 Ac 中 加 
入 了 SLG 的 要 素 , 这 也 是 一 种 
创新 ,希望 到 时 能 够 从 此 游戏 


中 找到 新 的 感觉 和 
攻 FX” 


这 是 一 款 有 关 恶 魔 的 模拟 
游戏 ,其 中 有 许多 新 的 系统 ,但 
仍 无 法 与 女神 系列 相提并论 ， 
故事 背景 十 分 吸引 人 和。 


区 此 类 游戏 在 PC 上 出 现 过 
很 多 ,而 且 也 都 大 同 小 异 , 此 款 
游戏 在 剧情 上 是 十 分 日 式 的 神 
和 鬼 类 型 ,如 果 是 喜欢 “鬼神 "类 


漫画 的 玩家 ,此 游戏 绝对 是 你 


的 知音 。 <Gn 


更 加 细 腕 各 丰 。 
DNA 研究 所 的 画面 大 公开 


以 南方 岛国 为 舞台 解 开 七 间 部 屋 中 的 秘密 为 主题 的 冒险 游戏 ,这 也 是 光荣 公 
司 推出 的 冒险 游戏 的 第 二 作 ,与 前 作 相 比较 画面 更 加 台 真 ,而 故事 也 更 加 引 人 信 
胜 了 。 这 回 要 介绍 的 部 屋 是 DNA 研究 所 ,这 是 一 个 70 年 代 的 建筑 ,研究 所 中 主要 
是 研究 将 人 与 动物 的 DNA 相 融 合 的 生体 试验 ,而 其 中 又 会 隐藏 着 什么 样 的 危机 
呢 ? 


特殊 的 游戏 画面 


最 新 作 中 ,进入 游戏 后 , 当 出 现 特殊 情节 时 将 会 有 一 种 
胃 新 的 画面 出 现在 玩家 的 面前 。 这 就 是 男 主角 和 女 主 角 分 开 
行动 时 不 再 象 以 前 切换 画面 而 变 成 画面 左右 分 屏 的 形式 , 具 
体 如 何 操作 目前 还 不 清楚 ,难道 会 使 用 两 个 手柄 来 操纵 吗 ? 


各 由 从 全 下 六 各 有 从 区 


党 举 公 司 著 名 AVG 游戏 的 续 作 即将 推出 ,画面 比 前 作 


本 作 也 属于 那 种 复杂 的 控 
索 解 亦 游 戏 ,不 过 从 目前 公布 


的 画面 看 却 实 十 分 细腻 ,希望 
在 剧本 上 一 样 能 够 有 所 创新 ， 
给 人 丁目 一 新 的 感 

觉 。 


ON 
光荣 公司 一 直 是 以 历史 
SLG 为 主 , 这 次 制作 的 AVG 能 
否 象 它 制作 的 SLG 那样 精彩 
呢 ? 不 过 光荣 公司 制作 游戏 一 
直 都 十 分 严谨 ,所 以 这 部 作品 


应 该 值得 一 玩 。 < 


光荣 公司 推出 的 AVG 在 前 
作 中 并 不 理想 ,此 回 在 画面 上 
有 了 大 幅度 的 提升 ,系统 也 有 
所 改进 ,但 比 竟 光荣 公司 制作 
冒险 游戏 的 经 验 很 少 ,所 以 仍 


有 不 足 之 处 。 本 


游戏 基本 上 承继 了 前 作 的 


Fw 四 


系统 ,但 在 画图 及 情节 上 作 了 
大 幅度 加 强 ,同时 也 弥补 了 前 
作 的 一 些 不 足 之 处 。 
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品 的 第 一 作 。 


操作 疑犯 艇 开 真相 的 AVG 游戏 


游戏 是 根据 同名 漫画 改编 而 成 ,不 过 这 次 土星 版 和 其 它 机 种 所 不 同 的 是 , 玩 


者 并 不 操纵 金田 一 ,而 操纵 一 位 “犯人 ”, 这 个 人 为 了 报 恋 人 被 杀 的 仇 而 向 他 人 复 
仇 。 也 就 是 说 玩家 需要 在 躲避 金田 一 的 同时 找 出 真 凶 , 令 真相 大 白 ,这 也 是 此 游戏 
的 与 众 不 同 之 处 。 
玩 者 扮演 的 是 一 位 叫 作 ” 阿 佐 桐 卓 也 "的 少年 , 卓 也 本 来 同 演艺 界 名 人 立花 由 
布 子 定 结婚 。 但 是 突然 有 一 天 , 某 杂 志 揭 载 了 一 些 秘密 的 照片 ,由布 在 调查 此 事 的 
途中 突然 死 了 。 警 方 宣布 立花 由 布 是 自杀 身亡 ,但 是 伤心 欲 绝 的 卓 也 却 不 认为 这 
是 自杀 ,于 是 卓 也 为 了 找到 杀人 犯 便 开 始 了 他 的 复仇 计划 。 游 戏 中 登场 的 人 物 共 
有 33 人 ,有 金田 一 和 他 青梅 竹马 的 玩 伴 美雪 ,还 有 美雪 的 同班 同学 立花 麻衣 ,他 
她 ) 在 夏 休 时 一 起 来 到 星 见 岛 旅行 ,而 星 见 岛 也 就 是 卓 也 复仇 的 舞台 ,也 是 玩 者 
同 天 才 少 年 金田 一 在 头脑 上 决胜 负 的 地 方 。 


玩家 在 进行 游戏 时 首要 的 目的 就 是 取得 情报 ,而 取得 情报 的 方法 主要 就 是 与 
各 出 场 人 物 对 话 , 不 过 也 不 能 光 靠 对 话 , 因 为 与 你 交谈 的 对 象 是 恬 犯 的 话 自然 也 
就 不 会 得 到 真正 的 情报 。 取 得 情报 后 要 仔细 的 分 析 ,然后 对 线索 中 的 人 物 要 仔细 
的 调查 ,如 果 发 现 与 此 案 有 关 , 对 其 施展 一 些 手段 也 是 可 以 的 。 但 是 如 果 对 方 是 清 
白 的 玩家 就 会 立即 被 捕 , 在 报复 凶手 之 前 需要 找到 一 些 作案 用 的 工具 ,在 由 于 你 


面 对 的 对 手 时 著名 的 天 才 侦 探 金田 一 因此 要 格外 小 心 ,在 现场 不 能 留 下 一 点 对 自 
已 不 利 的 证 据 。 比 如 物品 用 玩 后 要 放 回 原 位 ,以 及 小 心 金 田 一 对 你 设 下 的 种 种 圈 
套 , 最 后 当 你 确定 了 凶手 后 便 可 以 复仇 行动 了 。 卓 也 为 了 报 杀 害 自己 恋人 由 布 的 
仇恨 ,是 要 将 凶手 至 于 死地 ,但 在 进行 这 件 事 的 同时 是 绝对 不 可 以 有 目击 者 ,不然 
对 你 就 大 大 的 不 利 了 ,而 且 在 复仇 完 之 后 的 现场 中 对 自己 
除 掉 ,这 就 要 看 你 的 头脑 好 还 是 金田 一 的 头脑 好 。 


一 切 不 利 的 证 据 都 要 清 
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TREE 区 视 而 成 的 冒险 游戏 在 二 本 上 系列 作 


此 系列 的 游戏 大 多 是 以 金 
田 一 为 主角 来 与 罪犯 斗智 斗 
勇 ,而 本 作 却 尝试 着 以 另 一 种 
角度 来 展现 着 这 个 扑朔迷离 的 
世界 ,十 分 有 新 意 , 是 
值得 一 玩 的 游戏 。 


莉 TEREON 
对 于 国内 玩家 来 说 ,金田 

一 这 个 人 物 好 像 并 不 很 热门 ， 
虽然 本 作 的 创意 十 分 优秀 ,而 
且 剧 本 也 应 该 没有 问题 ,可 究 
竟 能 有 多 少 人 能 看 懂 这 种 大 量 


日 文 的 游戏 。 6 


金田 一 系列 在 土星 上 的 第 
一 作 ,尤其 系统 设计 的 非常 新 
颖 ,从 目前 公开 的 画面 来 看 也 
不 错 ,再 加 上 HUDSON 公司 的 
实力 应 该 是 个 精品 之 作 。 


ne 

游戏 以 独特 的 “视点 "来 体 

现 ,玩家 对 金田 一 可 能 很 熟悉 ， 

但 对 他 的 头脑 是 不 是 了 如 指 掌 
呢 ? 游 戏 中 会 有 答案 ! 


ne 


[TSEGA 机 和 :SS 关 和 :SRPG 大 CD- ROM 发 售 B97 科 1 月 ] 
经 过 漫长 的 等 待 , 世 圳 终于 推出 著名 模拟 游戏 的 党 明和 与 
里 腊 的 续篇 。 


著名 SRPG 即将 登陆 评价. 


辐 TT 一 

曾 为 本 作 的 第 一 部 一 
“ 王 都 之 巨神 "的 攻略 作 过 责 
编 , 对 此 作品 十 分 喜爱 ,本 以 为 
它 会 象 其 它 次 世代 slG 一 样 只 
重 画面 不 重 技巧 ,但 事 
实证 明 制 作者 还 是 下 “人 
了 相当 大 的 功夫 的 。 


ON 


世嘉 最 负 盛 名 的 超 经 典 SRPG 系列 ,只 要 玩 过 16 位 世嘉 的 朋友 就 一 定 听 说 
过 光明 与 黑暗 这 一 系列 ,可 以 说 是 风靡 一 时 ,由 于 前 几 作 游 戏 的 系统 及 故事 情节 
都 十 分 吸引 人 ,所 以 此 系列 在 世嘉 迷 们 的 心中 可 算是 举足轻重 。 这 次 世嘉 索尼 克 
公司 继 前 作 古 代 之 封印 后 精心 策划 这 个 系列 的 第 3 集 。 


著名 的 系列 作品 ,第 一 部 
给 我 们 的 感觉 很 不 错 ,优秀 的 
画面 以 及 熟悉 的 系统 ,都 使 我 
们 强烈 的 期 待 着 第 二 部 和 第 三 
部 的 出 现 , 希望 世嘉 公司 能 把 
后 二 部 作品 制作 得 更 QQ 
加 优秀 。 


从 第 一 部 来 看 制作 的 还 算 
不 错 , 只 不 过 我 在 村 中 会 有 点 
头 错 , 找 不 到 路 .第 二 部 的 推出 


起 到 一 个 承上启下 的 作用 , 想 
ww 音 
分 成 部 陆 张 推 必 不 会 令 玩 家 失望 吧 | 
游戏 中 全 新 的 系统 以 及 魅力 十 足 的 角色 的 导入 使 得 这 个 游戏 期 待 度 极 高 ,由 8 
于 使 用 了 最 新 技术 ,因此 在 游戏 中 画面 几乎 全 部 用 POLYGON 制作 。 游 戏 的 第 一 部 
王 都 之 巨神 已 经 推出 了 , 玩 过 之 后 除了 在 村 中 调查 和 对 话 时 有 些 麻 烦 , 其 余 方 面 Te 
想必 玩家 们 已 经 把 * 王 都 


还 算 不 错 , 特 别 是 武器 的 熟练 度 以 及 友情 关系 等 新 的 系统 加 入 ,使 游戏 性 有 了 提 
, 玩 过 第 一 部 的 朋友 一 定 会 二 部 及 谜 弄 个 

全 < 向 全 和 全 和 8 骤 I 之 巨神 " 爆 机 了 ,但 是 其 中 有 不 
少 亦 团 有 待 解决 ,那么 剧本 2* 


， We 
就 快要 面市 ,到 时 你 便 可 以 逐 
步 了 解 到 这 部 作品 的 全 部 内 容 


了 。 & 


7 


厂商 :SEGA “机 种 :SS 


| 


由 于 世嘉 公司 推出 《模拟 球 会 ?的 成 功 , 又 很 快 就 推出 了 这 款 以 棒球 为 题材 的 
模拟 游戏 ,但 是 这 款 游戏 中 又 有 很 多 地 方 作 了 修改 。 例 如 ;系统 比 以 前 更 简单 明 
了 ,而 在 观看 比赛 时 球员 的 样子 变 成 了 大 头 版 ,使 游戏 的 乐趣 有 所 提升 为 了 使 游 
戏 更 加 吸引 玩家 ,世嘉 公司 特别 请 来 在 美国 棒球 大 联盟 中 十 分 有 名 气 的 " 野 茂 英 
雄 "。 游 戏 中 的 现场 解说 也 是 特别 请 来 日 本 著名 的 解说 员 来 担当 ,比赛 起 来 临场 感 
会 更 加 逼真 。 

游戏 仍然 要 担当 球 队 的 经 理 。 首 先 你 要 在 各 大 都 市 选择 你 要 领导 的 一 支 球 
队 ,而 这 支 球 队 就 要 在 日 本 的 东西 两 个 联盟 中 选 出 。 其 次 是 队伍 的 强化 ,由 于 选 好 
的 球 队 在 初期 队员 的 能 力 十 分 低下 ,所 以 要 在 他 们 之 间 进 行 练习 比赛 使 其 能 力 提 
高 ,另外 练习 设施 球场 的 设施 增设 对 队员 的 个 人 能 力 都 有 很 大 帮助 。 这 就 要 求 我 
们 不 断 地 积累 资金 。 最 后 ,获得 日 本 联赛 的 优胜 。 当 你 在 胜出 全 部 135 场 比赛 后 ， 
你 就 会 带领 球 队 进 入 联盟 总 冠军 争夺 战 , 制 霸 日 本 是 你 的 目的 ,而 当 全 日 本 第 一 
经 理 更 是 你 的 目标 。 

在 游戏 中 的 人 事 方 面 要 选拔 能 力 值 较 高 的 选手 ,而 对 这 些 不 同 能 力 选 手 的 训 
练 也 要 有 侧重 点 ,对 于 那些 没有 什么 前 途 的 队员 可 以 随时 将 其 解雇 ,而 你 也 可 派 
出 一 些 球 探 为 你 网 罗 人 才 。 在 设施 方面 ,无论 是 练习 用 还 是 比赛 用 都 要 逐步 追加 ， 
如 练习 设施 ,医疗 设施 的 增设 会 对 队员 的 练习 起 到 积极 作用 。 而 比赛 场馆 中 一 些 
辅助 设施 的 增设 会 对 你 带 来 很 大 的 资金 收益 ,所 以 要 两 者 同时 进行 。 


Q 版 的 人 物 造型 令 游 戏 更 加 有 趣 
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类 型 :SLG ”媒体 :CD -ROM 发 售 日 :% 年 春 
只 棒球 为 题材 ,并 以 育成 为 目的 的 体育 模 拟 游戏 。 


评价 . 


用 
对 体育 类 的 游戏 不 感 兴 
趣 , 而 国内 喜爱 棒球 的 玩家 稚 
析 也 不 会 很 多 . 辜 且 不 论 它 制 
作 水 平 如 何 ,但 就 在 我 国 国内 
的 拥护 者 的 数量 而 言 
其 销售 情况 不 会 很 好 。 


ON 
《模拟 足球 会 的 确 很 不 

错 ,而 棒球 我 却 并 不 十 分 了 解 ， 
只 不 过 听 说 过 而 已 .希望 本 作 
能 象 (模拟 足球 会 那样 获得 成 
功 .不 过 ,人 物 的 形象 却 非 常 不 
好 看 。 


< 


自从 《模拟 足球 会 ;获得 成 
功 后 ,世嘉 公司 又 推出 了 这 一 
款 模拟 棒球 游戏 ,人 物 变 成 了 
大 头 版 ,这 种 风格 我 并 不 是 十 
分 喜欢 ,再 加 上 对 日 本 的 棒球 


不 太 了 解 , 所 以 国 / 


与 《模拟 足球 会 ?十 分 相似 
的 经 营 类 游戏 ,游戏 人 物 造形 
十 分 可 爱 ,如果 你 是 一 个 棒球 
迷 的 话 ,那么 此 游戏 会 为 你 圆 


一 个 当 经 理 的 梦 。 
= 


古 3peT 一 


当 烈 焰 炊 起 时 英雄 们 挺身 而 出 


自从 世嘉 公司 中 很 著名 的 索尼 克制 作 小 组 诞生 以 来 ,可 以 说 是 佳作 不 断 。 从 
第 一 作 *NIGHTS" 到 目前 的 “SONIC" 系 列 都 是 十 分 受 欢迎 的 ,目前 索尼 克 小 组 又 公 
布 了 这 款 名 为 “烈火 群英 ”的 动作 游戏 。 这 款 游 戏 充分 的 运用 了 土星 活跃 的 机 能 ， 
以 华丽 的 画面 优良 的 操作 感 使 玩家 们 十 分 期 待 。 

游戏 的 舞台 设 定 在 未 来 时 代 ,在 当时 由 于 科技 空前 地 发 达 , 各 种 新 型 的 设施 
不 断 地 在 各 种 公共 场合 得 以 运用 ,这 些 先 进 的 设备 给 生活 在 未 来 的 人 们 带 来 了 巨 
大 的 方便 ,使 人 们 在 生活 方面 有 了 质 的 飞跃 ,但 同时 这 些 设 施 的 运 做 也 带 来 了 一 
些 后 疑 症 ,游戏 正 是 在 此 基础 上 展开 的 ,由 于 世界 各 地 不 断 发 生 灾 害 ( 尤 其 是 火 
灾 ) ,所 以 联合 国 把 一 些 出 色 的 人 物 组 织 在 一 起 成 立 了 灾害 球 助 小 组 ,这 个 小 组 的 
任务 即 是 平定 各 地 发 生 的 灾害 。 由 于 游戏 中 灾害 主要 以 火灾 形式 出 现 ,所 以 玩 者 
就 要 操纵 主角 并 使 用 一 些 先进 的 灭火 器 来 平定 这 些 灾害 ,在 进行 中 人 员 救 助 , 消 
灭 活动 。 由 于 有 些 火 事 是 人 为 造成 的 ,所 以 火灾 原因 调查 的 成 功 与 否 是 抓 罪犯 的 
关键 所 在 。 当 然 ,在 游戏 中 有 些 地 方 只 靠 你 一 人 的 力量 是 不 够 的 ,还 要 一 些 朋 友 的 
帮助 才能 顺利 地 完成 救助 任务 。 

游戏 中 的 人 物 设 定 


休 … 阿 玛 巴 尼 : 现 
年 21 岁 的 他 曾经 攻 
在 10 岁 时 帮助 过 上 
救火 小 组 ,是 个 凭 
直 感 行动 的 家 伙 。 
村 迪 丽 丝 :今年 19 
as 岁 , 在 一 场 灾害 中 
双亲 亡故 ,在 社会 
福利 院 中 长 大 , 因 
为 有 博爱 的 精神 而 
加 入 救火 小 组 。 
利 特 : 今 年 22 岁 ， 
外 表 看 上 去 即 酷 又 和 mr 
昌 强大 ,是 个 靠 冷静 “和 直 
的 判断 力 取胜 的 和 
人 
克 莉 丝 :今年 24 道 
岁 , 虽 然 不 直接 参 和 
加 救助 活动 , 却 是 
十 分 可 靠 的 助手 。 
罗 德 曼 : 今 年 35 
ee 岁 , 生 长 在 非洲 大 
陆 , 对 有 生命 的 物 
。 体 有 着 极 高 的 爱 


希望 发 售 时 会 有 所 改进 。 


厂商 :SEGA “机 种 :SS “类 型 :ACT 媒体 :CD - ROM 发 售 日 :9% 年 春 


多 分 运用 土星 的 机 人 能 制作 出 的 3D 动作 游戏 。 


几 位 主人 公 的 设计 令 人 印 
象 深刻 ,片头 加 入 的 动画 也 有 
一 定 的 素质 。 但 用 3D 来 描绘 的 
动作 场面 却 给 人 以 粗糙 的 感 
觉 , 比 起 Ps 的 同类 游 
戏 要 逊色 不 少 。 


N 

听 说 是 世嘉 公司 全 力 制作 
的 动作 游戏 ,一 直 在 日 本 游戏 
刊物 上 出 现 , 不 过 土星 的 3D 表 
现 能 力 欠 佳 , 本 作 能 否 弥 补 这 


一 缺点 呢 ? 只 有 游戏 发 售后 才 
了 解 。 


索尼 克制 作 小 组 倾 力 制 
作 ,游戏 不 仅 有 不 俗 的 开场 动 
画 , 主题 曲 也 相当 震 憾 ,只 是 从 
目前 游戏 画面 来 看 并 不 理想 ， 


以 polyGoN 描绘 的 3D 动 


时 pe 一 


作 游 戏 , 虽然 在 画面 处 理 上 还 
有 些 欠 缺 ,但 在 动作 游戏 不 多 
的 今天 ,也 可 算是 一 款 佳作 了 。 


A 
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厂商 :CAPCOM ”机 种 :SS “类 型 :ACT 


上 登场 。 


CAPCOM 公司 历来 以 动作 游戏 而 闻名 游戏 界 , 其 中 “ 龙 与 地 下 城 " 便 是 其 中 之 
一 ,这 款 游戏 共有 两 集 ,94 年 出 版 第 一 代 取 得 成 功 后 又 在 第 二 年 推出 了 本 款 游戏 
的 续 作 。 此 游戏 是 标准 的 横 版 动作 游戏 ,游戏 中 充满 了 剑 与 魔法 ,但 是 由 于 CAP. 
COM 大 胆 的 在 游戏 中 加 入 了 RPG 因素 ,所 以 令 许 多 对 动作 游戏 玩家 感到 不 满 . 这 
次 CAPCOM 决定 将 这 款 游戏 移植 到 土星 上 ,游戏 的 第 一 部 对 应 RAM 提升 卡 ,而 
第 二 部 则 对 应 4M 提升 卡 ,以 目前 情况 来 说 应 该 不 必 担心 读 盘 时 间 以 及 画面 了 。 
这 两 部 作品 在 进程 都 会 出 现 分 岐 剧情 ， 不 同 的 选择 可 能 会 对 游戏 的 结尾 发 生 
影响 。 另 外 ,游戏 中 各 角色 都 有 等 级 的 设 定 , 当 彰 
我 们 打倒 了 一 定数 量 的 敌人 后 等 级 就 会 提升 ， 
而 等 级 的 提升 会 直接 影响 到 各 角色 的 能 力 , 当 ， 
然 足够 高 的 等 级 会 对 完成 游戏 起 很 大 帮助 ,这 ， 
样 在 打 BOSS 时 就 不 困难 了 。 等 级 不 断 升 高 会 ， 
使 角色 习 得 更 为 强力 的 魔法 。 


加 入 了 RPG 性 格 的 动作 游戏 


第 一 部 游戏 好 象 是 一 个 ARPG ,在 游戏 中 并 不 是 单纯 的 通关 ,在 进程 中 经 
验 值 与 金钱 的 积累 会 使 各 角色 的 能 力 不 断 上 升 ,而 各 角色 的 装备 也 可 在 商店 买 
到 。 我 们 所 使 用 的 角色 分 战士 系 、 精 灵 系 ,不 同 的 角色 所 拥有 的 技能 也 不 一 样 ,而 
更 关键 的 是 可 以 2 个 人 同时 进行 ,这 可 真是 太 好 了 。 

在 续集 中 追加 了 盗贼 与 魔法 师 ,而 各 角色 也 可 用 不 同 的 指令 来 发 动 其 不 同 的 
特技 。 而 前 作 的 未 解 之 迹 , 也 被 逐渐 解 开 。 在 选择 角色 时 你 可 以 选择 完全 不 同 的 人 
物 ,也 可 以 选择 相同 的 人 物 ， 不 同 的 搭配 会 使 游戏 在 进程 上 或 易 或 难 ,怎样 才 是 最 
和 和 全 


媒体 :CD - ROM ”发 售 日 :98 年春 


巴 | 


非常 喜爱 本 作 的 街机 版 ， 
此 次 移植 对 大 多 数 玩家 来 说 实 
在 是 一 个 好 消息 .游戏 中 充满 
神话 色彩 的 世界 观 令 人 神往 ， 
游戏 优良 的 操作 性 能 


相信 也 会 给 你 带 来 极 9 
大 乐趣 。 


ON 

CAPCOMN 制作 的 动作 游戏 
一 直 是 值得 信赖 的 ,此 回 的 “ 龙 
与 地 下 城 " 用 了 两 张 盘 ,应 该 是 
比较 优秀 ,但 是 却 对 应 4 卡 ， 
要 想 玩 一 玩 的话 , 又 要 多 花 一 


笔 钱 了 。 < 
咱 RR” 


CAPCOM 公司 精 典 的 街机 
游戏 ,由 于 对 应 4M 卡 ,所 以 读 
盘 时 间 根 本 不 用 考虑 , 想必 格 
斗 迷 们 一 定 会 不 错过 。 


< 


游戏 继承 了 CAPCOM 一 贯 
的 风格 ,其 中 包括 的 两 部 作品 
也 忠实 地 移植 下 来 ,不 过 需要 
4M 加 速 卡 ,没有 买 (X - MAN 
Vs 街 霸 》 的 人 ,现在 是 否 可 以 考 


虑 了 ? & 


age 


画 中 事件 的 发 生 。 
发 生 在 “一 年 战 寻 ”中 的 模拟 游戏 


由 于 目前 关于 机 器 人 题材 的 游戏 逐渐 增多 《机 器 人 大 战 F》 取 得 成 功 后 ， 
BANDAI 公司 又 推出 了 这 款 以 高 达 为 题材 的 模拟 游戏 4 吉 伦 的 野望 》, 描写 的 是 
“一 年 战争 "时 期 的 故事 ,而 这 个 时 期 正 是 后 来 “机 器 人 大 战 ? 系 列 中 MS 驾驶 员 的 
成 名 期 , 象 阿 姆 罗 , 夏 亚 等 素质 极 高 的 机 师 几 乎 都 参加 了 "一 年 战争 ” ,游戏 以 这 个 
重要 的 历史 时 期 为 背景 是 让 大 家 能 够 对 高 达 的 历史 有 更 深 的 了 解 -游戏 中 各 角色 
以 及 乘 座 的 机 器 人 的 各 种 资料 几乎 完全 地 再 现 了 原 动 画 作品 ,而 当 出 现 重要 的 历 
史 事 件 时 会 插入 一 段 精美 的 CG 动画 。 

游戏 中 各 战役 完全 体现 了 “一 年 战争 "与 "初战 高 达 " 的 各 个 剧情 ,另外 动画 版 
的 内 容 ,在 这 里 也 有 出 现 。 游 戏 系 统 是 我 们 所 熟悉 的 “大 战略 "类 型 ,各 种 新 兵器 的 
开发 与 战斗 有 着 密切 关系 ,各 种 战斗 指令 与 各 单位 的 数据 资料 和 乎 全 部 是 汉字 显 
示 , 这 对 于 不 懂 日 的 玩家 无 疑 是 一 大 喜 迅 。 


动画 中 著名 人 物 登 场 


2Q1ON 
和 希 昂 军 


其 它 各 部 以 及 敌人 的 各 种 战斗 
机 器 人 也 会 根据 剧情 的 深入 而 不 断 
加 强 ,在 作战 中 有 效 的 降低 敌人 的 
技术 值 是 十 分 必要 的 ,这样 才 能 有 
利于 自 军 的 胜利 。 


LUMV7ED NM47ON 
地 球 联 帮 军 

利用 研究 、 开 发 指令 可 以 对 作 

战 兵器 进行 进化 , 当 技术 值 达到 一 

定 程度 时 新 兵器 也 就 会 登场 ,此 时 

新 的 MS 就 会 投入 到 战斗 中 。 


滞 


厂商 :BANDAI 机 种 :SS 类型:SLG 媒体 :CD - ROM 发 售 日 :9 年 2 月 
以 高 达 为 题材 的 战略 模拟 游戏 ,并 且 加 入 了 动 


评价 . 


又 是 一 部 以 高 达 为 题材 制 
作 的 游戏 ,同类 作品 中 即 有 令 
人 精 喜 的 佳作 ,也 有 让 人 失望 
的 糟粕 ,对 玩家 来 说 可 谓 喜 忧 
参半 .本 作 引 入 的 开 
发 机 体 的 系统 很 有 新 
意 ,不 妨 尝 试 一 下 。 


本 TSRCON 
高 达 系 列 的 模拟 游戏 简直 
太 多 了 ,虽然 这 部 作品 从 画面 
和 系统 上 看 ,制作 的 很 下 功夫 ， 
可 是 这 样 的 作品 并 不 能 说 是 
SLG 中 的 精品 。 


游戏 中 出 现 的 全 部 是 Ms， 
所 以 想 看 到 其 它 机 器 人 的 朋友 
会 很 失望 ,不 过 从 游戏 系统 上 
来 看 还 算 不 错 , 战 斗 的 画面 也 


很 精彩 。 
< 
经 久 不 衰 的 故事 ,高 达 题 
材 的 游戏 对 我 国 的 玩家 来 说 已 
经 是 并 不 并 没 生 了 ,从 游戏 中 
你 可 以 了 解 到 高 达 每 个 时 期 的 


故事 背景 。 
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所 有 的 高 达 都 将 在 这 里 出 现 


SD 高 达 战 记 在 SFC 上 推出 时 可 算是 非常 成 功 ,得 到 了 广大 高 达 迷 们 的 好 评 ， 
而 且 游戏 也 推出 了 几 部 续 作 ,这 款 游 戏 虽 不 如 "机 器 人 大 战 " 系 列 那么 知名 ,但 由 
于 是 关于 高 达 系 列 的 游戏 ,所 以 也 不 可 忽视 。 这 回 BANDAI 公司 将 此 款 游戏 移植 
到 土星 上 也 是 此 系列 的 第 一 作 ,游戏 的 类 型 类 似 “ 机 器 人 大 战 “系列 是 属于 纯 模拟 
类 型 ,想必 不 会 令 高 达 迷 们 失望 。 


游戏 中 出 现 的 角色 贯穿 了 几乎 整个 高 达 的 历史 ， 
从 初代 的 《机 动 战士 高 达到 如 今 的 《机 动 新 世纪 高 达 
X》 中 出 现 著名 的 MS 都 会 在 游戏 中 登场 ,而 各 种 MS 
的 形态 比 “ 机 器 人 大 战 ? 系 列 还 要 Q 版 ,本 来 一 些 面 
目 可 惜 的 造形 在 游戏 都 会 变 得 十 分 可 爱 ,而 丰富 的 角 
Al， 色 与 多 彩 的 游戏 模式 正 是 这 款 游戏 的 魅力 所 在 ,在 游 
戏 中 战斗 画面 几乎 都 用 了 CG 绘图 技术 ,会 有 大 约 200 种 以 上 的 机 体 登场 ,在 众 
多 的 机 师 中 有 我 们 熟悉 的 阿 姆 罗 、 夏 亚 、 多 蒙 \ 卡 缪 等 ,另外 敌 方 的 一 些 角色 也 是 
在 “机 器 人 大 战 " 系 列 中 经 常见 到 的 ,甚至 还 要 多 。 而 这 些 角色 的 登场 台词 也 都 忠 
实地 再 现 了 原作 情节 。 
游戏 不 但 要 同 敌 人 作战 ,而且 在 我 们 的 后 方 还 要 进行 新 型 机 体 研究 与 开发 。 
而 不 断 出 现 的 新 型 机 体 也 正 是 我 们 取得 战斗 主导 权 的 关键 。 在 SS 版 中 的 生产 画 
面 一 改 原 PS 版 的 风格 , 原 PS 版 生产 时 会 有 画面 切 Cr 
换 , 这 会 浪费 许多 时 间 ,而 SS 版 中 的 简易 模拟 可 以 省 
去 这 段 不 必要 的 时 间 ,使 游戏 玩 起 来 更 加 爽快 。 游 戏 
在 进行 到 特殊 历史 时 期 时 会 加 入 许多 美丽 的 CC 动 
画 。 而 这 些 动画 的 出 现 也 使 我 们 这 些 无 法 看 到 高 动画 
版 的 玩家 圆 了 个 高 达 梦 。 


迁 


厂商 :BANDAI 机 种 :SS 类型:SLG 媒体 :CD- ROM 发 售 日 :9%8 年 上 月 
SD 版 的 超级 机 器 人 大 践 。 


评价 . 


游戏 中 收录 了 许多 著名 的 
机 体 , 玩 起 来 的 时 候 会 有 亲切 
的 感觉 ,Q 版 的 形象 也 十 分 可 
爱 - 但 作为 模拟 游戏 ,本 作 在 战 
略 思想 上 的 要 求 却 显 


然 属于 一 般 。 人 
ON 


据说 是 连 角色 的 台词 都 完 
全 忠实 于 原作 的 游戏 ,对 于 高 
达 迷 来 说 这 是 值得 收集 的 作 
品 .相信 到 时 会 有 不 少 人 购买 
此 游戏 ,但 是 能 有 多 少 人 去 真 


正 玩 它 呢 ? 日 


将 高 达 系列 全 部 SD 化 , 游 
戏 类 型 类 似 机 器 人 大 战 系列 ， 
在 日 本 十 分 受 欢迎 ,而 我 却 不 
太 喜 欢 这 款 游戏 。 


匣 FRR 


ae 


是 机 器 人 大 战 以 外 的 另 一 
部 同类 作品 ,游戏 中 的 机 器 人 
造成 十 分 可 爱 , 而 且 难 度 适中 ， 
充满 了 欢快 的 气氛 ,可 以 令 人 
们 在 紧张 之 余 得 以 轻松 一 下 。 


< 


古 Fer 一 


故事 的 设 定 是 与 TV 版 的 设 定 相同 ,世界 观 游戏 中 的 分 岐 目前 仍 未 确定 , 具 

体内 容 也 未 公布 ,游戏 者 是 转 和 人 凤 学 园 的 女 学 生 ,在 校园 中 会 发 生 各 种 古怪 的 事 

情 。 女 主角 名 叫 天 上 奥迪 娜 ,在 学 园 中 会 结识 到 许多 新 的 朋友 ,其 中 有 凤 学 园 的 学 

生 会 长 桐生 冬 芽 ,剑道 部 的 主将 西 园 寺 菜 ,以 及 桐生 冬 芽 的 妹妹 桐生 七 美 等 等 。 他 
(她 ) 们 有 着 各 自 不 同 的 性 格 , 主 人 公 又 如 何 去 与 他 (她 ) 们 沟通 呢 ? 


SC 1 R 角 由 著名 动画 改编 而 成 的 AVG 游戏 。 


人 = 


重新 制作 的 开场 动画 


游戏 中 的 开场 动画 是 由 负责 动画 原 班 人 马 重新 创作 的 ,其 中 音乐 和 歌舞 都 是 
由 与 TV 版 相同 的 光宗 信 吉 氏 担 任 的 。 至 今 为 止 所 公布 的 画面 除了 一 些 设 定 原画 
外 ,也 只 有 动画 中 的 图 片 而 已 ,所 以 对 此 游戏 可 以 说 是 一 无 所 知 。 


评价 


原作 便 是 属于 那 种 “正宗 
的 "少女 漫画 ,其 中 复杂 的 恋爱 
关系 令 人 头痛 , 恐 伯 本 作 的 支 
持 者 大 部 分 均 为 女性 .改编 为 
游戏 之 后 , 它 所 展现 
的 情节 还 能 有 原作 那 
样 细腻 吗 ? 


< 


N 

根据 漫画 改编 的 作品 ,是 
其 漫画 的 FANS 才 会 去 玩 它 ! 游 
戏 人 物 设 定 ,我 十 分 不 喜欢 ,而 
且 故 事情 节 方 面 也 不 知道 是 否 
原创 。 。 


< 


从 目前 来 看 游戏 的 具体 内 
容 还 并 不 太 了 解 , 由 于 是 少女 
漫画 改编 而 成 ,想必 热血 派 的 
玩家 们 并 不 会 太 注 意 。 


ae 


由 日 本 大 人 气温 画 改编 而 
成 的 GAME ,其 中 众多 的 少男 少 
女 为 游戏 添 色 不 少 , 不 知 会 是 
怎样 一 款 游 戏 呢 ? 但 愿 不 要 失 
望 才 好 ! 


了 FRR 


古 3per 一 
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在 书 中 的 异世 界 RIVEN 冒险 ! 


在 书 中 的 异世 界 进行 冒险 的 AVC 一 一 (MYST》 大 家 应 该 都 不 会 感到 陌生 ,而 
本 作 正 是 它 的 续篇 , 现 已 决定 于 PS 和 SS 两 大 主机 上 同时 推出 。 游 戏 的 移动 方式 
仍 采用 前 作用 鼠标 指定 的 形式 ,故事 则 是 讲述 玩 者 受 前 人 物 阿 特 拉 斯 的 委托 ,为 
寻找 其 妻 凯瑟琳 而 前 往 RIVEN。 

“RIVEN" 是 前 作 *MYST" 的 世界 的 创造 者 阿 特 拉 斯 的 父亲 肯 所 创造 的 , 凯 
瑟 琳 就 是 被 其 绑架 到 这 里 , 玩 者 在 此 是 否 会 遇 到 其 他 人 类 呢 ? 


er 


由 7000 张 以 上 的 《CG 动画 组 成 


在 此 游戏 中 包含 了 7000 张 以 上 的 CG， 
MOVIE 长 达 3 小 时 以 上 ,游戏 中 精美 的 画面 
可 以 说 是 所 有 游戏 中 无 可 比拟 的 。 游 戏 的 操 
作 方 法 基本 与 前 作 相 同 ,而 其 独特 的 世界 观 
也 让 人 有 一 种 完全 不 同 的 感觉 。 


1 沿 信 


吉 
得 


SN 


HE 
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厂商 :ENIX 机 种 :SS PS 类 型 :.AVG ”媒体 :CD -ROMxS5 发 售 日 :未 定 
画面 极其 细 脏 以 五 简 光 瘟 制 作 的 AVG 游戏 。 


评价 


居然 使 用 了 CD5 枚 组 的 大 
容量 ,而 厂家 所 公布 的 游戏 青 
景 基本 上 延续 了 "MYST 的 一 贯 
风格 ,但 本 作 是 否 还 有 足够 的 
魅力 能 令 玩 家 安心 坐 
下 来 在 这 个 复杂 的 世 。/ 
界 中 探索 呢 ? 


ON 


神秘 岛 {MYST) 的 续篇 ,前 
作 曾 经 在 PC 及 次 世代 紫 动 
一 时 ,这 次 还 用 了 五 枚 组 的 大 
容量 ,看 来 应 该 能 够 得 到 好 评 ， 
毕竟 此 类 的 冒险 游戏 ,精品 并 
不 多 见 。 


电脑 版 已 经 推出 ,目前 销 
量 已 超过 著名 的 《上 暗黑 破坏 
神 》, 无 论 是 画面 还 是 谜 题 都 是 
精心 制作 而 成 ,喜爱 解 谜 的 玩 
家 们 一 定 不 要 错过 。 


< 


与 个 人 电脑 版 相同 ,游戏 
无 论 从 画面 还 是 情节 都 是 AVG 
中 的 佼佼 者 ,如果 有 玩 过 前 作 
的 经 验 ,那么 RYEN 更 是 你 不 容 
放 过 的 作品 。 


攻 3e 一 


厂商 :KONAMI 机 种 :SS 类 型 :SPT 


“实况 足球 "系列 之 所 以 能 够 吸引 广大 玩家 ,很 大 程度 上 是 它 出 众 的 解说 系统 
及 出 色 操 作 性 。 使 我 们 在 游戏 的 同时 又 能 亲身 体验 到 足球 场 上 那 种 真实 的 气氛 ， 
可 以 说 “实况 "系列 是 KONAMI 最 为 成 功 的 体育 游戏 之 一 。 

游戏 在 系统 上 完全 继承 了 SFC 版 
的 “实况 "系列 ,充实 的 内 容 与 精彩 的 画 
面 是 构成 这 款 游 戏 的 核心 在 游戏 模式 
中 引 人 注 目的 是 “Customize”, 它 的 功能 
是 制作 原创 选手 ,而 那些 设 定 好 的 选手 
可 以 组 成 一 支 完 全 由 你 自己 创立 的 球 
队 。 另 外 ,在 此 模式 中 选手 的 转 会 也 成 
为 可 能 ,你 尽 可 能 地 拉拢 一 些 具有 高 超 
球技 的 选手 来 进行 比赛 。 此 外 ,还 有 一 
些 大 家 熟悉 的 模式 可 供 选择 ,比如 丁 联盟 赛 、 杯 赛 ,点 球 合 战 、 东 西部 对 抗 赛 等 这 
些 充实 的 内 容 使 我 们 这 些 足球 迷 再 次 领略 到 KONAMI 在 这 一 领域 的 水 准 。 


游戏 如 同 以 往 的 “实况 ”系列 ,在 
比赛 中 控 球 的 一 方 可 以 利用 手柄 各 键 
的 不 同 的 组 合 来 使 出 各 种 精彩 的 技 
巧 。 但 是 由 于 这 些 技巧 的 指令 通常 比 
较 复 杂 , 所 以 并 不 是 所 有 的 人 都 可 以 
掌握 。 因 此 ,基于 这 点 设计 者 在 游戏 中 
设 定 了 一 个 技巧 键 , 这 样 在 球场 上 带 
球 的 一 方 可 以 根据 不 同 的 情况 利用 此 
键 来 做 出 不 同 的 动作 ,而 此 键 并 不 只 
是 能 使 出 单 人 技巧 ,在 特定 场合 下 一 些 多 人 的 组 合 技 也 是 可 以 轻松 使 出 的 ,如 能 
利用 这 一 点 胜利 就 在 眼前 ! 


媒体 :CD -ROM ”发 售 日 ;未定 


继承 了 实况 "系统 的 精 哄 足 球 游 戏 的 最 新 作 。 


评 ' 份 . 


“实况 "系列 确实 有 着 不 少 
精品 ,对 于 喜爱 足球 的 玩家 来 
说 ,本 作 不 容错 过 。 原 创 选手 的 
制作 以 及 转 会 等 设计 , 令 游 戏 
更 具 吸 引力 和 生命 


力 。 SR 
N 

KONAMI 的 实况 足球 系列 
我 一 直 十 分 喜爱 ,其 特有 的 手 
感 让 人 仿佛 真正 在 跑 球 .此 次 


给 土星 制作 的 本 作 , 从 画面 和 
资料 上 来 看 ,应 该 是 一 部 优秀 


的 足球 类 游戏 。 R 
莉 7 一 


KONAMI 首次 在 土星 上 推 
出 的 实况 系列 ,从 画面 来 看 相 
当 不 错 , 可 足球 游戏 重要 的 是 
手感 ,只 有 等 发 售 时 才 知 道 。 


< 


KONAMI 在 此 游戏 领域 真 
可 以 说 是 天 下 无 敌 ,从 SFC 版 的 
实况 系列 到 现在 的 次 世代 , 它 
都 能 以 精彩 的 游戏 内 容 以 及 决 
好 的 操作 感 来 吸引 玩家 。 


< 


招 


攻 3er 一 


游戏 是 以 破坏 里 世界 的 恶魔 之 神殿 的 清 版 型 SLG 游戏 ,在 游戏 过 程 中 作为 神 
之 使 者 的 你 要 带领 神 之 部 队 将 里 世界 的 恶魔 全 部 击败 ,并 且 完 全 制 霸 表 与 里 两 个 


世界 。 由 于 恶魔 通常 比较 厉害 ,所 以 在 作战 中 需要 奇迹 的 力量 ,奇迹 在 使 用 时 需要 
特定 的 名 文 。 在 里 世界 通常 是 无 法 出 现 奇 迹 的 ,除非 你 破译 魔物 的 语言 ,只 有 这 样 
才能 在 里 世界 出 现 奇迹 ,奇迹 的 发 动 需要 一 定量 的 
SP 数值 ,而 效果 极 大 的 奇迹 消费 SP 的 量 也 会 增多 。 
而 魔物 语 则 是 里 世界 唯一 通用 的 语言 ,而 游戏 中 对 ii， 
魔物 语 的 推测 及 理解 是 相当 重要 的 ,如 能 及 时 破译 
其 密码 对 作战 会 有 极 大 的 帮助 。 在 作战 地 形 的 灵活 ， 
动用 也 会 为 你 带 来 意 想不到 的 效果 。 
游戏 中 人 物 的 职业 有 许多 种 ,而 且 这 些 职业 分 别 都 有 三 个 阶段 ,在 每 和 一段 
时 持 有 该 职业 的 人 物 的 能 力 就 会 相应 的 提高 一 些 , 当 职业 等 级 到 达 极限 时 我 方 的 
部 队 将 发 挥 它 最 大 的 功效 。 
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本 作 自 公布 至 今 已 有 相当 
长 的 时 间 ,在 各 期 日 本 资料 上 
一 直 有 着 本 作 的 开发 进度 介 
绍 ,由 此 可 看 出 三 家 是 很 下 功 
夫 的 .从 画面 上 看 其 
素质 属于 中 上 水 平 ， 

不 知 其 难度 如 何 。 


本 FERECON 
是 一 部 SLG 作品 , 单 从 目 
前 公布 的 游戏 画面 来 看 ,本 作 
水 平一 般 ,希望 能 在 难度 上 有 
所 提高 .另外 游戏 的 故事 背景 
十 分 吸引 和 ,到 时 应 该 可 以 玩 


廿 ZX ” 


这 款 游 戏 可 以 算是 另类 游 
戏 了 ,但 主要 还 是 以 SLG 为 主 ， 
画面 并 不 太 吸 引 人 和 人 ,只 有 靠 系 
统 和 可 玩 性 来 作文 章 了 。 


游戏 是 以 天 神 与 恶魔 之 间 
的 战争 作为 主题 ,从 画面 上 来 
看 有 些 “FFT 的 影子 ,但 在 系统 
上 却 与 之 完全 不 同 ,但 愿 此 游 
戏 可 以 成 为 另 一 个 类 型 的 


#FET2 。 7 


厂商 :SUNSOFT 。” 机 种 :SS ”类 型 :格斗 ACT 。 媒体 :CD- ROM( 扩 充 RAM 对 应 ) 


发 售 日 :未 定 


发 生 在 异世 界 的 不 寻常 战 着 ,也 是 一 款 极 为 新 缉 的 格 填 


游戏 。 


< 一 二 = 一 一 一 一 


人 


从 外 表 看 就 知 是 一 企 很 酷 的 少 
年 ,同时 十 分 热 忠 冒险 是 中 部 国家 的 


(暗黑 街 的 于 部 ,有 着 冷酷 的 性 格 ， 
是 不 恶魔 式 的 人 物 其 通常 攻击 就 具有 


是 北部 国家 妖精 族 的 成 员 ,对 大 
自然 有 着 强烈 的 感情 ,她 的 政 击 多 为 
冰雪 类 型 。 


To 
年 龄 超过 了 1000 岁 ,是 个 知识 极为 户 


博 的 人 。 


让 93 让 393 起 39p99 讯 39 让 9999 让 9339 训 993R39R39399 让 99tp39 训 39t39 让 99tp399 识 93p93 让 39 训 99ap39 训 99 刘 99a39ap39ap932p39v0 

LONG LONG AGO…… 造物 主创 造 了 美丽 的 " 阿 斯 特 拉 世 界 " ,在 这 
个 世界 中 气候 环境 以 及 生态 平衡 都 在 良性 地 循环 着 ,这 里 所 有 的 种 族 也 是 统 
治 这 个 世界 的 人 人 都 有 着 奇异 的 飞行 能 力 , 由 于 在 此 有 传说 , 谁 得 到 " 阿 斯 特 
昌 于 是 图 练 着 市 运 之 是 世 界 上 8 个 国家 都 派出 了 最 强 的 武士 通过 比赛 来 证 明 谁 


入 入 才 蝎 。 星 "的 拥有 着 。 一 场 惊 天 动 地 的 大 比赛 就 此 拉 开 了 上 应 幕 …… 
ERREEIREE 中 65 让 打 6 表 天 各 打 玉 丘 下 大玉 丘 来 二 孙 开 玉 荆 水生 隶 订 天 如 天 中研 瑟 下 二 下 天 让 天 下 天 下 大 让 瑟 求 二 术 岳 玉 基 让 款 玉 丰 入 信 


ee 


居住 在 室 趾 神殿 的 天 使 族 成 员 ， 
是 个 丘比特 型 的 人 物 ,其 必 杀 技 十 分 


”继承 了 投 之 血 的 人 , 极 富 正 义 感 ， 


东部 国家 的 第 一 勇士 ,其 必 杀 技 多 为 


乱舞 系 。 


西部 都 市 的 王子 ,十 分 受 国民 爱 
戴 同 时 也 是 该 国 的 第 一 战士 , 远 距 离 


幼年 时 就 被 称 为 是 天 才 的 战士 ， 


在 南部 岛 的 部 族 中 具有 下 NO.I 的 实 


力 。 


游戏 的 特点 是 每 位 角色 都 拥有 的 飞行 能 力 , 因 不 是 在 地 上 格斗 所 以 系统 与 
以 往 有 所 不 同 ,而 在 招数 上 也 采用 了 极为 简单 的 设 定 ,如 必 杀 技 不 用 繁 索 的 指 
令 , 只 需 按 固定 的 两 个 键 即 可 。 这 对 于 不 擅长 格斗 的 游戏 的 人 来 说 是 一 人 


Real 

ss 上 的 格斗 游戏 真是 很 多 
呀 ,本 作 是 否 属于 那 种 能 激发 
玩 者 斗志 并 考验 其 手指 的 灵活 
性 的 上 乘 作品 呢 ? 恐 怕 未 必 , 但 
其 另类 的 格斗 风格 倒 
也 能 吸引 部 分 拥护 
省 、 


攻 TXRECON 

土星 的 动作 类 游戏 一 直 受 
到 好 评 , 这 部 作品 人 物 的 形象 
设计 有 些 逗 笑 ,可 是 必 杀 技 却 
很 华丽 ,应 该 是 值得 一 玩 的 游 
戏 ,不 过 此 公司 的 ACT 类 游戏 
制作 水 平 我 们 还 不 很 /的 
了 解 。 


又 是 一 款 利用 加 速 卡 的 格 
斗 游戏 ,人 物 设 计 比较 卡通 ,而 
格斗 起 来 却 非 常 华丽 ,制作 公 
司 在 制作 对 战 游戏 时 并 不 太 有 


经 验 。 
二 
此 游戏 的 系统 设 定 十 分 少 
见 ,在 印象 中 只 有 SFC 版 的 " 超 
兄 贵 对 战 " 与 之 相同 ,但 因 开发 
者 令 其 操作 指令 得 以 简化 , 因 
此 即便 是 对 格斗 游戏 不 善 长 的 


3 


玩家 也 能 容易 掌握 。 6 
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Avenue 
(和 


多 人 全 训 有 


厂商 :SR 一 TECH 机 种 :SS 


当今 天 的 玩家 沉迷 在 各 式 各 样 的 3D 游戏 中 时 ,大 家 可 和 否 想到 开创 3DRPG 游 
戏 的 始祖 吗 ?不 错 ! 是 “ 巫 术 " 系 列 。 由 于 "* 巫 术 " 系 列 开 始 开 创 了 以 3D 为 视点 的 新 
型 RPG, 所 以 无 论 当 今 的 3DRPG 多 么 精彩 ， 巫 术 " 系 列 的 诞生 是 功 不 可 没 的 。 从 
个 人 电脑 到 当今 的 家 用 游戏 主机 都 可 以 看 到 这 个 系列 的 身影 。 而 如 今 她 还 不 断 地 
推出 各 类 型 的 续集 。 今 次 向 大 家 介绍 的 是 以 3D 作为 视点 的 探索 型 的 RPG ,而 此 游 
戏 是 “ 巫 术 " 系 列 中 极 具 特 色 及 个 性 的 。 

游戏 的 主线 仍然 以 解 谜 形式 出 现 。 而 恋 题 的 重 
点 也 会 在 冒险 的 途中 陆续 登场 ,由 于 加 入 了 冒险 要 
素 , 所 以 此 游戏 一 改 以 前 的 多 人 形式 ,游戏 中 只 
一 个 人 去 进行 探索 ,移动 时 不 用 说 就 知道 是 以 3D 
视点 表现 ,当主 角 遇 到 各 类 新 情报 时 ,画面 上 会 有 
不 同 的 窗口 出 现 为 你 提供 资料 。 


由 于 游戏 描写 的 是 剑 与 魔法 的 世界 , 因 
此 冒险 途中 你 会 了 解 到 代表 着 古代 文明 的 
各 种 有 趣 的 传说 而 对 这 些 古 代 文明 宝藏 的 
探险 就 是 你 的 任务 。 随 着 游戏 不 断 的 深入 你 
会 了 解 到 更 多 的 事情 ,而 遗迹 中 各 样 的 敌人 
也 会 疯狂 地 阻止 你 的 前 进 , 打 倒 他 们 你 可 得 
到 经 验 值 以 提高 能 力 。 在 此 有 一 点 向 大 家 说 
明 , 由 于 敌 方 的 角色 中 有 魔法 系 与 格斗 系 之 
分 ,所 以 打败 不 同类 型 的 敌人 会 使 提高 不 同 
的 能 力 值 。 也 就 是 说 你 如 果 想 提高 魔法 力 则 
必须 击败 魔法 【 
系 的 敌人 ,这 样 才能 提高 你 魔法 经 验 的 积累 。 当 你 击败 
魔力 极 高 的 敌人 时 ,你 的 魔法 力 会 有 质 的 飞 妈 。 看 来 大 
家 在 练 级 时 要 特别 注意 能 力 值 的 搭配 提升 。 于 
游戏 的 各 类 背景 画面 大 多 是 以 静止 CG 形式 出 
现 ,但 在 重要 事件 出 现时 会 加 入 相当 精彩 的 CG 动画 ， 
不 但 如 此 就 连 与 人 物 对 话 时 都 
会 有 CG 动画 出 现 。 大 家 在 玩 
的 同时 又 能 领略 到 电脑 动画 的 
| 风 彩 ,真是 不 错 ! 


类 型 :AVG +RPG 媒体 :CD - ROM 


发 售 日 :未 定 


由 个 人 电脑 版 移植 的 “ 亚 木 "系列 置 险 游 戏 的 最 新 简 。 


评价 


辐 TT 一 
“ 巫 术 ”系列 的 每 一 作 都 令 

玩 者 四 头 转向 ,本 作 不 知 是 否 

也 会 如 此 .3D 迷宫 依然 是 那么 

巨大 ,一 道道 恋 题 依然 是 那么 

繁琐 , 提 到 它 时 我 的 

头 也 依然 是 那么 痛 。 


ON 

此 类 游戏 拥有 一 些 固定 的 
爱好 者 ,虽然 是 老牌 的 RPG 系 
列 ,而 且 制 作 水 平 也 比较 高 ,可 
是 国内 对 此 类 游戏 的 评价 一 直 
不 是 很 好 ,希望 本 作 能 够 得 到 
国内 玩家 的 好 评 。 沁 


是 典型 的 美 版 电脑 游戏 ， 
所 以 对 于 国内 玩家 来 说 并 不 算 
太 受 欢迎 不 过 对 于 那些 想 习 
电脑 的 玩家 们 来 说 可 以 先 尝试 
一 下 。 


在 PC 与 此 系列 具有 很 高 
的 人 气度 ,同时 也 是 3D 迷宫 类 
RPG 的 鼻祖 ,但 是 由 于 以 前 所 发 
售 的 家 用 版 因 其 硬件 特性 限制 
了 此 游戏 的 发 挥 ,但 愿 在 次 世 


代 机 上 有 良好 的 表现 。 G 


游戏 中 你 要 在 7 个 流派 中 选择 一 名 选手 与 其 它 对 手 交 战 ,这些 流派 中 有 的 重 
视 拳 技 , 有 的 重视 足 技 , 有 的 重视 速度 ,有 的 重视 力量 ,有 的 在 各 方面 则 十 分 平均 ， 
以 上 的 种 种 表现 都 忠实 地 再 现 了 世界 各 地 武术 的 技法 。 大 家 可 能 对 3D 格斗 游戏 
有 一 个 共识 , 那 就 是 在 对 战 中 如 能 以 极为 迅猛 的 连续 技击 中 敌人 ,那么 胜利 就 非 
尔 莫 属 ,但 这 种 连续 攻击 的 难度 往往 是 比较 高 的 ,如 果 一 但 熟练 掌握 并 在 实战 得 
以 应 用 ,那么 你 就 将 成 为 此 道 的 高 手 , 因 此 通 向 高 手 的 艰苦 之 路 也 是 格斗 游戏 的 


魅力 所 在 。 

oa 于 

- 工 - 以 空手 将 牛 杀 死 而 成 名 的 大 山 
倍 达 , 在 实践 中 领略 了 许多 空手 的 精 
偶 , 在 比赛 中 他 的 连续 攻击 会 有 一 击 必 
杀 的 恐怖 力量 。 


系 是 泰国 武术 中 最 强 的 流派 ,泰拳 
的 最 大 特点 就 是 选手 使 用 关节 攻击 ,而 
sr 


传 被 丈 为 空手 并 由 冲 细 二 武术 演 


化 而 来 的 流派 ,由 于 历史 的 演变 使 得 技 
法 在 很 大 程 弃 上 受到 当时 中 国武 技 的 
影响 。 
二 
它 所 体现 的 是 选手 的 临场 发 挥 


能 力 ， 基本 上 只 要 在 规则 的 充 许 之 内 的 ， 


帮 。 ee 


道 , 它 的 攻击 基本 是 在 以 腿 来 发 动 ,而 


且 具 有 极 强 的 连续 特性 ,因此 被 人 们 称 
为 “ 腿 部 拳击 ”。 

源 道 : 

由 香港 著名 影星 李小龙 所 创 , 它 
所 追求 的 是 攻击 的 高 效率 与 高 技巧 ,而 
且 速 度 极 快 ,是 一 种 综合 性 的 技法 , 它 
oaootitee 


和 顶 昌 是 现代 体育 中 传统 的 项 目 ,而 业 


余 式 拳击 还 被 正式 列 人 奥运 会 比赛 项 
目 内 ， 此 运动 在 欧美 地 区 极为 盛行 ， 亚 
洲 方面 则 相对 比较 落后 


技法 都 可 以 使 用 ， 是 个 技法 博 杂 的 流 


派 。 


各 大 厂商 纷纷 投入 到 3D 
格斗 游戏 的 制作 中 来 ,不 论 是 、 
红 透 半边 天 的 大 作 ,还 是 籍 籍 
无 名 的 小 游戏 ,一齐 拥 入 到 次 
世代 主机 上 来 ,以 我 
看 本 作 不 玩 也 轩 。 


医 TREON 


3D 对 战 游戏 虽然 很 多 , 称 
得 上 精品 的 却 了 了 无 几 , 这 部 
作品 可 不 能 称 得 上 精品 -而且 
题材 也 与 街机 的 “武术 "有 些 重 


合 ,所 以 seoshs。 


又 是 一 款 很 烂 的 3D 游戏 ， 
公司 又 并 不 出 名 , 游戏 画面 也 
很 一 般 , 离 发 售 日 期 还 有 一 段 
时 间 ,希望 还 会 有 所 改进 。 


攻 FRR 


廿 Se 一 


虽然 现今 3D 格斗 游戏 成 
为 大 热门 的 话题 ,但 是 精彩 的 
作品 却 不 是 很 多 ,制作 此 游戏 
的 公司 虽然 第 一 次 听 说 ,但 愿 
它 能 制作 出 与 "VR 系列 “ 铁 
拳 " 系 列 不 相 上 下 的 作 ”一 


人 号 
Doo 
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厂商 :KONAMI 机 种 :SS 


类 型 :RPG 


在 早 些 时 候 KONAMI 就 公布 了 此 游戏 移植 土星 的 计划 ,但 一 直 没 有 其 开发 画 


面 ,现在 三 家 终于 公布 了 一 些 开 发 画面 ,这 里 出 现 了 画面 便 是 SS 版 的 。 现 在 ， 
KONAMI 正在 以 完全 移植 为 目标 地 锐意 开发 中 ,由 于 当时 PS 版 在 RPG 不 多 的 期 
间 引 起 过 很 大 反响 ,所 以 这 次 的 SS 在 原 有 的 基础 上 作 了 一 些 变更 ,而且 还 加 入 了 
一 些 只 有 SS 版 才 出 现 的 原创 要 素 

因为 游戏 在 大 局 上 没有 多 大 变化 ,因此 可 以 说 是 完全 标准 地 移植 了 PS 版 。 但 
在 画面 表现 上 无 论 是 在 地 图 画面 还 是 村 庄内 房屋 的 布局 都 有 了 少许 改良 ,而且 
在 细微 的 地 方 与 PS 版 几乎 完全 一 样 。 战 斗 系统 并 没有 改变 ,PS 版 的 战斗 方式 被 
完全 忠实 地 移植 下 来 。 各 种 重要 战事 与 特定 的 战斗 方式 也 基本 上 被 沿 续 下 来 。 没 
玩 过 PS 版 的 玩家 这 回 可 以 在 SS 上 领略 一 下 此 游戏 的 乐趣 所 在 。 在 作战 画面 上 由 
于 硬 体 特 性 的 不 同 因此 多 少 会 有 些 变化 。 


PENING MOVJIE : 


SS 版 加 入 了 新 制 做 的 片头 动 

画 , 所 以 这 次 开发 人 员 尽 量 使 SS 版 的 
画面 能 够 达到 与 PS 一 样 的 品质 。 从 已 
经 公布 的 动画 片段 来 看 ， 多 之 


加 的 剧情 : 

在 PS 版 中 ,主人 公 收集 同伴 的 
数量 与 “水 游 传 "一 样 共有 108 位 。 而 在 
SS 版 中 这 个 数量 仍然 在 ,但 是 由 于 原 
创 要 素 的 加 
人 使 得 我 们 
在 这 些 同伴 
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大 2 在 游戏 中 ， 主人 公 可 以 把 收集 到 
的 同伴 放 在 被 称 为 “大本营 "的 地 方 。 这 
样 , 原 PS 版 中 那些 没有 机 会 上 场 的 同 
伴 可 以 在 此 提升 等 级 ,这 便 是 SS 版 中 
大 本 营 的 用 途 


新 增加 的 迷你 游戏 : 

省 ， 经 过 重新 制作 的 迷你 游戏 在 SS 
版 中 仍 有 出 色 的 表现 。 另 外 在 迷你 游戏 
中 居然 有 种 类 似 养 成 宠物 的 类 型- 而 
这 个 游 
戏 还 利 
了 SS 
本 体 中 
的 时 针 
:ce 机 能 。 


| 


媒体 :CD -~ROM 发售 日 :未 定 


在 55 推出 的 初期 ,本 作 曾 
是 该 机 种 上 为 数 不 多 的 优秀 
RPG 之 一 - 事 隔 多 年 ,厂家 又 将 
其 移植 到 5s 上 , 虽然 追加 了 一 
些 新 的 要 素 , 但 已 玩 
过 Ps 版 的 朋友 是 否 
还 想 再 次 尝试 呢 ? 


国 TRRSECON 
曾经 在 Ps 上 玩 过 这 部 作 
品 ,本 作 是 比较 优秀 的 RPG, 其 
主题 音乐 极为 优秀 ,如 今 移 植 
到 土星 上 还 有 新 的 要 素 加 入 ， 
看 来 到 时 候 要 重新 “温习 ”一 下 


- 


原本 发 售 在 索尼 上 ,如 会 
又 搬 上 士 星 ,不 知 会 有 什么 改 
动 , 如 果 没 有 变动 的 话 ,就 不 太 
吸引 人 了 ,毕竟 索尼 马上 就 要 


推出 2 代 。 
< 
本 
为 几 部 次 世代 机 制作 的 游戏 可 
以 看 出 ,此 游戏 相对 Ps 版 作 了 
不 少 调整 ,一 切 系统 得 到 了 强 
化 ,没有 玩 过 Ps 版 的 玩家 可 以 


从 这 里 领略 到 它 的 风采 。 & 


6 


厂商 :JALECO “机 种 :SS ”类 型 :RAC 


街机 版 是 去 年 就 已 登场 的 。 由 于 其 超 劲 的 马力 与 速度 博得 了 众多 的 好 评 ,这 
次 JALECO 应 广大 玩家 要 求 为 土星 移植 了 这 个 游戏 。 游 戏 中 各 赛车 的 速度 与 马力 
都 会 给 你 极 大 的 震撼 力 , 其 中 引擎 最 大 为 600 马力 ,最 高 的 车 速 超过 了 300KMVH。 
大 家 可 以 想象 一 下 这 种 风 驰 电 敬 的 感觉 。 另 外 在 游戏 中 加 入 了 耐久 力 的 概念 ,各 
种 车 辆 在 行驶 时 大 家 可 以 从 画面 的 右 下 角 看 到 耐久 力 数值 的 变化 ,这 就 要 求 我 们 
要 有 更 精湛 的 技术 。 

游戏 中 玩 者 可 以 在 6 台 赛 车 中 选择 一 部 来 进行 比赛 ,比赛 路 线 共 有 3 种 ,分 
别 是 短程 1 种 和 长 程 2 种 ,而 各 路 线 又 分 左 回 与 右 回 两 种 模式 .所 以 也 可 以 说 是 
共有 6 种 赛 道 。 在 赛车 行进 中 天 侯 以 白 屋 、 夕 阳 ` 黑 夜 的 形式 不 断 变化 。 各 种 天 侯 
都 有 极 细腻 的 表现 。 在 街机 版 中 出 现 的 4 台 赛车 这 次 被 完全 收录 ,并 且 同 时 追加 
了 2 台 土 星 版 原创 车 型 ,这 6 台 赛车 各 有 其 性 能 ,准备 把 握 赛车 性 能 与 赛 道 之 间 
的 微妙 关系 是 到 致胜 的 关键 所 在 。 


EASY 模式 中 转弯 处 有 大 约 30? 的 倾斜 角度 ,还 
有 一 些 立 体 交 差 的 路 段 出 现 ,而 我 们 就 要 在 这 样 的 
场地 下 跑 大 约 5 圈 的 距离 。 由 于 赛 道 左 转 与 右 转 分 
别 有 倾 斜 角度 的 设计 ,因此 初级 与 中 级 的 玩家 可 以 
很 快 地 掌握 这 种 路 形 ,取得 优异 成 绩 应 该 不 成 问 天。 


NORMAL 模 鲁 m 
。 式 比 前 一 种 要 稍 复杂 一 些 ,在 此 会 中 出 现 了 连续 
.转弯 的 路 段 , 使 得 行驶 时 更 加 刺激 。 由 于 连续 转 
计 处 的 增多 这 就 要 求 我 们 对 车 体 性 能 以 及 赛 道 
路 形 有 深入 的 了 解 , 左 转 时 角度 较 大 是 属于 较 轻 
松 的 路 段 ,而 右 转 时 不 但 弯 道 增多 而 且 转 变 时 的 
和 。 角度 相对 减 小 ,是 很 容易 撞车 的 ,并 且 在 这 种 路 
段 下 要 连续 开 三 圈 , 这 就 要 求 我 们 要 时 刻 注意 车 体 受 损 伤 程度 的 状况 ,过 多 的 大 
撞 会 给 总 成 绩 带 来 不 利 的 影响 。 

SS 模式 中 与 上 两 种 路 段 不 同 的 是 此 中 不 但 弯 道 多 而 且 还 有 山 问 公路 的 登场 ， 
在 比赛 中 穿 过 隧道 时 景色 不 但 昏暗 而 且 道 路 亦 比 ，i 
较 狭 窗 ,这 给 比赛 增加 了 很 高 的 难度 。 左 转 时 弯 ， 
道 、 隧 道 . 山 间 公 路 并 存 但 路 面 还 算 比较 宽阔 ， 
道 的 角度 也 还 说 得 过 去 。 而 在 右 转 时 连续 弯 道 开 
始 增多 , 弯 道 的 角度 也 不 尽 相 同 ,路 面 开 始 变 得 狭 国 
窗 , 因 此 在 转弯 时 减速 是 十 分 必要 的 。 虽 然 比赛 有 
些 困难 但 经 多 加 练习 后 亦 会 成 为 高 手 。 。 


媒体 :CD - ROM 


发 售 日 :未 定 


著名 街机 游戏 的 完全 移植 版 , 极 具 魅力 ! 


评价 


是 TCR 


在 S 上 有 许多 优秀 的 赛 
车 游戏 , 象 ( 世 嘉 拉 力 》 至 今 玩 
起 来 仍 会 爱不释手 -但 愿 本 作 
不 会 令 人 失望 ,让 所 有 土星 迷 
在 98 年 再 度 领略 风 


驰 电 包 般 的 快感 。 & 


N 
赛车 类 游戏 目前 恐怕 都 无 
法 超越 “世嘉 拉力 "的 水 平 , 这 
部 作品 不 知 能 和 否 对 其 发 起 挑战 
呢 ? 就 资料 来 看 ,本 作 制 作 水 平 
比较 高 ,到 时 就 要 看 游戏 的 手 
感 怎样 了 。 


莉 RR 


土星 上 的 赛车 游戏 精 典 并 
不 多 ,希望 这 款 游 戏 会 给 赛车 
迷 们 带 来 乐趣 .从 目前 公开 的 
画面 来 看 还 算 不 错 。 


< 

相对 PS 而 言 SS 中 的 赛车 
游戏 有 与 之 截然 不 同 的 风格 ， 
JALECO 制作 的 这 款 赛车 游戏 ， 
弥补 了 SS 在 这 一 领域 的 不 足 ， 
如 此 一 来 SEGA 就 不 会 孤军 奋 


战 了 。 
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业务 用 射击 游戏 的 名 作 完 全 移植 。 


自从 “ 苍 老 红 莲 队 ”发 售 成 功 以 来 ,许多 公 评 价 
司 又 推出 了 自己 的 优秀 射击 游戏 ,如 SQUARE 人 
| 的“ 独 辟 战 机 ”ATLUS 的 “ 怒 。 首领 峰 ?" 等 都 为 Re 
近期 几乎 绝迹 的 射击 游戏 增添 了 不 少 活力 。 此 
游戏 无 论 从 系统 还 是 画面 上 都 完全 地 再 现 了 业 人 
多 版 的 风采 ,而 且 在 SS 版 中 还 加 入 了 诸多 原创。 和 nb 涉 
要 素 , 使 得 此 游戏 即 有 街机 的 人 迫 力 又 有 家 用 机 人 
EN 没 给 我 留 下 什么 印象 , (BATTLE 
在 游戏 中 还 加 入 了 可 以 令 主 战 机 威力 提升 人 
而 机 :在 画 机 的 加 载 上 设计 者 共 为 其 设计 了 5 
种 不 同形 式 ,有 的 可 以 进行 大 面积 进攻 ,有 的 专 

由 。 注 尾部 向 后 攻击 ,有 的 可 以 集中 向 前 方 攻击 ,有 国 TRECON 
的 可 以 向 四 个 方向 同时 射击 ， ,有 的 则 偏重 于 一 个 方向 。 这 些 不 同 的 设计 其 实 都 可 EA 公司 制作 游戏 的 水 平 


以 由 玩 者 来 操作 ,在 游戏 中 还 会 出 现 一 些 可 以 提升 威力 的 宝物 ,另外 ,在 SS 版 中 属于 中 上 等 ,其 移植 到 土星 上 
还 再 现 了 街机 版 中 出 现 的 所 有 隐藏 要 素 , 如 隐藏 关 、 隐 藏 战机 等 。 的 “苍穹 红 莲 队 ”是 目前 土星 中 


射击 游戏 的 精品 ,这 次 由 自己 
完全 制作 的 这 部 游戏 ,应 该 比 


较 不 错 。 四 


世嘉 的 主机 一 直 以 精 典 身 
击 游戏 多 而 某 著称 ,这 款 游戏 


ee 且 对 地 攻击 十 也 不 例外 是 继 怒 首领 蜂 后 的 又 


分 强劲 ,前 方 机 炮火 力 超 强 ， we 分 坚固 一 出 色 的 射击 GANEI! 
= 


在 20 射击 游戏 欠 收 的 仿 
天 ,许多 厂商 都 拿 出 了 自己 的 
射击 游戏 大 作 ,虽然 这 并 不 是 
什么 新 的 类 型 ,但 却 有 着 其 独 


特 的 魅力 。 
< 


评价 


类 似 的 游戏 已 有 很 多 ,本 
作 是 否 能 够 脱颖而出 ,获得 玩 
家 的 认可 呢 ? 因 为 是 移植 自 
32X, 所 以 作品 在 创意 方面 似乎 
有 所 不 足 。 


此 游戏 的 原 身 是 95 年 
5 月 发 售 的 SUPER 32X 版 ， 
但 由 于 当时 硬件 特性 的 限 
制 使 得 这 款 本 应 十 分 出 色 
的 游戏 并 没有 达到 预定 的 
效果 ,这 次 厂商 利用 SS 的 
机 能 把 这 款 游 戏 加 以 强化 ， 
使 游戏 中 POLYCON 的 数目 
得 到 了 增加 ,并 且 导 人 了 诸 | 
多 的 CG 动画 ,使 我 们 能 够 
领略 到 在 宇宙 空间 内 操纵 ， 
战斗 机 的 那 种 感觉 。 


ON 
游戏 是 以 3D 来 制作 的 ,加 
入 360 度 回转 ,如 果 制 作 不 很 
优秀 的 话 , 会 给 人 以 头晕 的 感 
游戏 以 自 机 的 ，， 觉 .从 目前 资料 来 看 ,本 作 在 众 
3D 主 视点 来 表现 ， ”多 的 3D 射击 游戏 中 ,并 不 算得 
并 且 可 以 在 宇宙 空 上 佳作 。 
问 内 进行 360 度 的 
回旋 ,在 战斗 中 可 以 
对 自 机 进行 加 速 \ 减 本 ZX” 
速 、 回 旋 以 及 射击 防 原来 是 发 售 在 3X 上 ,又 


御 等 操作 ,并 且 在 游 ”被 移植 到 土星 上 ,画面 效果 虽 
戏 中 首次 使 用 的 因为 果 本 通 对 3 大 双 碾 机关 主 要 作成 部 门 进 行 有 改进 ,但 仍 不 理想 ,相信 不 会 


操作 ,这 就 要 求 我 们 在 作战 中 一 定 要 与 同伴 有 相当 好 的 配合 才 行 。 有 太 多 的 玩家 。 


游戏 中 的 每 一 关 
任务 基本 是 空域 内 敌 
全 灭 、 最 终 目标 击破 
等 任务 ,这 些 在 作战 
前 电脑 都 会 对 你 进行 
说 明 , 令 你 能 准确 把 


虽然 此 游戏 在 SUPER 32X 
上 表现 得 不 是 十 分 良好 ,但 是 


， 握 战机 ,使 我 们 在 作 通过 ss 使 游戏 的 画面 以 及 系统 
战 中 处 于 不 败 之 地 ,此 游戏 在 操作 感觉 上 有 些 象 N64 版 的 “星际 火 得 到 了 很 大 的 提高 ,绝妙 的 3D 
狐 ”, 但 与 之 不 同 的 是 本 游戏 有 着 电脑 版 3D 射击 游戏 的 操作 界面 ， 立体 空间 会 给 我 们 带 来 至 高 的 


这 对 初 玩 者 会 有 些 难 掌握 ,不 过 一 旦 熟练 了 操作 系统 后 那 种 驰 验 于 
宇宙 空间 中 的 感觉 难以 用 言语 表达 。 


享受 
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机 种 :SS 


令 人 怀念 的 名 作 再 次 登场 。 


可 以 说 是 美 塞 亚 最 为 成 功 的 模 
拟 游戏 系列 ,虽然 在 阵 .两 代 中 的 
表现 不 尽 人 意 ,但 此 系列 依然 有 其 4 
独特 的 魅力 所 在 ,此 次 即将 发 售 的 二 
SS 版 相对 PS 版 作 了 很 大 调整 ,在 
SS 版 中 虽然 剧情 的 主线 场 没 有 改 
动 ,但 是 在 战斗 系统 上 多 少 引 用 了 
MD 版 (限于 “ 梦 开 ") , 玩 过 MD 版 的 
玩家 应 该 知道 在 “ 梦 开 "中 虽然 剧情 
没有 分 支 , 但 是 在 士兵 的 雇佣 上 采 
用 的 是 系列 中 唯一 的 混合 带 兵制 ， 
这 很 可 能 被 SS 版 引用 。 虽 然 美 塞 亚 
对 一 切 游戏 开发 细节 没有 明确 的 解 
释 , 但 有 一 点 可 以 肯定 SS 版 中 多 少 生 


会 加 入 一 些 MD 版 的 一 些 要素 。 人 


人 yy LANGRISSER 工 :游戏 内 容 上 没有 任何 变更 ， 
隐 故事 仍然 以 巴 鲁 迪 亚 的 王子 雷 顿 与 王国 近 尉 团 长 
娜 姆 从 王城 紧急 脱出 为 开端 ,讲述 了 雷 顿 王子 为 复 
兴 祖 国 与 帝国 之 间 的 激烈 战斗 在 游戏 中 各 角色 间 
中 的 亲情 友情、 爱情 都 刻画 的 十 分 生动 ,可 以 说 “ 梦 
成 "系列 的 人 物 特点 便 是 从 这 里 走向 了 广大 玩家 。 


前 作 雷 顿 的 后 代 ,游戏 围绕 着 光明 、 帝 国 . 黑 暗 三 
大 势力 之 间 的 圣 剑 争夺 战 ,讲述 了 当时 圣 剑 与 魔 
剑 、 光 明 与 黑暗 之 间 的 宿命 对 决 。 在 故事 中 艾 尔 
文 、 利 昂 . 莉 阿 娜 、 捷 莉 等 人 的 形象 深入 人 心 ,可 
以 说 “ 梦 开 "是 全 系列 中 最 为 成 功 的 一 作 。 

从 SFC 版 开始 “ 梦 开 " 便 出 现 了 多 分 支 的 剧 
情 ,主人 公 是 成 为 光明 的 圣 者 ?还 是 黑暗 的 使 徒 ? 是 

| AE22 又 或 是 成 为 
天 下 无 敌 的 
霸 者 ?这 些 
不 同 的 结局 
和 完全 掌握 在 ， 
玩 者 的 手 
中 。 
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类 型 :SLG ”媒体 :CD - ROM 


发 售 日 :9 年 2 月 


虽说 是 “梦幻 模拟 战 ? 系 列 
的 初代 作品 ,但 其 水 准 丝毫 不 
运 于 以 后 的 续 作 , 令 人 怀念 .此 
次 移植 到 SS 主机 上 , 没 玩 过 的 
朋友 和 干 万 不 要 错过 
啊 ! 


、、 


N 

梦幻 模拟 战 2 本 人 认为 是 
梦 战 系列 至 今 为 止 最 优秀 的 作 
品 ,此 次 登场 在 土星 上 ,而 且 加 
入 了 过 去 SFC 中 没有 的 动画 ， 
所 以 到 时 一 定 要 购买 。 


< 
听 到 这 个 消息 我 十 分 高 
兴 , 应 为 合集 的 推出 使 梦 战 系 


列 在 土星 上 全 部 登场 了 , 而且 
游戏 中 作 了 许多 改进 。 


< 

如 此 一 来 SS 便 圳 括 了 * 梦 

战 " 系 列 的 所 有 游戏 ,而且 在 SS 
版 中 还 有 可 能 加 入 了 一 些 原 PS 
版 没有 的 要 素 ,使 得 此 系列 能 
够 完整 地 展现 在 玩家 面前 。 但 


愿 这 并 不 是 终结 ! 9 


搜 阅 出 咎 
HOT FICHTING 


共计 格斗 出 招 及 系统 解析 七 篇 ! 


| Js 武术 (ARC ) 
特 别 推荐 侍魂 64(ARC) 


KKONAMI 体现 出 各 


ICT77NO 厅 友 


流派 武 多 精华 的 作品 。 


FIGHTING WU~SHU 
厂商 :KONAMI 类 型 :对 战 ACT 


首先 与 当 身 相似 也 将 对 手 
| 的 打击 技 返回 的 技术 ,分 为 上 自 
与 中 段 然后 再 使 出 打击 技 。 

这 是 与 当 身 防御 有 着 相同 
| 的 理念 ,就 算是 有 当 身 技 的 角色 
使 用 反 技 也 有 独特 的 优点 。 对 于 
以 打 身 为 主 而 攻击 的 对 手 , 此 技巧 是 非常 实用 的 。 

比 起 当 技 的 优点 之 一 便 是 重 简单 的 按键 组 
要 合 , 键 人 以 P+ G 的 简单 组 合 是 非常 之 重要 的 。 
走 ”@@ 攻 守 兼 备 
所 首先 第 一 就 是 包括 G 键 输入 这 一 点 ,这 是 攻 
在 ， 守 兼备 的 动作 。 就 是 使 用 返 技 时 出 现 判断 上 的 错 

误 未 能 令 对 手 造成 伤害 也 不 会 陷于 被 动 , 并 且 容 
易 连 接 一 些 浮 空 技 之 类 的 技巧 。 虽 然 这 是 一 种 偶然 性 的 产 
生 , 但 就 算 没 能 准确 地 反 回 也 可 以 阻止 对 手 的 连续 攻势 。 
因此 , 反 技 的 适当 输入 ,有 其 判定 大 的 特性 ,因此 在 对 战 中 
有 着 一 石 二 鸟 的 作用 。 

@ 也 可 人 逃脱 投 技 

另外 ,P+ G 的 输入 还 会 有 蔚 
抵消 投 技 的 效果 。 如 果 对 此 进行 
活用 ,这 种 技巧 就 有 着 即 可 将 打 ? 
击 技 反 回 又 可 以 将 投 技 抵消 的 
作用 , 当 对 手 投掷 时 输入 反 技 便 本 Nm 
可 以 被 摔 的 状态 中 摆脱 ,有 时 还 可 获得 反击 的 机 会 


上 述 两 条 是 十 分 保险 的 使 用 方法 ,那么 下 面 
便 来 看 看 有 实践 的 作用 吧 ! 
@@ 上 中 段 如 何 使 用 呢 

在 有 着 上 段 中段 轩 
之 分 的 武术 中 反 技 也 玫 
有 着 这 样 的 区 别 ,这 里 
使 用 反 技 的 条 件 就 要 看 自己 的 
角色 的 具体 状况 而 定 。 因 此 要 熟 
知 各 角 的 性 能 及 反 技 的 性 能 , 才 可 放心 的 使 用 。 

那么 对 方 角色 的 特性 及 对 方 的 操作 习惯 也 要 考虑 在 
内 ,此 上 两 点 都 是 十 分 重要 的 课题 ,总体 而 言 中 段 返 技 比 
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涝 河 酒 诊 
i 国 攻 误 


起 上 段 反 技 的 使 用 机 率 要 高 一 些 。 
@@ 使 用 反 技 之 后 的 问题 

之 后 便 是 用 打击 技 展开 攻势 ,对 于 初学 者 来 说 想 要 习 
惯 这 套 系统 有 一定 难度 的 ,然后 习惯 了 之 后 , 它 将 成 为 使 
形势 逆转 的 有 利 武器 ,因此 要 努力 掌握 反 技 之 后 如 何在 有 
效 时 间 内 使 用 随 之 的 技巧 展开 攻势 。 

下 面 便 具体 看 看 反 技 如 何 才能 发 挥 其 作用 。 

责 使 @@ 在 技巧 的 防 利之 后 
蚊 用 首先 是 基本 的 防御 之 后 给 予 对 手 反击 ,在 这 


时 种 意义 下 ,也 是 最 容易 使 出 的 。 


@@ 狙 击 对 手 的 连续 技 

稍稍 熟悉 了 反 技 的 操作 后 , 便 可 用 它 来 中 途 阻 止 对 手 
的 连续 技 , 如 对 手 以 PP 攻击 之 后 准备 展开 连续 技 时 ,被 攻 
的 一 方便 有 机 会 使 用 反 技 来 阻止 ,最初 可 能 有 些 困 难 , 但 
熟练 之 后 可 以 成 为 有 力 的 武器 。 

此 方法 对 CPU 战 时 是 十 分 有 效 的 ,因此 ,在 对 电脑 时 
熟悉 掌握 后 再 应 用 到 实战 中 吧 ! 


当 使 用 某 些 特殊 技巧 击 中 对 
手 时 , 便 会 使 对 手 的 重心 动 播 或 
防御 力 不 及 等 现象 出 现在 这 种 被 
破坏 了 平衡 的 状态 时 ,对 所 有 的 
攻击 对 手 都 是 无 法 防御 ,并且 很 
容易 被 对 手 击 倒 , 但 这 种 倒 地 状 


态 是 可 以 对 对 方 的 追加 攻击 进行 回避 的 ,比如 使 用 前 述 的 
反 技 指令 ,可 以 在 倒 地 或 被 打 至 浮 空 时 , 令 对 手 追 加 攻击 
所 造成 的 伤害 减弱 。 所 以 ,被 状态 戎 坏 技击 中 的 一 方 积极 
地 输入 (P+ G) 是 有 效 的 补救 方法 。 

状态 被 崩 坏 后 , 除 堆 
了 用 反 技 指令 外 ,实际 请 
裔 行 上 在 本 节目 中 快速 左右 
坏 回 摇 杆 也 可 以 令 状态 回 = 
后 复 3 

虽然 这 么 说 但 并 非 对 一 切 状 态 崩 坏 时 都 能 通用 ,有 一 
部 分 技巧 是 无 法 以 回复 技 来 回复 的 。 下 面 就 举例 说 明 : 

@@ 下 段 攻击 : 朴 刀 腿 (铁心 yYK+G) 
连 掌 寸 落 ( 星 购 yP+K) 
@@ 振 落 ( 从 上 空 向 下 攻击 ) : 手 刀 ( 铁 心 个 P+K) 
诸 手 岩 崩 2 段 目 ( 椿 、\P+KP) 
@@ 横 向 攻击 :连续 掌 底 打 (PPPP 刹那 ) 
圆心 里 掌 打 ( 椿 一 一 P) 

但 是 在 以 上 三 种 状态 崩 坏 技 中 也 有 无 法 回复 的 ,如 反 
击 打击 中 的 横向 攻击 ,以 及 椿 的 三 角 跳 (二 <-K) 等 状态 崩 
坏 后 都 是 不 能 回复 的 。 

在 对 战 中 可 使 用 的 能 够 回复 的 组 合 技 包括 扑 刀 腿 一 
上 发 力 (铁心 ) , 连 掌 寸 脚 一 天 仰 鸡 独立 ( 星 技 ) 这 一 类 的 组 
合 都 是 可 以 回复 的 ,但 如 来 不 及 回复 便 会 出 现 浮 空 现象 。 

对 应 种 种 状况 最 好 学 会 按 住 G 键 左 右 播 杆 来 进行 回 
复 ,这 里 很 显然 按 住 G 键 的 意思 是 回复 后 能 立刻 转 和 人 防御 
状态 。 但 要 注意 不 要 去 撞 了 与 K 键 ,否则 会 出 现 指令 判定 
失误 的 状况 。 

总 之 ,无 论 采用 抵消 攻击 或 回复 状态 等 手段 ,都 将 有 
助 于 被 攻击 的 不 剩 状 况 , 但 要 明确 地 判断 及 实施 才 行 。 


系 纺 中 
GOUNTER 
是 什么 呢 ? 


至 今 的 3D 格斗 游戏 中 经 常 存在 的 系统 就 是 
COUNTER 而 在 “武术 "中 COUNTER 也 是 存在 的 ,而且 许多 
的 COUNTER 打击 还 有 着 令 对 手 状态 骨 坏 的 作用 ,因此 占 
有 很 重要 的 位 置 。 


首先 重点 确认 一 下 COUNTER 的 意义 ,一般 
而 言 它 指 的 是 在 格斗 中 阻止 对 手 的 动作 ,并 借 势 
打击 的 技巧 ,但 在 “武术 "的 场合 中 这 一 理念 略 有 
不 同 , 它 指 的 是 当 对 于 出 招 中 至 到 其 硬 直 状 态 解 
除 的 时 间 内 ,用 自己 的 技术 进行 打击 ,都 可 称 为 
COUNTER。 

当然 ,不 用 说 也 包括 阻止 对 手 技巧 的 成 份 ,而 
区 别 在 于 直到 对 方 技巧 结束 硬 直 状 态 中 进行 反 
击 ,而且 不 仅仅 是 打击 技 的 硬 直 状态 中 ,包括 当 
身 , 反 技 等 技巧 都 可 以 采用 COUNTER 来 反击 。 


这 里 便 设 想 一 下 在 COUNTER 时 会 产生 怎样 
的 变化 。 
生 浮 空 

比 起 勾 拳 系 的 浮 空 技 ,COUNTER 浮 空 技 会 将 
对 手打 到 较 高 的 高 度 , 当 然 也 可 以 更 方便 地 展开 
空中 COMBO。 
@@ 状 态 骨 坏 

在 COUNTER 技 中 有 许多 是 会 造成 状态 月 坏 效果 的 。 
而 且 由 于 COUNTER 是 抓 住 对 方 空门 进行 攻击 ,因此 使 用 
时 会 更 加 方便 。 


候 可 计 对 慰 沙 章 片 党 少 册 灯 
oalNnOoO 否 壬 [水 串 ] 


慎 dINnOO 对 
“局 从 搓 否 芥 济 削 压 


3D 格斗 的 另 一 个 典型 要 素 便 
条 2 4 是 起 身 , 起 身 时 可 以 使 双方 的 位 
置 关系 产生 变化 ,另外 起 身后 双 
方 的 动作 趋向 也 会 发 生 微妙 的 变 
化 ,这 样 便 可 展开 反击 、 回 避 等 动 
”国有 作 。. 指令 大 体 如 下 ; 
指令 杆 上 ， 作用 是 向 纵深 动 = 术 CE 
起 身 
指令 杆 下 :作用 是 向 前 滚动 
起 身 WwW 
指令 杆 后 :作用 是 后 翻 起 身 征 “ 罗 
指令 杆 前 :作用 是 前 翻 起 身 
跌 起 的 指令 :P 连 打 ee 
人 @@ 路 起 的 危险 性 :起 身 时 反击 固然 有 利 ， 但 在 "武术 "中 的 
起 身 踢 腿 的 判定 是 很 弱 , 因 此 很 容易 便 可 被 对 手 击溃 ,而 


且 被 对 手 防 住 也 能 造成 极 大 的 破绽 。 


那么 ,其 中 的 价值 又 有 多 少 呢 ? 这 要 看 倒 下 时 身体 所 
处 的 方向 及 对 方正 在 作 何 种 动作 而 决定 。 
@@ 回 复 不 能 :“ 武术 "的 起 身 系统 的 另 一 特征 便 是 无 法 改变 
这 一 动作 所 需 的 时 间 ,比如 ,我们 习惯 中 连 打 按键 或 左右 
摇 杆 在 本 节目 中 都 是 无 法 使 起 身 速 度 加 快 的 。 因 此 , 若 对 
方 的 倒 地 追加 攻击 连接 的 很 快 就 无 法 进行 回避 。 

唯一 可 能 躲避 对 地 攻击 的 场合 是 在 角色 近 身 倒 下 时 ， 
这 时 起 身 的 时 间 与 方位 都 可 能 发 生变 化 ,但 这 是 场所 本 身 
所 造成 的 现象 ,与 回复 技巧 无 关 。 
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IE 
, 限 们 浪 沫 


响 的 连续 技 若 能 好 好 掌握 将 会 成 为 有 力 武 
器 ,这 里 要 介绍 的 包括 * 外 加 闭 打 ?“ 兄 刘 手 刀 ”、 
以 及 “ 连 击 升天 肘 " 三 种 。 

首先 简单 地 说 明 
一 下 其 性 质 吧 ,“ 足 刘 ” 
是 下 段 技 ,“ 外 贺 闭 " 是 
上 段 技 , 至 于 连 击 升天 
肘 , 则 是 P 派 生 中 的 连续 技 ,最 到 
后 的 一 发 是 会 令 对 手 浮 空 的 。 

“外 架 闭 " 与 “ 足 浊 "在 设 定 中 动作 十 分 相似 ,只 用 眼看 
不 容易 判断 ,然而 其 实 具 有 完全 不 同 的 特性 。 不 过 这 两 种 
技巧 ,因为 动作 幅度 大 ,出 招 速度 都 比较 慢 , 在 近 上 距离 使 用 
的 话 ,很 容易 被 从 中 途 击溃 ,使 价值 在 于 其 攻击 范围 大 ,并 


吊兰 坦 册 忆 渤 志 


表 极 企 
盘 的 

高 能 
: 


星 购 的 主攻 武器 ,就 是 天 仰 鸡 独立 (一 K+ G) 
的 浮 空 技 ,对 手 浮 起 后 ,用 空中 连 击 加 上 对 地 追击 
CXKK) 的 连 震 脚 ,可 以 奇 击 对 方 约 一 半 的 体力 。 

比较 实用 的 连续 技 是 天 仰 鸡 独立 一 足 进 路 
(至 第 5 发 ) 一 连 震 脚 。 除 了 对 身体 沉重 的 黑 虎 以 
外 ,其 余 角色 都 可 适用 。 能 造成 最 大 伤害 的 连 击 ， 
则 是 对 轻 量 级 时 用 天 仰 鸡 独立 COUNTER~~ 星 河 
天 肘 一 连 震 脚 . 可 打 掉 六 全” 人 
成 以 上 的 体力 。 

这 里 的 问题 所 在 是 
对 方 可 能 会 使 用 踏 张 来 
抵消 缓解 攻势 ,回复 体 
势 , 这 时 可 以 再 用 一 次 天 
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;总 时 片 莹 阅 宫 放 总 


[RN PT | 
撤 
且 有 可 能 变换 不 同 的 后 缀 招式 ,有 奇袭 效果 。 

另外 ,外 贺 凌 打 之 后 ,在 对 手 倒 下 的 过 程 中 是 可 以 再 
用 一 次 外 贺 闭 打 还 可 命中 ,虽然 不 知 为 什么 ,但 确实 能 造 
成 2 段 打 击 。 对 倒 下 的 对 手 进行 追 打 的 速度 很 快 ,所 以 能 
够 放心 的 使 用 。 

而 前 述 的 足 刘 与 外 如 
闭 打 若 能 巧妙 的 进行 配 
使 用 ,将 收 到 绝 佳 效果 ， 
法 是 先 以 足 刘 引 对 手下 段 
防御 ,而 继 以 外 贺 闭 打 来 
攻击 便 很 容易 奏效 。  ， ， 

接 下 来 是 以 连 击 升天 肘 为 主体 的 攻击 组 合 , 这 是 响 贵 
重 的 连续 技 , 即 可 用 于 攻击 也 可 用 于 反击 ,是 使 用 响 的 人 
< 必修 的 连续 技 。 

该 连续 技 的 要 点 在 于 最 后 

第 4 下 的 “上 段 猴 肘 "及 与 其 同 
性 质 的 浮 技 。 当 贴近 墙壁 时 ,对 
-身体 较 轻 的 对 手 更 可 在 其 浮 空 
后 以 空中 多 段 连 击 (连续 逆 突 ,连续 中 段 击 等 ) 打 击 。 


后 扫 旋 腿 wwG+ 天 苦 弓 引 手 。 一 P+ 下 
ER 罗 Prg+G 
ER 


仰 鸡 独立 ,即使 对 方 号 病 大 
一 直 在 用 化 解 对 策 ,| 
也 会 被 逼 到 画面 尽头 
而 无 计 可 施 。 二 

总 之 , 若 对 手 化 
解 了 第 一 发 天 仰 鸡 独 
立 , 便 紧 接着 使 用 第 
二 发 ,一 旦 命中 ,都 可 以 带 来 浮 空 的 效果 。 

因为 天 仰 鸡 独立 十 分 强劲 ,所 以 当然 会 容易 使 对 手 格 
外 小 心 , 所 以 若 先 使 出 寸 腿 (_ mu”AK) 与 连 掌 寸 腿 (Py K) 的 
下 段 攻击 ,再 用 天 仰 鸡 独立 便 可 奏效 。 若 对 方 立即 便 回 复 
体力 ,可 以 再 出 一 次 寸 腿 , 然 后 使 用 投 技 。 

本 人 是 星 式 太 极 拳 的 鼻祖 ,曾经 当 过 药师 ,同时 还 拜 
当年 有 名 的 拳师 杨 学 习 武 研 
术 ,进行 刀 \ 枪 拳术 等 修 和 
炼 。 他 穷尽 一 身 的 精力 , 终 
能 创造 出 自己 的 武术 架 式 
十 三 势 , 但 直到 现在 仍 不 能 
建立 自己 的 门派 。 


国 
儿 


鱼 


aa 


本 


破坏 对 方 攻击 的 反击 ,做 为 攻势 起 点 的 便 是 
基本 技 。 
椿 的 场合 以 站 立 P 开 始 ,使 用 PPPP 连 击 ,在 
第 3、.4 发 时 使 会 有 中 段 判 定 的 机 会 出 现 ,在 第 2.3 
发 时 若 中 止 并 使 用 前 冲 加 肘 击 (一 P) 作 为 基本 ,再 
以 蹲 投 (+ P+G) ,二 段 下 段 当 , 诸 手 岩 前 等 交织 来 
沁 。 动 播 对 手 的 防御 。 肘 当 若 能 确实 命中 便 连 接 二 段 
肘 当 肌 切 ,也 会 造成 三 段 打 直 
击 而 使 对 手 倒 地 。 
除 此 之 外 、NK 的 中 段 
跤 也 有 较 长 的 攻击 距离 ,而 
容易 使 用 ,作为 牵制 攻击 的 Eee 
起 点 亦 是 十 分 好 用 的 基本 全 全。 下 


对 手 , 用 二 段 下 当 及 肘 打 里 拳 第 
2 发 一 追 打 都 可 以 奏效 。 对 一 部 
分 特定 对 手 的 用 掌 底 显 打 也 可 
进行 空中 连 击 。 


四 驳 双 学 + -~ 


掏 跷 内 挂 ”< 一 +G+P 
首 


且 | 体 当 蹲 着 时 P + 玉 取 表 投 对 和 于 出 着 时 16+? 


| 


至 于 下 段 的 二 段 下 当 , 实 际 
上 也 可 以 产生 中 段 的 效果 , 诸 手 
岩 衣 及 肘 当 则 因为 攻击 距离 短 
在 中 距离 时 不 要 轻易 使 用 ,否则 
易 遭 反击 。 

另外 , 椿 的 下 蹲 攻 击 中 , 蹲 P 以 外 的 体 当 和 下 段 肘 打 
也 都 是 有 必要 掌握 的 连续 技 组 合 技巧 。 
鳞 由 中 段 路 外 加 二 段 下 段 当 

浮 空 技 以 掌 底 晒 打上 段 攻 击 展开 ,再 以 中 段 跟 攻 击 ， 
便 可 使 空中 连 击 的 机 会 出 现 , 若 简单 的 说 ,连续 用 中 段 跤 
就 有 大 量 使 对 手 浮 空 的 机 会 。 被 攻击 的 一 方 若 不 知 如 何 应 


付 , 按 C 键 是 较 保 险 的 选择 。 


对 被 中 段 跟 打 中 而 浮 起 的 


转身 二 起 脚 “ 远 咒 让 时 >->*G+K | 沈 身 升 脚 NAK 


但 本 游戏 中 起 身 的 一 方 原本 训 


普遍 处 于 不 利 状态 ,因此 也 可 不 
使 用 上 述 消耗 战术 ,而 用 大 凤 休 站 ， 
止 等 判定 强 的 中 段 及 下 段 技 作 强 
硬 的 攻击 。 

当 躲 开 对 手 的 起 身 攻击 后 ,以 罗汉 脚 或 靠 身 掌 都 可 以 
有 效 地 进行 反击 ,即使 未 能 令 对 手 浮 空 ,也 可 用 前 扫 脚 来 
追 打 。 

另外 ,多 少 带 点 开玩笑 成 份 的 因 
转身 人 睡 (<-<-P、 < 一 K 一 罗汉 睡 
状 ) 也 不 错 , 在 这 一 状态 按 民 键 , 可 
以 用 出 比 平 常 更 远 的 下 段 脚 ,其 价 基 
值 是 不 言 而 喻 的 。 2 
作为 小 虎 强力 连续 技 的 罗汉 神 击 , 若 输入 指令 很 快 可 

pe 以 实现 5 至 6 发 连续 命中 ,但 一 
般 而 言 ,第 3 发 左右 以 后 的 指令 
， 就 有 被 防 住 的 可 能 ,所 以 在 第 2 
发 时 停 下 来 而 接续 其 他 技巧 也 是 
一 种 常见 的 选择 。 


作为 小 虎 代名词 的 ,以 罗汉 六 神 击 的 代表 招 
术 为 主 ,而 这 里 介绍 的 ,是 另 一 招 代 性 技巧 ,罗汉 
睡 状 ,因为 快乐 ,特殊 有 研究 的 必要 。 

首先 ,罗汉 睡 状 的 S 
性 质 ,是 作 睡 眠 姿态 的 二 
特殊 动作 ,该 状态 中 是 

;1 ， 不 会 被 上 段 及 中 段 攻 
击 打 中 的 。 

利用 这 一 性 质 , 在 己 连 打 懒 wa 
接 罗汉 脚 使 对 手 倒 地 时 ,可 以 蹲 密 接 近 对 手 , 诱 使 对 方 用 
中 段 跳 做 起 身 攻击 ,这 时 只 要 看 准 对 方 的 动作 ;完全 有 时 
间 由 蹲 姿 转 和 罗汉 睡 状 , 令 中 段 起 身 趴 落空 ,再 抓 住 对 方 
的 破绽 攻击 。 


… 和 小 | 放弃 , 订 六 
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刹那 的 攻击 以 PPP 为 基本 ,由 于 站 了 的 速度 
很 快 ,很 容易 便 可 使 用 ,而 由 PPP 派 生 的 技巧 有 三 
个 ,其 一 是 连接 独 乐 升天 足 (PPPPPK) ,第 4 发 为 止 
都 是 上 段 攻击 , 返 技 或 当 身 技 无 法 击破 的 ,性 能 之 
高 令 人 意外 。 

另外 两 项 是 连 
续 掌 底 加 抛 跃 与 连 
续 小 足 加 上 掌 底 打 ,并 还 可 
产生 出 各 种 各 样 的 上 段 中 
段 技 , 因 为 ,可 以 令 对 手 在 上 、 
防御 时 捉摸 不 定 。 如 果 对 方 1 和 
的 防御 十 分 周密 ,也 可 以 在 PPP 便 停止 而 采取 新 的 战术 。 

刹那 的 技 性 能 较 差 ,出 招 速度 又 慢 。 因 此 想 要 用 他 作 


过渡 订 吾 二 茹 才 当 


铁心 的 空中 连 击 有 着 强劲 的 威力 ,完整 的 一 
套 下 来 可 以 打 掉 对 手 一 半 的 体力 ,这 里 要 考虑 的 
是 如 何 能 最 完整 ,最 有 效 地 使 出 来 。 

首先 ,最 有 价值 而 要 经 常 使 用 的 上 发 力 , 若 不 
由 蹲 姿 状态 便 无 法 使 用 ;攻击 判定 亦 很 大 而 且 硬 
直 时 间 短 这 一 技巧 ,要 相 完 美 使 用 ,就 一 定 要 先 掌 
握 下 蹲 的 时 间 。 要 
下 段 攻击 自 不 必 说 ， ， 
上 、 中 段 大 技 的 防御 时 也 
一 定 是 以 上 发 力 来 打击 更 
有 优势 ,所 以 这 绝对 是 必 
不 可 少 的 技巧 。 ， ， 
当 防 御 了 对 手 攻击 之 后 ,不 仅 可 以 使 用 上 发 力 还 可 以 
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战 , 必 须 熟悉 其 中 每 一 项 技 的 性 能 。 


作为 攻击 连 绥 技 ,有 中 段 的 胶 贯 (-P)、 前 跤 (SNK) 等 。 

下 段 攻击 以 所 跳 ( / 一 K) 作 为 基本 技 , 速 度 即 快 又 不 
易 被 看 穿 ,并 可 打倒 对 手 。 

另外 ,这 一 技巧 的 优点 ,还 在 于 出 招 时 身体 架势 极 低 ， 
对 方 基本 无 法 打倒 ,所 以 善 用 这 一 招 获得 胜利 吧 。 

道 突 强 袭 掌 是 利 那 的 大 技 , 若 击 中 可 令 对 手 浮 空 , 再 
接近 空中 连 击 会 造成 重创 ,即使 对 手 化 解 使 体 势 回复 而 未 
能 浮 起 ,也 可 以 乘机 用 (~K + G) 脚 来 作 


刹那 是 一 名 修炼 骨 法 空手 道 的 高 中 生 ,不 拘泥 于 传统 
的 骨 法 之 术 , 他 与 响 涉 等 其 他 流派 进行 比赛 ,终于 初 尝 败 
北 的 滋味 。 这 时 刹那 抬 起 头 望 着 把 他 打倒 于 地 上 的 响 , 直 
接 感受 到 他 就 是 自己 的 宿敌 。 为 了 击败 响 ,因而 以 学 生 身 
份 在 大 赛 中 登场 。 


加 用 员 手 “PP | 意 学 只 
发 


上 发 力 “出 首 时 NP+K 


由 此 派生 其 真正 价值 所 在 ,比如 中 段 手 刀 接 过 二 连 肘 ,以 
及 下 段 朴 刀 腿 等 。 当 第 一 击 击 中 的 场合 , (如 朴 刀 腿 ) 命 中 
后 , 便 可 由 蹲 状 态度 直接 上 发 力 。 

手 刀 也 是 一 项 实用 的 技巧 ,另外 ,在 二 连 肘 第 一 击 命 
中 时 ,掌握 好 时 机 用 后 旋 扫 脚 代 替 第 2 发 ,可 令 对 手 倒 地 
并 加 以 追击 .以 上 种 种 都 是 能 更 好 地 进行 打击 的 实用 技 
巧 。 


铁心 年 青 时 为 了 修炼 拳术 而 远 赴 北京 ,一 边 当日 语 学 
校 讲师 ,一 边 则 修炼 武术 ,同时 亦 遇 上 了 形 意 拳 的 名 手 遂 
拜 他 为 师 ,正式 地 学 习 形 意 源 ,转眼 就 十 年 。 

在 中 国 期 间 铁心 游 遍 了 名 山大 川 ,并 且 还 与 各 地 有 名 
的 武术 家 进行 切磋 ,使 自己 的 形 意 拳 有 了 突飞猛进 的 提 
高 -到 了 香港 后 还 当 上 各 种 不 同 的 武术 指导 ,但 仍 没有 对 
自己 的 修炼 稍 作 合 慢 。 


承 已 让 议 且 和 


花 月 的 组 合 技 十 分 丰富 ,但 也 有 很 多 存在 易 
受 反 击 的 欠 点 , 关 随 便 用 无 异 于 自 气 坟墓 。 

因此 ,在 对 战 中 一 定 要 有 一 套 精 炼 的 实用 战 
术 来 确保 自己 的 胜利 ,这 里 便 简 单 作 一 下 说 明 。 

花 月 的 缺点 之 一 便 是 空中 连 击 技 的 贫乏 , 没 
有 强力 的 浮 空 技 ,很 难 造成 效果 明显 的 空中 伤害 。 
为 了 这 一 点 ,就 一 定 要 记 住 连环 瞬 腿 的 连续 攻击 。 

由 了 产生 的 连环 瞬 腿 ,从 第 1 发 至 第 4 发 都 
有 着 连续 打击 的 效果 ,至 于 如 何 
产生 确实 命中 的 机 会 ,主要 有 两 
条 途径 可 选 ,一 是 等 待 对 手 攻击 
的 空隙 ,一 是 用 项 心 肘 使 对 手 失 
去 平衡 后 再 使 用 。 


向 冯 雷 村 当 降 河 


尹 的 技巧 普遍 硬 直 时 间 较 长 , 若 采 用 攻击 为 
主体 的 战术 较为 不 利 。 因 此 ,以 防守 为 主 的 战 法 是 
明智 之 选 。 

在 近 攻 击 方 面 较 差 的 尹 ,防守 战 时 却 有 很 多 
好 用 的 技巧 ,比如 两 发 拳击 后 的 中 落 等 。 防 住 对 手 
的 技巧 再 反击 ,或 使 用 返 技 对 于 尹 都 是 很 容易 的 。 


中 可 也 昌 于 


不 过 要 注意 一 点 ,就 是 体力 槽 旁边 的 “武术 槽 ”, 随 
ER 本 


着 圆 形 标记 的 
慢 慢 变 亮 威力 也 会 增 
加 ,并 且 在 危险 时 对 随 
机 发 光 , 而 这 时 无 法 使 加 生 
很 多 原 有 的 连续 技 较 成 叶 
功用 出 。 对 此 用 什么 办 


E 形 拳 P 


蕊 燕 手 “< 了 疾 步 茂 形 源 。、AP+K+G 
横 拳 二 SNP 燕 形 回落 、AG +P 


5 TREE 
顶 心 肘 以 肘 打 为 基本 技 , 拥 有 可 攻击 蹲 下 状态 的 特 
性 ,因而 利用 价值 大 ,之 后 追加 连 寸 卓 与 虎 扫 手 都 是 不 错 
的 选择 。 

中 跑 离 战 时 的 花 月 , 因 拥 有 攻击 距离 长 的 下 段 后 扫 旋 
腿 与 中 段 的 旋风 脚 而 十 分 占 优势 。 

前 者 威力 较 低 ,但 不 易 识 破 ,后 者 动作 幅度 大 ,而 命中 
后 可 以 估 劈 腿 再 追加 对 地 攻击 。 

另外 , 冲 和 对手 怀 中 的 速 攻 , 以 鸟 形 连 手 最 为 有 效 ,这 
是 可 以 造成 二 段 连 击 的 技巧 ,但 一 定 要 把 握 时 机 , 因 一 且 
被 防 住 ,会 形成 极 大 的 破绽 另外 龙头 箭 疾 步 , 也 是 中 距离 
时 展开 空袭 的 快速 上 段 强攻 击 ,在 对 方 出 现 破 时 例 抓 人 
机 会 使 用 吧 。 


法 也 无 法 避免 ,只 有 随时 留心 才 是 上 策 。 
在 防守 战 中 十 分 平均 且 全 面 , 中 段 、 下 段 的 技巧 也 十 
分 丰富 ,性 能 亦 均 较 理想 。 
当 展 开 攻 击 时 ,如 前 所 述 尹 盛 瑕 的 机 会 并 不 多 ,这 时 
要 利用 他 攻击 距离 大 的 特点 ,保持 中 距离 展开 中 段 攻势 。 
再 与 准确 的 返 技 相 结合 , 便 构成 路 拳 道 完 美的 形态 。 


we 大 


狂 


芭 阴 


擎 


在 跆拳道 未 成 为 比赛 武术 之 前 ,他 学 习 的 是 其 父亲 所 
传授 跆拳道 之 术 。 之 后 ,虽然 他 为 跆拳道 变 成 职业 比赛 而 
感到 高 兴 , 但 却 因为 比赛 渐渐 失去 武术 性 而 感到 悲伤 。 

由 于 他 会 在 比赛 中 无 意识 地 使 出 禁 招 ,所 以 他 亦 不 属 
于 任何 团体 。 然 而 在 实战 中 , 他 却 能 发 挥 出 跆拳道 特别 强 
大 之 处 。 
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|」 左面 斜 势 ”P+K+G | 地 扫 龙 AP+ 开 
| 衣 龙 
着 龙 下 汰 SNP4 攻 + 吕 双 按 5 一 -P  | 
旋风 拳 Ac=P+K 
口 
多 


ET 


:Sam 认 二 
本 
噶 外 


油 进 时 
加 | 天 (0 前 独 立 -~-K+G_ | 区 Sa 手 ~PkK | 
有 后 门 乔 国 胃 2 大 和 加 用 寺 末 拓 国 SS 和 
| 进 # 本 由 一 | E 隐 罗 。 sxKrG 
正 单 革 
3 


人 [E， P+K | 和 EE 有 ANKE | 
星 鬼 老师 的 孙女 兰 芳 ,技巧 同样 是 星 式 太极 拳 , 与 星 | | 下 势 单 对 。 YP+K 
魁 几 乎 相同 。 但 因为 年 纪 ,经 验 均 不 及 星 魁 的 关系 ,实际 | | 跃 步 高 探 己 弧 双 味 一 K+G 
| 双环 党 P+ 政 | 红 扫 洛 味 一 一 K 


使 用 的 性 能 并 不 及 星 魁 ,不 过 基本 战术 是 一 样 的 。 
入 无 法 令 对 手 浮 空 的 天 仰 鸡 独立 行 状态 ,就 接 以 才 腿 及 连 掌 才 腿 , 若 呈 八字 , 则 可 用 坐 压 腿 
与 星 鬼 决定 性 的 不 同 , 便 是 兰 芳 的 天 仰 鸡 独立 ,无 法 ”攻击 。 

像 星 鬼 那样 直接 便 可 念 对 手 浮 空 。 另外 , 星 魁 的 强力 对 地 追 击 技 “ 连 震 脚 ", 兰 芳 是 不 会 使 


不 过 , 若 在 破坏 对 手 的 防御 时 连用 ,仍然 可 以 把 对 手 ” 用 的 ,所 以 使 用 时 千 万 不 要 把 两 人 当 作 同一 角色 ,大 家 在 使 
打 至 浮 空 。 之 后 的 对 策 , 便 可 以 与 星 魁 一 样 以 肘 打 (一 P) 用 兰 芳 时 只 要 找到 使 用 星 购 的 感觉 就 可 以 了 。 
开始 空中 连 击 。 = 

全 下段 技 也 与 星 魁 相同 

下 段 攻击 时 ,也 与 星 魁 相同 ,用 寸 腿 或 连 掌 才 腿 ,再 
接 以 坐 压 腿 的 攻击 。 

这 里 要 注意 足 部 的 位 置 ,必须 在 正确 判断 双方 位 置 
关系 的 前 提 下 再 用 天 仰 鸡 独立 的 连续 技 。 若 足 位 置 在 平 


中 本地 党 刺 咖 
息 庆 水 世 


小 虎 的 同门 师兄 ,技巧 与 小 虎 大 致 相同 ,有 一 些 细微 
的 差别 。 

首先 是 独立 势 与 小 虎 不 同 , 受 反击 的 机 会 更 小 。 其 次 
+ 基 的 对 地 攻击 亦 不 一 样 , 比 小 虎 更 容易 使 用 。 

但 黑 虎 的 身体 较 笨 重 , 所 以 浮 空 连续 攻击 不 是 特别 好 
用 。 

基本 的 战术 与 小 虎 功 久 
相同 ,以 连续 的 罗汉 六 神 
击 为 中 心 ,配合 下 段 的 前 是 国 
扫 连 腿 , 双 扫 手 , 若 抓 住 国 。 
空隙 使 用 圈 掌 三 连 升 肢 


高 探 马 SNP+ 开 


全 罗汉 连续 技 
首先 发 动 连续 技 的 招 术 不 外 乎 肘 打 (-P) 与 双 锤 打 
(P+K) 令 对 手 无 法 防御 或 混乱 
时 ,连接 罗汉 背 锤 , 再 连 击 两 三 发 1 
的 中 段 攻击 也 非常 有 用 =。 四 | 空中 追 打 , 最 后 对 倒 地 的 对 手 用 
唯一 与 小 虎 不 同 的 是 绝招 技 ,这 是 无 法 防御 的 技巧 ， 地 突 锤 (<-P) 追 加 ,全 部 打 中 能 打 
但 要 注意 不 要 让 对 手 有 躲 开 机 会 ,否则 对 自己 不 利 。 掉 对 手 一 多 半 的 体力 。 


52 


ETIEZNTTTIZIIZZILT3 玫 
| 力 /上 寺 % 民 ( 丰 中 有 时 ) 

WPH》 ERy 负 | 73579- -PK 
使 用 路 拳 道 的 蝎子 ,基本 上 与 尹 盛 琢 的 技巧 相同 , 许 | 
多 技巧 也 同样 是 依 足 部 位 置 而 变化 。 但 他 无 法 主动 恋 换 国 上 Xi- 和 -tt | 


自己 的 足 位 置 ,这 是 与 尹 最 大 的 差别 所 在 。 @ 各 种 移动 技 
蝎子 有 两 种 特殊 移动 ,一 
是 当场 横 转 ,可 以 绕 到 对 手 身 
后 并 躲闪 攻击 ,其 三 是 移动 后 
可 进行 攻击 的 后 翻 ,动作 同时 
”用 腿 攻 击 ,在 陷 人 被 动 时 都 是 
非常 有 效 的 。 
生 返 技 是 格斗 的 关键 图 身 轻 浮 燕 的 体型 
基本 战术 亦 与 防守 型 的 尹 相 同 , 以 返 技 配合 足 刀 决 蝎子 的 可 能 是 游戏 中 体 ， 
胜 。 尤 其 是 蝎子 如 前 所 述 不 能 主动 变换 足 位 ,所 以 更 要 熟 。 重 最 轻 的 角色 ,因此 他 的 众多 
悉 返 技 ,蝎子 的 诸多 有 效 技巧 都 由 其 反 技 开始 ;因此 反击 ， 连 续 技 给 大会 有 目 不 眼 接 的 
后 的 技巧 衔接 要 熟练 掌握 。 感觉 。 中 机 


7 计 377.375 NPHK4G | 707hyy 田 9 儿 - x+G( 右 足 # 有 时 ) 
V7 坟 人 0 由 xy 儿 人 P+K+G 中 7Vy 为 y 儿 -ZK+G( 左 足 录 前 时 ) 


作为 最 终 BOSS 眼镜 蛇 ( 柯 布 拉 )5; 以 充满 正统 泰国 拳 
感觉 的 强力 技巧 凌驾 于 众人 之 上 ,尤其 以 肘 打 和 腑 足 相 结 皇 
合 , 产 力 连 


XEY 7 水 - 夕 <K+G( 左 足 儿 痛 时 ) 


@@ 空 中 连 击 
眼镜 蛇 的 膝 蹄 系 攻 击 ” 
可 使 对 手 浮 空 ,之 后 的 追击 
. 却 有 一 定 难 度 , 值 行 推荐 的 闻 
是 以 中 段 肘 打 加 (一 KK) 或 
轩 (PPPK) 的 组 合 。 对 轻 量 级 对 
侠 以 肘 打 起 点 攻击 手 时 也 可 用 (PP-~P<-P<-P) 
眼镜 蛇 的 连续 技 以 肘 打 开始 的 占 绝 大 多 数 ,特别 是 肘 。” 的 连 打造 成 重创 。 
一 肘 与 肘 一 膝 的 定式 ,可 以 发 展 出 许多 大 技 。 如 火箭 击 打 以 KONAMI 街机 基板 僵 2， 
(一 PK) 便 是 连 缀 技 的 主体 ,以 中 段 <- 中 段 的 攻击 将 对 方 打 “名 的 “上 眼镜蛇" 号称 地 上 技 最 
倒 在 地 , 若 第 一 下 肘 击 便 被 对 手 防御 ,也 可 立即 改 用 下 段 ” 强 并 且 有 着 与 基板 一 样 高 的 
的 旋风 勾 拳 (一 K+ G-~>P) 而 使 攻击 奏效 。 性 能 。 
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连续 中 段 击 PPP-~P 
连续 国 芷 卫 必 | 


连续 回转 上 跳 、 ee 
上 段 足 刃 中 > 了 p 了 下 


这 


独子 取 旋 风 肢 


抽 


霹 P+KP +RKP + 开 
已 + 天 ->~P+ 开 

一 P+ 下 一 >~P+ 下 一 ~P+ 开 

并 驻 虑 > 有 十 枚 一 -PP + 天 一 ~ 十 天 一 ~ 和 


回 毯 横 闻 昌 
连续 中 段 击 ap 


| 问 
虽 | 


一 段 极 东 中 一 G+P 


响 三 段 极 约 (三 段 


连 紧 半 月 后 旋 腿 
PR 


G+P+KPPP+ 开 


/yy 力 . 闵 皇 凡 


于 一 沙 又 蕊 
多 到 儿 .又 蕊 盖 7 一 上 


7 
》 一世 又 子 尺 世 工 
夕 一 二 > 乡 TL 一 上 


长 二 雍 双 忆 才 上 上 
由 祥 二 一 .又 电 


人 2 玫 - 坟 1 相让 以 儿 右 足 定时 P- 攻 
左 足 前 时 P+K 


姑且 全 元 作 有 全 有 一 P + KK 
八 尽 力 . /yy 力 放 村 尽力 


六 右 足 前 时 7 了 KK 


此 订 一 卡 . 又 已 二 也 一 上 


ITREIFEYZ RS 天 


多 7Z 学 了 了 
刁 术 .上 一 丰 祥 儿 PP<K 


72vt- 力 YXE7 


TREE 
了 
右 足 前 时 K<-K 


了 P + 天 开 


左 足 前 时 7 了 KK 


P--P<-K<-K 


中 连 肘 当 掌 底 早 打 
连 当时 打 
大 连 打 


大 连 肘 当 右 源 打 
大 连 须 切 
和 时 汝 于 等 


取 -二 
到 


一 > 有 < 一 PP 十 了 KP 十 下 


取 手 手 刀 世 中 G+p+K | 


PPP_-KK -- 
噶 兰 连 时 


捧 v\ 掌 底 后 力 回 了 上 跟 \ 


一 P+KPPK - 进 止 垂 
罗汉 老 六 视 击 
罗汉 六 神 击 KPPPY PP+ 牙 


艇 
要 
薄 | 
曙 | 


一 连 学 0 
| 

这 闪 天 通 一 一 一 一 二 一 十 PE 一 一 一 一 一 一 一 -| | 旺 双 按 

一 天 肝 

连 时 跳 拓 

PP->PPP 翻身 崩 山 
PPPK 
一 PPP 海底 针 
SPK 野马 分 紧 
PYK 
二 
一 起 脚 乱舞 终 剧 双 掌 破 
这 于 林 下) 


1 


2SR 中 tb 滑 


让 


下 有 生生 有 


二 连 手 
手 连 脚 PK 罗汉 猩猩 PPP + 开 
全 连 出 险 ->=mezmerarraeracr 人 gmoar errrapmoa 二 午间 岩 vs SEE 
蛇 升 脚 KK 连 手 大 凤 PPP 
人 
连环 脚 KK 四 连 手 PPPP 
转身 坐 山手 PP 连 进 上 手 -一 P+ KPPP 
连 转 脚 < 一 PK 罗汉 六 神 击 一 P+KPPP / PP + 下 
连 扫 脚 < 了 Py/ 开 心意 把 ww 一 P+G 
罗汉 青 手 连 < 一 -PPP-~P + 下 低 踪 扫 腿 <P+K( 右 上 息 P 返 L) 
连 手 转 身 脚 PP-~PK 才 打 < 二 P+ 下 ( 逆 足 左上 段 P 返 L) 
大 凤 展 效 SNP+KP 折 肝 倒 wP+K( 中 息 P 返 L) 


大 员 疝 上 人 二 


TO 
下 
| 7 


EDEEEEEZ ET 
ET 


PK( 霸 中 姑且 时 ) EPEEEZRETDET 
TTTTTT 本 ( 皇 中) ED 
ET PK( 石 下 杂 且 时 ) ETTTTTPTREI Ts 


PK( 忌 水 间 时 ) ETE3Z 


PERTTTFFEEEEEERRE EEC 
FECTPTIER FRR 生 2 二 一 
LE 


S7 


大/ 


使 用 角色 的 选 ; 


《私立 公平 学 园 》 是 由 
和 5 个 学 校 出 现 的 各 种 角色 
呈 来 组 成 全 部 可 选择 人 物 
的 ,进入 游戏 时 必须 选择 
2 位 角色 总共 可 选 14 
赂 .和 入 ,他 们 分 别 来 自 大 阳 学 

园 .五 轮 高 校 . 和 平 高 校 以 及 外 到 高 校 等 四 个 学 : 校 ,每 校 各 
册 3 人 ,而 公平 学 园 只 出 过 名 ;所 以 谁 都 可 以 自由 选择 所 
喜欢 的 角色 ,但是 选择 的 角色 必须 是 在 同一 学 校 ,比如 第 


一 位 为 太阳 学 园 的 BATSU ,那么 他 的 助手 就 要 是 茶 介 和 
-人 ,绝对 不 能 与 其 他 学 校 的 人 组 队 。 


HINATA 中 的 


在 角色 选择 画面 选 人 
之 后 , 便 可 开始 游戏 ,游戏 
中 可 交换 使 用 两 名 角色 ,不 
仅 可 在 对 战 中 变换 ,如 果 一 
局 获胜 后 或 第 2 局 开始 前 

aa 出 也 可 进行 角色 交换 。 在 对 战 
画面 中 ， 如 果 想 变更 所 使 用 的 角色 ,? 只 要 将 光标 停 在 要 选 
的 人 身上 ,然后 再 按键 决定 他 便 可 以 了 ,这 也 不 是 必须 交 
换 的 ,可 视 情 况 而 定 。 


(EONT 3 ) 龟 血 组 生 coOMBO 
在 地 上 时 便 可 出 现 的 
连续 技 便 被 称 为 热血 组 合 


COMB0O ,本 作 的 操作 系统 是 
四 键 配制 , 弱 居 、P, 强 和 了 P， 
出 现 简单 的 共通 连续 技 流 

ww ， 程 是 弱 、. 强 + 强 , 随 所 用 
拳 肝 链 的 不 同 可 党 坛 各 种 套路 的 组 个- 另外 ， 在 使 用 热血 
攻击 后 ,最 后 强攻 击 是 可 以 进行 抵消 连接 出 必 杀 技 的 , 另 
外 ,热血 COMBO 最 后 也 可 追加 浮 空 技 使 对 手 浮 空 。 
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CAPCOM 公司 在 3D 世界 和 巨 作 ! 


六 态 宁 广 


JUSTICE SCHOOL~ LEGION OF HEROES 
机 种 :ARC 


厂商 :CAPCOM 类 型 :对 战 ACT 


系 统 解说 


POINT 4 


根性 反 午 


在 防御 对 手 攻击 时 可 使 用 特殊 技巧 进行 反击 ,这 就 是 
根性 反击 一 一 也 可 理解 为 防御 抵消 ,作为 十 分 具有 实战 意 
义 的 反击 技 ,每 人 都 有 自己 的 特殊 技巧 ,另外 也 可 使 用 消 
费 能 量 槽 的 完全 燃烧 ATTACK 以 及 播 杆 方向 + 强攻 击 以 
外 的 技巧 都 可 反击 。 

但 是 ,不 要 单纯 依赖 单 发 的 反击 技 , 因 为 在 热血 COM 
BO 的 使 用 中 是 可 以 变换 出 各 种 打击 技 的 ,经 常 可 将 正在 
反击 的 技巧 在 途中 阻止 ,而 热血 COMB0O 与 反击 技 相对 的 
时 候 , 也 无 法 用 反击 技 来 抵挡 ,过 份 依赖 或 不 分 场合 的 使 
用 都 会 造成 不 利 的 状况 。 


溪 空 靶 

当 播 杆 拉 向 六 时 , 按 强 拳 或 强 脚 可 使 对 手 浮 空 ,之 后 
输入 个 , 便 会 让 所 使 角色 自动 跳 到 空中 追击 ,这 时 便 可 使 
用 空中 连 击 。 

另外 , 浮 空 技 既 可 单 发 使 出 也 可 与 热血 COMBO 相连 
接 , 所 以 我 们 认为 本 作 很 容易 便 可 由 热血 COMBO 连续 展 
开 空中 COMBO。 

空中 COMBO 基本 上 以 弱 一 弱 一 强 为 主 , 也 有 部 分 角 
色 具 有 空中 必 杀 技 ,此 时 则 可 连接 空中 必 杀 技 ,但 不 一 定 
HIT 数 越 高 的 连 击 攻击 力 就 越 大 ,因为 多 HIT 数 会 造成 每 
一 下 打击 力度 的 减 小 。 


完全 煤 烤 ATTACK 
在 向 对 手 攻击 或 使 用 必 杀 技 时 可 以 慢 慢 将 画面 下 方 
的 模 积 鞋 起 来 , 当 能 量 满 时 角色 便 可 使 出 一 击 必 杀 的 大 


POINT 6 


技 ,这 就 是 完 会 燃烧 ,ATTACK。 能 量 槽 是 可 以 多 段 积 蓄 的 ， 


消耗 一 槽 ， 


最 高 为 9 级 ,完全 燃烧 ATTACK 使 用 一 次 就 会 
如 果 不 积蓄 就 无 法 使 用 。 

各 角色 大 体 上 都 有 两 种 类 的 完全 代 伐 必 杀 技 ， 另外 ， 
在 使 用 热血 COMBO 的 最 后 也 可 连接 此 必 杀 技 ,所 以 一 定 


与 友情 的 双人 苞 


比 起 前 面 所 述 的 完全 燃烧 ATTACK 这 是 更 加 强 的 大 
技 。 使 用 此 技 的 条 件 是 在 持 有 两 槽 能 量 的 状态 ,同时 按 下 
弱 P+ 弱 K 或 是 强 P+ 强 K 便 可 , 随 着 拍档 不 同 , 必 杀 技 
性 能 也 不 同 , 有 的 技巧 是 可 给 予 对 手 重大 损伤 ,也 有 的 是 
可 恢复 体力 ,另外 发 动 这 一 技巧 的 组 合 也 各 不 相同 ,有 些 
是 不 用 脚 踢 中 对 方便 无 法 使 出 ,也 有 的 是 不 做 出 某 特定 动 
作 便 无 法 使 出 。 

基本 上 此 技 在 使 出 瞬间 是 无 敌 的 ,并 且 可 以 不 论 对 手 
在 使 用 什么 技巧 都 可 令 其 技巧 失效 ,是 非常 实用 的 。 


POINT 8; 


热血 琴 身 


如 果 被 对 手 浮 空 技击 中 便 会 浮 到 空中 ,这 时 是 可 进行 
受 身 的 ,这 就 是 热血 受 身 。 

具体 方法 是 ,在 被 打 飞 时 任意 同时 按 下 两 键 便 可 以 做 
导入 汪 行 把 1 而 且 不 仅 在 被 弹 到 空中 时 ,在 遭 到 
空中 连 击 时 除了 最 初 的 几 
发 以 外 ,也 可 在 被 攻击 状态 
使 出 受 身 的 。 

在 平常 状态 下 ,使 用 这 
样 的 操作 , 受 身 便 会 变 为 倒 
地 回避 动作 。 其 它 场合 也 可 


以 用 受 身 指令 来 摆脱 困境 , 若 陷 人 不 利 情况 使 用 此 技 来 看 
看 吧 。 


摔 入 


在 如 今 的 对 战 格斗 游戏 中 ,已 成 为 常识 的 主力 技巧 
一 一 摔 技 在 本 作 中 当然 也 会 存在 ,一共 分 为 三 种 。 

第 一 种 是 在 站 立 状 态 时 ,同时 按 下 弱 拳 + 强 拳 ,此 技 
对 下 蹲 对 手 是 不 起 作用 的 。 

二 是 当 对 手 在 下 蹲 时 使 用 的 ,将 播 杆 拉 向 下 方 , 同 时 
按 两 拳 , 便 可 将 其 摔 出 。 

三 是 能 将 空中 对 手 抓 住 的 室 中 投 ,方法 很 简单 ,只 要 
在 空中 与 对 手 接 近 ; 再 同时 按 两 拳 便 可 使 出 ;而 且 在 空中 
连 击 结束 时 也 本 等 六 空 人 中， 


ER 特殊 稻 动 
现今 成 为 3D 格斗 游戏 常识 的 特殊 移动 是 可 以 向 画面 
纵深 处 移动 以 回避 对 手 攻击 ,并 借 对 方 攻击 出 现 破绽 的 机 
会 连续 反击 的 操作 ， : 
尖 作 忆 二 大 约 才 和 引 全 玫 二 汪汪 人 定 
按 2 个 脚 键 是 向 纵深 移动 , iiinan 
若 按 住 y + 2 个 脚 键 便 可 作 
前 方 回避 ,另外 ,在 与 对 手 距 
离 很 近 而 躲 开 对 方 攻击 的 时 “ 
候 , 可 以 绕 到 对 手 身后 而 寻 
找 机 会 。 人 


POINT 芭 


汕 刺 


本 作 中 是 没有 RINGOUT 概念 的 ,因此 可 以 跑 动 与 对 
手 拉 开 距 离 ,而 当 有 了 一 定 距 离 的 状态 同时 向 前 或 后 快速 
输入 2 次 方向 指令 (第 2 次 指令 要 拉 住 播 杆 ) 便 可 以 形成 
跑 动 了 。 

在 跑 动 到 与 对 手 间 距离 很 近 的 时 候 , 接 韦 拳 或 脚 键 便 
可 产生 撞击 , 飞 中 和 铲 踢 等 操作 。 


由 于 可 产生 出 下 段 的 2 
择 攻击 ,所 以 颇 有 利用 阶 什 
但 它 也 有 向 上 ;比如 容易 被 
爱 与 友情 的 双人 技 所 打消 
所 以 不 要 乱用 ,否则 后 果 不 
堪 设 想 。 
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在 地 上 战 中 以 热血 COMBO 击破 对 方 的 防御 ,和 用 根 
性 反击 及 双人 技 来 造成 伤害 为 要 点 。 


么 如 果 无 法 判断 对 方 动向 的 时 “信用 根性 反击 是 有 效 的 方法 ;或 
候 ,可 试 着 先 输入 小 技 , 有 时 也 者 采用 中 下 段 攻 击 来 破坏 对 方 


能 获得 较 好 的 效果 ,如 低 踢 等 。 的 防御 。 
作为 战术 的 开端 首先 用 速度 快 的 弱 攻 击 抢占 先 手 ,一 
且 命 中 就 可 展开 热血 COMBO-~> 强 攻击 一 配合 摇 杆 的 强攻 


击 一 必 杀 技 的 大 攻势 ,尤其 是 加 入 摇 杆 方向 的 技巧 通常 拥 
有 使 出 速度 快 及 蹲 防 不 能 等 效果 ,要 活用 之 ,并 要 记 住 哪 
些 技巧 可 令 对 手 不 能 蹲 防 。 

这 里 要 注意 若 使 用 无 法 站 防 的 下 蹲 弱 攻击 ,之 后 虽 可 
以 连接 热血 COMBO, 但 有 时 也 无 法 造成 连续 打击 ,不 过 对 
于 站 防 的 对 手 有 着 奇袭 的 作用 ,并 且 这 时 若 灵 活 地 在 下 蹲 
弱 攻 击 后 连接 蹲 重 脚 (大 扫 腿 ) 可 以 获得 确实 的 伤害 效果 。 
由 : 人 


么 许多 必 杀 技 在 中 途 也 有 多 段 全 由 弱 攻 击 连 接 下 段 脚 时 ,有 一 
判定 ,这 时 别 忘 了 准确 追加 致命 部 分 角色 是 可 以 继续 追加 配合 
一 击 。 摇 杆 的 强攻 击 的 。 


在 被 对 方 抢先 击 中 而 没有 使 出 连续 技 时 ,一 定 要 抓 住 
反击 的 宝贵 时 机 或 也 可 以 将 对 手 的 热血 COMBO 全 部 防 住 
再 展开 反击 ,总 之 在 攻防 中 要 有 效 的 判断 对 方 的 上 段 及 下 
段 防御 再 采用 相应 技巧 才能 确实 形成 连续 打击 。 
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JUSTICE 流 对 吉 基 和 宙 


《私立 公平 学 园 》 的 对 战 基本 可 以 分 为 地 上 战 和 空中 
战 两 种 ,虽然 这 么 说 ,但 与 4 恶魔 救世 主 等 游戏 的 空中 战 
概念 有 所 不 同 ,其 性 质 会 因 不 同 的 场地 而 显 出 区 别 的 。 在 
地 上 战 中 可 以 使 用 热血 COMBO、 根 性 反击 以 及 爱 与 友情 
的 双人 技 等 ,而 空中 战 中 则 以 空中 热血 COMBO 热血 受 身 
等 等 要 素 成 为 关键 。 


么 对 连续 两 发 弱 攻 击 的 场合 ,就 全 根性 反击 中 既 有 攻击 型 也 有 
可 用 "根性 反击 "来 反击 。 防御 型 ,多 多 尝试 吧 ! 
应 付 对 方 冲 过 来 进行 突击 的 战术 ,基本 的 对 策 便 是 根 


性 反击 ,在 这 里 配合 摇 杆 的 强攻 击 、 必 杀 技 及 完全 燃烧 AT 
TACK ,都 是 可 以 抵消 防御 硬 直 的 技巧 。 但 是 , 越 是 大 技 使 用 
的 速度 越 慢 ,因此 在 对 手 未 完全 使 出 大 技 时 用 热血 COM- 
BO 将 其 击溃 也 是 很 容易 的 事 。 如 果 采 用 完全 燃烧 AT 
TACK ,可 以 使 对 手 硬 直 较 长 时 间 ,是 值得 信赖 的 ,但 由 于 会 
消费 气力 槽 ,无 法 经 常 性 的 使 用 。 

此 外 ,无 论 速度 多 快 的 技巧 ,在 本 作 中 都 不 是 万 能 的 ， 
这 是 由 于 有 了 防御 弹 开 的 动作 设计 。 


根性 反击 因 指 令 输入 的 关系 ,因此 需要 一 定 程度 的 操 
作 技 巧 , 若 没 信 心 掌握 根性 反击 的 人 可 以 熟练 掌握 双人 技 
来 作为 弥补 。 

使 用 双人 技 时 无 需 根 性 反击 那样 的 复杂 操作 ,并 且 从 
按键 瞬间 便 可 进 人 无敌 状态 ,按键 与 ZERO 2》 的 0C 相似 
是 将 相同 强度 的 拳脚 键 按 下 便 可 ,所 以 在 防御 硬 直 中 , 连 
打 这 样 的 键 也 有 机 会 使 出 此 技 。 

对 于 对 方 的 普通 连续 技 和 牵制 技 也 可 用 此 方法 应 付 。 

但 是 ,由 于 会 消耗 两 槽 能 量 ,因此 不 到 紧要 关头 或 有 
完全 把 握 时 不 要 轻易 使 用 。 


入 由 下 蹲 弱 攻 击 展 开 热血 全 反 击 包 括 投 技 及 根性 反击 中 
COMBO 可 以 令 对 手 无 法 出 手 配合 摇 杆 的 强攻 击 展 开 的 连续 


打击 。 技 , 需 尽早 掌握 。 


学 生 空 中 长 ! 

一 部 分 输入 以 + 强攻 击 的 技巧 以 及 必 杀 技 有 着 将 对 
手打 上 高 空 的 效果 。 之 后 输入 不 就 可 使 自己 的 角色 跟着 飞 
跃 上 天 ,展开 空中 连续 技 。 

作为 浮 空 技 的 基本 可 以 峙 
使 用 与 地 面相 同 的 操作 , 弱 目 
一 强 一 配合 播 杆 方向 + 强 
(一 必 杀 技 ) 的 热血 COMBO， 
但 是 这 时 对 手 可 能 会 使 用 受 
身 来 减轻 伤害 或 恢复 体 势 ， 本 
因此 也 有 可 能 根据 不 同情 况 而 展开 强 一 弱 一 必 杀 技 的 连 
续 攻 击 。 


不 受 只 看 连 击 表示 来 天 断 是 否 形成 连 击 效果 


因为 在 空中 时 可 使 用 受 身 的 机 会 较 多 ,基本 上 在 必 杀 
技 以 外 的 连 击 当 第 3HIT 时 对 手 便 会 从 完全 被 攻击 状态 解 
脱出 来 ,产生 受 身 的 可 能 性 ,因而 不 要 指望 在 空中 时 可 以 
使 画面 上 出 现 华丽 的 多 次 打击 数 。 

但 是 ,使 出 受 身 动 作 的 角色 ,其 滞 空 时 间 必 然 会 加 长 ， 
而 展开 攻击 的 一 方 必 会 先 落地 ,在 这 时 可 以 向 对 手 再 度 使 
用 浮 空 技 ,然后 用 普通 跳跃 在 空中 打击 两 三 次 ,或 者 等 待 
对 方 落地 ;立足 未 稳 时 用 热血 COMBO 攻击 。 

相对 应 的 受 身 侧 若 没 有 在 空中 改变 轨道 的 必 杀 技 ， 
(如 完全 燃烧 ATTACK) 时 便 无 可 避免 的 会 遭 到 继续 打击 ， 
虽然 可 以 采用 空中 死 防 的 战术 ,但 仍然 被 地 面 角色 占有 主 
动 权 ,或 会 遭 到 空中 擒 投 等 伤害 s 总 之 ,即使 空中 连 击 被 对 
方 受 身 抵 消 ,使 击 打 数 停止 计算 ,仍然 有 着 许多 连 绥 攻 击 
的 可 能 性 ,而 与 之 相对 ,也 有 可 能 出 现在 空中 使 出 根性 反 
击 , 展 开 空 中 对 战 等 多 种 情况 。 


正 让 孝 ( 空 中 可 )> VidP 
雷 锐 路 空中 YN + 

完全 供 糙 AITACK 

| 岛 津 流 真 实 直 拳 YYentP | 

爱 与 友情 的 双人 技 


EONTD T 看 准时 机 大 胆 使 用 


基本 战术 中 最 常 导 入 的 便 是 投 技 ,在 本 作 中 投 技 的 判 
定 是 非常 大 且 十 分 快速 的 ,在 使 用 技巧 的 状态 下 , 若 被 对 
方 用 根性 反击 或 双人 技 反击 时 ,大 胆 的 快速 连 打 键 或 许 便 
可 使 出 投 技 ,而 一 挫 对 手 的 锐气 。 同 样 , 空 中 投 技 也 是 值得 
推荐 的 战术 ,对 于 空中 防御 或 空中 受 身 的 对 手 ,空中 投 技 
都 可 造成 威胁 。 当 浮 空 技 未 能 成 功 ,仅仅 使 对 手 稍稍 离 地 
的 时 候 , 也 可 追 上 去 进行 空中 摔 投 。 

另外 ,无论 在 地 面 或 空中 ,被 对 方 摔 投 时 阁 在 此 刻 同 
样 使 用 投 技 指令 , 便 可 从 被 摔 的 姿态 中 摆脱 出 来 ,所 以 若 
对 方 在 等 着 你 的 角色 受 身 落地 时 进行 摔 投 , 便 可 利用 上 述 
方法 在 落地 的 瞬间 输入 摔 技 指令 反 扒 对手, 即使 未 能 先 发 
制 人 ,也 有 从 被 摔 的 命运 中 脱身 的 机 会 。 


跳 踢 是 最 强 !? 

在 地 上 战 中 ,由 第 一 发 弱 攻 击 展开 的 热血 COMBO 会 
因原 来 微妙 的 角色 性 能 差 而 产生 许多 分 别 ,这 时 有 必要 掌 
握 普 通 跳 蚂 与 特殊 移动 的 操作 。 随 着 角色 体型 大 小 不 同和 
跳跃 力 和 不 同 ,空中 战 会 有 各 种 各 样 的 情况 发 生 , 但 跳 踢 是 
始终 比较 占 优势 的 。 

特殊 移动 中 体现 3D 游戏 特色 的 变换 重心 ,这 一 操作 
在 与 对 手 远 离 时 使 用 是 有 助 于 回避 飞行 道具 的 。 而 若 与 对 
方 埋 身 战 时 则 会 出 现 绕 到 对 手 身 后 等 效 。 


以 跑 动 采 维 薪 优 势 ! 


将 对 方 打 飞 后 ,以 冲刺 攻击 最 有 效 ,作为 冲刺 攻击 的 
实用 技 ,包括 无 法 蹲 防 的 冲撞 、 无 法 站 防 的 铲 踢 等 各 种 技 
巧 ,另外 在 冲刺 中 也 是 可 直接 使 出 双人 技 的 。 因 此 可 发 挥 
的 余地 很 大 ,十 分 实用 。 


天 狱 之 阶梯 “Ye> YN>+K 


人 全 必 完 极 的 矫正 师 
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气 合 弹 ( 空 中 可 ) NA 
毅力 升 拳 一 +P 
月 牙 脚 y i++K 炎 舞 脚 


流星 朋 Tt+K 连 脚 弹 空中 VCAK 
er | 火焰 旋风 脚 yyzw<+P 


回旋 切 y Ar + 了 图 杀 技 超 刚 速球 (空中 可 ) “yc=+P 

大 回转 打 法 下 

雷神 升 拳 一 +P 杀人 滑翔 

幻影 挥舞 空中 yc +P 豪 快 引 < 一 + 弱 K+ 强 开 
吉 全 册 记 IN 部 

| 双 纪 影 脚 (空中 可 ) VCYStK | 爱 与 友情 的 双人 技 “YYem-+P | 


攻 es 


风光 飞 扑 : 寺 盖 ) SEN | 
[长 医 离 射 击 。。 立 iSE RE 全 宙 
天 升 区 
滑行 唱 em HK 


二 中 县 -一 


空中 拦网 (空中 可 ) Ye=+P 
旋转 扣 杀 yl +P 
请 行 扣 荣 人 
特 训 穿刺 空中 Ye“<+P 
自给 月 足 穿 刺 一 一 一 :IE JS 
| 于 次 穿 Se 

焰 打 击 “ 关 让 二 加 中 RS We 
爱 与 友情 的 双人 技 


Eva | 爆裂 胜利 射门 YY > +K 
空中 爆炸 yy ww <+K 连 打 
爱 与 友情 的 双人 技 


前 方 炸 裂 TS 


亢奋 升 拳 站 直上 
挽 球 挥 舞 y Cs + 了 

亢奋 全 要 ES 一 上 + 了 连 # 
燃烧 AITACK 区 4 
人 双 倍 能 量 爆 弹 


二 全 


神 之 前 引 (上 招 中 ) Y > + 了 
神 之 冲击 -yy\A+P 
神 之 影响 ywA<-+P 
ATTACK 
爱 与 友情 的 双 本 双 售 上升 帮 | 


里 斩 ( 空 中 可 ) ”yc +P 


完全 颁 烧 ATTACK 


受 与 友情 的 双 


华丽 切断 
欢乐 之 拳 
欢乐 打击 
兴奋 之 脚 ( 室 中 可 ) + X- 
De | 精彩 之 肢 
: 必 一 ye 一 +P 连 打 


岩 碎 
柏 手 破 
大 岚 
| 二 铁 炮 突 
路 火山 


爱 与 友情 的 双 


完全 顽 贷 APLACK 
& 情 的 双人 技 
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CAPCOM 格斗 游戏 的 角色 以 SD 造型 在 这 里 集结 ! 


L 忆 大 妙 工 


POCKET FIGHTER 责编 全,T 


机 种 :ARC 厂商 :CAPCOM 类 型 :对 战 ACT 

遇 梁 深 过 这 汪汪 汪汪 二 二 二 站 二 二 二 深 汪 这 二 汪汪 二 次 汪汪 二 二 深 评 二 二 次 羡 二 未 二 二 汪 坪 二 深 汪汪 二 站 3 
炎 从 CAPCOM 制作 的 格斗 游戏 历史 来 看 ,几乎 所 有 的 控制 键 都 设 定 为 六 个 ,其 中 包括 三 汰 三 脚 。 而 这 次 的 “ 口 
从 袋 战士 " 却 与 以 前 的 控制 系统 有 很 大 差别 , 其 按键 设 定 为 三 个 ,其 中 包括 一 参 (P)、 一 脚 (K) 及 一 特殊 (5) ,这 里 的 5 昌 
% 键 即 表 示 可 在 发 出 超 必 杀 时 使 用 。 口 袋 战士 "中 登场 的 人 物 除了 八 个 街 霸 中 出 现 的 之 外 还 加 入 了 恶魔 战士 .SF3、 已 
WARZARD 中 出 现 的 四 位 角色 ,这 十 二 位 角色 的 招 术 虽然 有 所 减少 ,但 由 于 加 入 了 许多 新 的 系统 也 使 得 此 游戏 十 
办 分 精彩 。 


六 让 人 的 3 RE RE 


此 游戏 新 增加 了 一 个 “宝石 系统 ” , 当 宝 二 才 入 到 二 瑟 翘 是 时 面 
新 面 下 方 的 能 量 覃 就 会 填 满 ,而且 此 能 量 槽 会 有 LV 1l->LV 3 的 变化 。 
堵 。” 这 样 角 色 的 必 杀 技 可 通过 此 系统 来 "POWER UP “SUPER COMBO 
力 e HIT" 以 及 使 攻击 范围 增 大 ,由 于 不 同 的 〖。 和 册 
入 宝石 所 对 应 角色 的 必 杀 技 也 不 同 ,而 且 
量 ”得 到 宝石 后 必需 赶快 使 用 ,否则 一 定时 量 


追 身 攻击 倒 地 后 个 + 任意 键 模 ，” 间 内 宝石 所 呈现 的 效果 就 会 消失 ,并且 
再 击 倒 敌 站 起 瞬间 连 按 S 键 还 会 有 被 别人 打出 体内 的 危险 。 


在 画面 中 体力 槽 下 面 的 便 是 超 必 杀 能 量 槽 ， 游戏 中 出 现 的 宝石 有 红 、 蓝 、 黄 三 种 颜色 之 
在 对 战 中 此 处 的 能 量 等 级 会 不 断 增 加 , 当 角色 使 《 采 5。， 分 ,并 且 宝石 的 大 小 也 分 为 三 种 ,三 种 不 同 大 小 的 
出 超 必 杀 时 会 消耗 一 段 能 量 , 如 这 时 储存 的 好 几 的， 宝石 可 增加 不 同 的 宝石 能 量 等 级 ,游戏 中 还 会 随 
级 的 能 量 便 可 使 不 同 的 超 必 杀 技 连续 起 来 ,使 角 机 出 现 一 种 七 色 大 宝石 , 它 可 以 提升 全 部 的 能 量 
色 的 破坏 力 能 达到 很 基 和 尖 ee 等 级 。 

强 的 威力 。 顺 便 提 醒 全 四 昌 在 对 战 中 无 论 被 对 手 何 种 攻击 击 中 ,只 要 同 
模 ， 大 家 注意 一 下 宝石 能 时 按 下 P+K+S, 便 可 对 敌人 的 攻击 进行 回避 ,并 
量 的 增加 也 有 助 于 超 村 六 ， 且 还 可 作出 消耗 一 段 宝石 能 量 的 攻击 。 当 被 对 手 

必 杀 能 量 的 增加 。 的 “FLASH COMBO" 击 中 时 ,为 防 避 敌人 的 追 身 攻 


游戏 沿用 了 “美国 英雄 "中 首创 的 “宝石 系 击 可 迅 遵 间 内 六 下 上 
统 ", 但 却 与 之 有 一 些 差别 , 当 对 手 为 特殊 攻击 击 P+ 民 进行 受 身 , 并 且 


中 时 会 放出 体内 的 宝石 ,而 放出 宝石 的 数量 取决 还 可 以 快速 地 输入 
P+K+S 进 行 消耗 一 


< 
大 
市 


基本 操 作 


内 


时 册 


部 泪 炒 兴起 


人 了 二 万 他 和 信和 
奔 。 石 能 量 等 级 越 高 放出 的 宝石 数量 也 就 越 多 。 令 段 宝石 能 量 的 攻击 。 顺 
二 了 在 帮 册 的 人 SS +S 另外 RE 
四 此 角色 就 有 了 拿 到 这 些 礼物 的 机 会 ,在 拿 到 礼物 
RE 时 便 可 进行 极为 搞笑 的 礼物 攻击 ,并 且 角 色 本 身 
全 相让 下 击 光 灼 。 可 以 存放 三 个 礼物 ,只 要 按 开始 键 便 可 自由 选择 
其 中 一 个 礼物 ,在 选中 后 输入 K+ SS 便 可 将 存放 的 


丰 具 从 产 申 对 游 中 浆果 大 回 昧 中 站 六 四 呈 妆 


从 而 避免 了 被 对 手 击 医 虽 


出 训 友 的 补 会 、 礼物 当 作 飞 行道 具 攻击 对 手 。 


执着 地 追求 着 格斗 最 高 境界 的 武术 家 麻 (RYZD 隆 永 远 的 好 对 手 已 初 为 人 父 育 (KEEN) 

LEVEL UP 必 杀 技 

。 
超 必 杀 技 

真空 波动 源 ve=+S 


烈风 迅雷 掌 


龙 卷 旋风 脚 “yw 巡 全 + 天 


升 龙 旭 破 
神龙 源 
疾风 迅雷 肢 


一 +S 


JEEVEL UP: 必 杀 技 
CE 
春 火 效 倒 “< 一 zy +K 

超 必 杀 技 


y +S 


' : 超 必 杀 技 :。 2 
霸 山 飞升 县 
WARZARD 世界 中 最 强 的 黑 魔法 师 塔 巴 甸 (IEBASAJ) 沉睡 了 二 年 的 魔界 僵尸 沟 渔 (ZET 551 
LEVEL UP 岂 桩 技 LEVEL UP 必 杀 技 
超 必 杀 技 超 必 杀 技 
魔法 加 农 YNSe=+S 天 雷 破 ， 一 ywr<+S 
天 加 语 二 YYrs 


| 


一 YA+S 


LEVEL UP 必 杀 技 
JSc=+P 
一 + 开 


黑暗 幻影 一 一 2 AAA+S 
死亡 斩 一 St+S 
天 泌 风 暴 ywA<+S 


世界 级 游乐 园 的 大 老板 非 莉 两 小 (EBDJICIAJ 能 多 和 作 -的 未 @; 郑 风 | 某 基 尔 天 (ZANGIEP) 
有 


LEVEL UP 必 杀 技 
CE 
超 必 杀 技 


援救 攻击 < +S 


LEVEL UP 必 杀 技 
螺旋 打桩 ” 摇 杆 一 圈 P + 开 
汉 名 回 旋 开 二 


超 必 杀 技 


俄罗斯 重 击 ” 一 +S 
是 喇 市 打 “KANC+S 
终 权 原 了 爆 漳 ” 摇 村 一 图 + S 


游戏 中 出 现 的 两 位 隐藏 角色 以 及 乱入 条 件 


号称 最 强 流 的 超级 傻瓜 火 引 1 弹 (DAIV) 

和 @ 在 3 个 以 上 的 关中 其 结束 时 oo 
间 达 到 平均 60 秒 以 上 

@@ 在 3 个 以 上 的 关中 其 结束 时 
平均 体力 在 2/3 以 上 

重 连续 4 关 以 上 以 2:0 的 成 绩 
击败 对 手 

全 用 超 必 杀 结果 对 手 必 需 在 

合 以 下 

@@ 必 需 有 一 回合 以 上 在 结果 对 到 | 
手 时 自己 的 宝石 能 量 槽 全 部 
为 LV 1 而 对 手 则 为 LV 3 

重 不 能 接 关 

和 @ 不 能 有 其 它 角色 乱入 

兴 ※ 当 打倒 6 人 之 后 如 满足 以 上 
条 件 ,第 7 人 便 是 “ 火 引 弹 ” 


以 上 的 关 
达到 平均 80 秒 以 上 

@@ 在 工 个 以 上 的 关中 其 结束 时 平 
均 体 力 在 8/9 以 上 

和 @ 连 续 6 关 以 上 以 2:0 的 成 绩 击 
败 对 手 

合用 超 必 杀 结果 对 于 必需 在 6 回 
合 以 下 


和 @ 必 需 有 一 回合 以 上 在 结果 对 手 空中 P+ 开 
时 自己 的 宝石 能 量 槽 全 部 为 站 
LV 3 而 对 手 则 为 LV 1 
@ 不 能 接 关 


登 不 能 有 捧 己 角色 乱入 
迷 当 打倒 6 大 之 后 如 满足 以 上 条 
件 ,第 7 人 便 是 " 豪 鬼 " 乱 入 。 
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JJ 
dmr 下 y > S 


灭 杀 带 波 动 -ZE15 
超 
必 
杀 


CAPCOM 格斗 游戏 历史 上 的 最 强 训 霸 战 
国 竺 思 罗 历 元 大 1 大 莹 符 克 多 移 入 


MARVEL VS. CAPCOM ”CHASH OF SUPER HEROES 


机 种 :ARC 厂商 :CAPCOM 类 型 :对 战 ACT 


| 1 
在 公布 的 资料 中 除了 可 以 从 十 五 名 主要 角色 中 选择 游戏 中 超 强 力 的 HYPER COMBO 以 及 VARIABLE 
两 名 出 战 之 外 ， 在 开始 六 电脑 会 随机 为 你 移出 第 二 名 助 COMBO 一 直 都 是 “VS. et 而 过奖 此 
手 ! 这 样 便 可 利用 这 名 助手 所 赃 员 本 系统 不 但 依然 健在 ,而 且 其 病 国 两 和 
拥 用 的 一 定 攻 击 次 数 来 进行 救 RN 华丽 程度 和 气势 比 起 以 往 的 
援 攻击 。 在 第 三 名 助手 中 包括 全 2D 格斗 游戏 更 是 有 过 之 而 
了 "魔界 村 "“ 恶 厅 战 十 "等 ， 无 不 及 ,可 以 想象 在 游戏 中 丁 - 
CAPCOM 游戏 中 的 著名 人 物 ， 超人 \ 街 霸 、 恶 魔 与 机 械 在 一 
在 加 上 特定 人 物 所 使 出 必 杀 技 站 四 起 时 所 呈现 的 攻击 方式 肯定 
时 画面 中 出 现 的 角色 ,使 此 游 意 这 会 令 人 震惊 。 
戏 的 登场 人 物 达 到 了 近 50 人 , 大 
这 可 真是 史无前例 啊 ! 


不 知 大 家 是 否 发 现 , 在 这 场 惊天 动 地 的 世纪 大 战 中 ， 
CAPCOM 的 看 家 BOSS 豪 鬼 竟然 不 在 其 中 ,这 可 真是 令 

游戏 中 加 入 的 新 系统 之 一 , 虽 未 有 详细 的 说 明 , 但 据 人 
资料 显示 可 同时 操作 同伴 两 人 加 攻 对 手 使 出 AIR COM ” 位置 ,难道 说 CAPCOM 把 枉 
BO 的 技巧 ! 更 令 人 注目 的 是 如 本 他 当做 了 第 三 名 助手 ?或 者 
果 对 手 亦 同时 使 用 的 话 , 便 会 电 - 是 令 其 成 为 隐藏 人 物 出 现 ? 吧 二 六 
在 画面 中 呈现 四 人 混战 的 场 ， (从 可 选择 的 人 数 来 看 与 
CAPCOM 一 贯 的 双 数 角色 
不 附 ) 还 是 另 有 什么 别 的 内 则 


面 ,那么 也 就 是 说 此 游戏 的 华 本 
丽 程度 其 至 超过 了 “美国 英雄 
VS. 街 霸 "。 


真空 波动 源 
YN=+PP 
真空 龙 卷 旋风 脚 
+ A++KK 


x 超 入 星 暴 击 
NE 
大 七 星 内 空 靶 

(空中 ) ys +KK 


> 超星 共 郑 击 
| 一 /+PP 
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队长 烈火 


x 队长 忆 创 
Ya>+PP 
大 队长 风暴 本 
加 1 YN +KK 


x 底 力 龙 卷 风 


x 真空 X 破 列 3 
YN +KK 


YAAYRK 或 YAN +RKK 


电 蛛 络 
YA +P 
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在 对 战 游戏 中 ， 
位 角色 都 有 多 种 色彩 ， 而 本 作 的 
角色 是 有 着 隐藏 颜色 的 ， 选 用 方 


一 般 来 说 每 


法 十 分 简单 ， 只 要 在 选 角 色 时 同 
时 按 住 轻 K+ 重 P 就 可 以 了 。 


有 闷 ae 
只 要 玩 者 能 够 在 1 ROUND 不 输 的 状态 下 ， 2 

用 SUPER ART( 超 必 杀 ) 来 解决 对 攻 Was 

手 , 那 么 到 了 一 定 的 时 间 , 就 会 出 

现 一 位 固定 的 角色 乱 人 向 你 挑 

战 。 具 体 乱 人 者 是 谁 , 则 要 视 玩 者 

选用 的 角色 而 定 。 


国 了 miSRSSNAaASNSN 的 砍 计 mm 

本 作 新 增 的 PERSONAL ACTION , 它 的 作用 除了 可 以 令 
SUPER ART 的 能 量 醒 增 加 以 及 向 基 | 
对 手 攻击 外 ， 还 会 令 必 杀 技 的 攻 | 
击 力 提升 ， 但 攻击 力 究 竟 提 升 多 
少 ， 则 要 看 玩 者 使 用 了 多 少 次 
PERSONAL ACTION-。 


4 

只 要 在 进入 奖 分 游戏 前 ， 尽 量 以 PERFECT 的 成 绩 或 
SUPER ART 来 结果 对 手 , 就 可 以 令 奖 分 游戏 的 等 级 提高 。 
esieneateteais 9 


了 全 二 LV2， 和 Ki; 
LV3: 重 K; LV4:: 轻 K+ 中 K+ 重 
K;LV5$:. y + 轻 P+ 中 KK+ 重 P。 


5 
豪 鬼 已 经 久违 了 , 在 本 作 中 终于 又 可 以 见 到 他 ,方法 
是 只 要 能 够 1 ROUND 不 输 ， 并 且 有 三 个 以 上 PERFECT 的 


成 绩 ,那么 最 终 BOSS 便 会 变 为 豪 鬼 。 


rnTTTPTEPTTE 列 又 一 作 ! 


态 妃 鹏 天 太 -wo 


STREET FIGHTER 开 ~ 2nd IMPACT 
机 种 :ARC 


厂商 :CAPCOM 类 型 :对 战 ACT 


国 5 

首先 在 选 人 画面 中 ， 把 选 人 框 移动 到 隆 处 ， 然 后 按 
“yy 人 ”， 再 移动 到 肯 处 按 | 
“个 个 站 ”返回 隆 处 按 " 个 ,再 到 
肯 处 按 “， ”最 后 到 西 恩 处 按 | 
“了 个 上 个 不 不 ”， 按 次 定 键 便 
可 以 了 。 


v” 国 7 ER Sega 
除了 要 完成 上 面 所 提 到 的 令 豪 鬼 登 场 的 条 件 外 , 还 要 
在 与 豪 鬼 战 斗 的 第 2 回合 用 SUPER ART 将 其 解决 ,这 样 就 
可 与 真 ， 豪 鬼 对 决 了 。 真 ， 豪 鬼 除 了 攻势 凌厉 之 外 , 还 可 
在 空中 使 用 两 发 的 斩 空 波动 拳 ， 本 
直 时 间 。 在 打倒 真 " 豪 鬼 以 及 看 枉 9 
过 职员 表 之 后 ， 会 出现 基 泵 再 次 和 
二 测 轨 二 二 1 这 是 否 意味 着 “街头 古 ， 权 | 
霸王 ”还 会 有 下 一 代 推 出 呢 ?! 让 
二 站 和 人 


1 ELGSG 的 直 肖 we 

BLOCKING 的 使 用 方法 与 前 一 作 (〈《 街 头 霸王 亚 》， 曾 
在 《电子 游戏 技巧 (1U)》 中 作 过 介绍 ) 相 同 ,但 在 对 战 中 究竟 
应 该 如 何 灵活 运用 这 一 技巧 呢 ? 虽然 它 是 一 个 重要 的 致胜 
条 件 ， 但 失手 的 可 能 性 也 比较 高 ， 因 为 针对 每 一 招 的 
BLOCKINC 其 时 间 长 短 都 不 尽 相 同 ， 加 格 用 的 仿 你 航 需 要 
以 极 快 的 速度 来 BLOCKING， 而 
肯 的 疾风 迅雷 脚 则 需 在 第 2HIT 
时 稍 慢 而 后 再 加 快 。 所 以 ， 建 议 
大 家 对 自己 不 熟悉 的 招 术 最 好 不 
要 用 BLOCKING 来 对 付 。 : 

很 多 对 手 喜 欢 使 用 跳跃 出 招 然后 连接 连续 技 的 套路 ， 
此 时 大 家 可 以 用 BLOCKINC 来 对 付 他 ,时 机 则 为 对 手 跳 到 
你 的 头顶 斜 前 方 的 瞬间 。 但 是 , 如果 对 手 跳 过 来 时 没有 出 
招 ，BLOCKING 就 会 落空 ， 自 己 则 会 处 于 空门 大 开 的 状态 
下 ， 为 了 避免 这 一 情况 发 生 ， 大 家 可 以 在 使 用 BLOCKINGC 
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后 立即 将 播 杆 拉 向 一 ,再 配合 以 速度 较 快 的 中 P 或 中 K, 这 
样 即 使 对 手提 前 落地 ,你 也 可 趁机 使 出 投 技 。 当然 ,这 一 过 
程 说 起 来 简单 ， 但 在 使 用 的 时 候 请 人 
并 不 一 定 十 拿 九 稳 ， 我 们 只 是 给 
大 家 提供 一 种 战术 以 供 参 考 ， 究 
竟 在 实战 中 如 何 处 理 还 要 视 个 人 
具 本 的 情况 而 定 。 oem 
关于 BLOCKINC 方向 问题 在 本 作 中 也 较为 复杂 ， 一 般 
来 说 对 手 攻 向 已 方 腰 部 以 上 的 招 术 , 可 用 -> 来 BLOCKINGC， 
而 攻 向 腰部 以 下 的 招 术 则 要 用 y 来 BLOCKING。 但 其 中 也 
有 例外 的 情况 ,如 尼克 罗 的 站 立 中 KK 便 要 用 一 来 BLOCK 
ING。 


国人 mm 直通 的 无 后 这 志 wwwm 

当 对 手 靠近 版 边 时 ， 如 在 空中 被 休 柯 的 CGIANT PALM 
BOMBER 击 中 的 话 ， 这 时 便 可 不 停 向 其 拍 击 ， 汪 全 汪 下 涡 
拉 远 则 可 向 前 略 走 一步 用 轻 的 下 
GIANT PALM BOMBER 再 继续 攻 ， 
击 , 即 使 对 手 此 时 晕 倒 ,只 要 距离 ， 
不 太 远 仍然 可 用 这 一 招 向 其 继续 重 
攻击 ， 这 一 套 招 术 实在 太 无 赖 夸 


国志 

豪 鬼 的 瞬 狱 杀 威 力 十 分 惊人 , 但 在 对 战 中 命中 的 机 会 
却 不 是 很 高 。 到 了 本 作 中 , 豪 鬼 有 一 连续 技 可 以 接续 瞬 狱 
杀 ， 其 方法 为 跳 牙 攻击 一 站 立 重 K->~ 瞬 狱 杀 ， 其 优点 在 于 
对 手 被 站 立 重 K 打 中 后 会 转 过 身 去 , 下 面 的 瞬 狱 杀 就 一 定 
会 将 其 击 中 ,HIT 数 共 为 17 下 。 

还 有 一 种 方法 , 就 是 在 一 定 距 离 时 , 先 使 出 LEAP AT 
TACK( y y + 任何 攻击 键 ) ,如 果 没 打 中 对 手 而 此 时 距离 又 
很 近 的 话 , 这 种 情况 下 使 出 瞬 狱 杀 对 手 也 无 法 将 其 破解 。 
除非 他 能 在 LEAP ATTACK 时 便 作出 反击 ， 本 4 有 接 
受 瞬 狱 杀 的 命运 了 ! 


国 | 4 DaiEAGKm 
LEAP ATTACK 也 是 有 EX 版 的 ， 也 就 是 说 指令 为 
yy +2P 或 , 但 威力 并 没有 改变 。 究 竟 此 技巧 在 对 战 中 
会 起 什么 样 的 作用 ,还 需 进一步 的 研究 。 
国 2 masiEGNAaASIGNEOERem 
页 呈 主攻 全 IRONAL ACTIQN 可 冯 傅 妾 的 利用 重 
P+ 重 有 来 使 出 ， 只 要 按 住 一 定 近 
时 间 ,攻击 力 便 会 相应 增加 ,如 艾 
立 克 斯 的 HYPER BOMB ， 如 果 储 
力 3 秒 以 上 ， 便 可 将 奥 若 等 对 手 
一 击 而 亡 。 
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CD 莹 区 DRRR 为 二 
2 人 邦人 ADJ04J 惟 人 


se 


近 虐 离 的 通常 技 


短 太 可 能 采取 的 轩 


. 可 使 用 丰富 的 下 段 技 
. 采用 伤害 力 极 高 的 


' 可 使 用 跳 获 攻击 的 场合 
用 跳跃 攻击 来 打击 后 脑 


我 方 可 采取 的 措施 


，“ 采用 固有 的 中 段 技 


近 距 离 
在 这 个 距离 的 时 候 , 对 


“我 方 相当 危险 ,但 同 财 也 可 


一 胎 间 产生 意 想 不 到 的 
变化 ,从 而 决定 胜 负 。 


“可 采用 下 段 技 (小 ) 进行 
牵制 

' 以 下 段 技 开始 的 连续 技 
' 采用 LEAP ATTACK 


“ 垂直 跳跃 攻击 
' 投 按 


中 距离 


中 距离 的 变化 是 最 多 


、 是 的 ,因为 在 这 一 距离 内 敌我 


夭 广 可 能 采取 的 笑 


.下段 攻击 (中 或 重 ) 

, 采用 中 工 离 有 效 的 各 种 
连续 技 

“ 判定 强 的 牵制 技 


幸 ， 前 冲 至 中 距离 作战 
“与 对 方 抵消 飞行 道具 


双方 都 可 使 用 相应 的 技 七 ， 
从 而 使 局 面 微 妙 化 ,因而 要 
,注意 这 一 距离 的 练习 。 


我 方 可 采取 的 措施 
' 中 或 重 的 扫 腿 攻击 
“LEAP ATTACK 

' 牵制 技 

“ 前 冲 近 身 攻 击 

“ 前 跳 近 身 攻 击 
“采用 诱惑 敌人 出 招 的 技 
巧 ,再 伺机 攻击 


远 距 离 
远 距 离 时 因为 不 必 担 
心 对 方 有 什么 诡异 的 变化 ， 


世 对 再 要 的 是 淮 毅 的 


观察 和 准确 的 判断 ,是 否 主 


| 
我 方 可 采取 的 措施 


“用 HIGH JUMP 一 气 接 
近 对 方 

' 用 必 杀 技 等 消耗 对 方 体 
力 以 使 其 急 燥 


TARGET COMBO 

1) 远 上 离 站 立 重 P、 站 立 重 K 

2) 足 下 轻 P、 蹲 下 轻 K 

3) 蹲 下 轻 K 站立 轻 K 

4) 蹲 下 轻 K、 站 立 轻 K 

5) 蹲 下 轻 K\、 站 立 轻 P 

6) 足 下 轻 P、 站 立 轻 P 

7) 足 下 轻 P、 站 立 轻 攻 

连续 技 

注 : 可 以 抵消 的 地 上 通常 技 有 站 立 轻 P、 足 下 
轻 P\ 站 立 轻 KK、 足下 昧 和 站立 中 P、 足 下 中 了 P、 
近 距 离 站 立 中 K、 蹲 下 中 K、 近 距 高 站 立 重 P、 


足下 重 P。 
《一 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 


技 、 波 动 源 / 升 龙 源 / 龙 卷 旋风 脚 / 
上 段 足 刀 足 

《二 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 ` 真 空 波动 拳 / 真 . 升 龙 拳 

《三 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、 波 动 拳 \ 真 空 波动 拳 / 真 ， 升 龙 拳 

《四 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、 真 . 升 龙 拳 ( 击 中 后 立即 前 
冲 ) 站立 重 K 

《五 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、 EX 上段 足 刀 幅 任何 通常 技 / 必 

《六 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 `EX 上 段 足 刀 足 真空 波动 拳 

《七 》 跳 起 中 K( 击 中 背部 ) 站立 重 P、 升 
龙 源 、 真 . 升 龙 源 ( 击 中 后 立即 前 
冲 ) .站立 重 K 

《 八 》( 豪 鬼 特定 ) 跳 起 攻击 ,任何 可 抵消 的 
地 上 通常 技 .EX 上 段 足 刀 踊 、 雷 刃 波 
动 拳 ( 豪 鬼 必 遇 / 其 他 对 手 可 能 会 
晕 ) 、 跳 起 攻击 、 可 抵消 的 地 上 通常 
技 .EX 上段 足 刀 贵 、EX 龙 卷 旋风 脚 


按照 “ 街 霸 ” 系 列 的 贯 例 ,不管 增添 什么 样 的 角色 , 隆 都 依然 保持 着 相当 可 观 的 实 
力 , 除 攻 击 力 较 强 外 , 其 招 术 也 比较 容易 掌握 , 所 以 他 是 初学 者 及 上 级 者 都 喜爱 使 用 
的 角色 。 在 通常 技 方面 ,站立 重 K 是 截击 对 手 攻击 的 有 效 招式 , 而 且 亦 可 以 作对 空 之 
用 ,攻击 判定 及 威力 都 十 分 强 ,的 确 是 一 招 可 靠 的 杀手 钢 ,至 于 足下 中 玉 方 面 ,同样 是 
一 招 攻击 距离 甚 远 的 下 段 招 。 但 唯一 比 前 作 不 同 的 , 可 算是 真 ， 升 龙 源 了 , 因为 以 往 
在 真 ， 升 龙 源 于 近 身 击 中 对 手 后 , 可 以 用 跳 起 攻击 , 波动 源 或 上 段 足 刀 路 作 追 打 , 不 
过 到 了 本 作 , 这 几 种 追 打 已 是 不 大 可 能 的 了 ， 


生 招式 分 析 侠 


特殊 技 

锁骨 割 (一 + 了 P): 这 当然 是 隆 的 中 段 技 , 依然 是 旺 防 不 能 , 特点 是 有 连续 2 HITS 的 攻 
击 , 不 过 出 招 时 依然 是 比较 慢 , 一 般 要 看 准 机 会 使 用 , 所 以 笔者 还 是 建议 大 家 使 用 LEAP AT 
TACK 比较 好 。 

必 送 技 

波动 拳 ( ys- + 了 P) :这 当然 是 隆 的 飞 道具 攻击 ,除了 可 连接 各 种 连续 技 使 出 之 外 , 较 
为 实用 的 方法 是 在 远 距 离 作 牵制 对 手 , 其 中 要 注意 的 事项 , 就 是 当 较 近 对 手 的 时 候 , 若 对 手 挡 
了 这 一 招 的 话 , 是 很 容易 被 一 些 什 出 招 快 的 超 必 杀 狙 击 到 的 (例如 阳 的 雷震 魔 破 拳 等 ),， 所 以 
除非 对 手 处 于 必 中 的 状态 ,否则 近 身 还 是 不 出 为 妙 。 至 于 EX 版 , 便 会 变 成 火炎 波动 拳 ,HIT 数 
亦 会 由 1HIT 变 为 2HIT。 

升 龙 拳 (一 +P) :这 一 招 可 攻 可 守 的 必 杀 技 ,威力 依然 是 十 分 惊人 ,除了 作对 空 之 
用 , 接 驳 连 续 技 更 是 非常 不 错 。 在 EX 版 方面 ,无 敌 时 间 比 起 普通 的 更 为 长 ,所 以 大 家 以 EX 升 
龙 拳 来 对 空 是 不 错 的 选择 。 

上 段 足 刀 踪 (< y >+ 开 ) :虽然 这 一 招 在 出 招 时 看 似 略 微 慢 了 一 点 ,不 过 它 的 特 
点 是 攻击 力 高 及 攻击 范围 大 , 所 以 接 驭 连续 技 使 出 会 较 不 错 , 尤其 是 EX 版 , 因为 当 对 手中 招 
后 会 撞 向 后 方 的 墙 反弹 ,在 这 一 个 时 候 大 家 可 以 使 出 男 一 招来 追 打 , 就 这 一 个 原因 , 使 得 隆 的 
攻击 方式 更 为 多 元 化 。 

龙 卷 旋 风 脚 ( yw < 一 + 开 ) :终于 ,这 一 招 在 (2nd》 中 再 次 出 现 , 除 了 攻击 范围 大 及 攻击 
判定 强 之 外 ,对 手 若 常常 利 用 对 空 BLOCKING 的 话 ,这 一 招 更 是 首选 的 进攻 方法 -EX 版 就 正如 
地 上 的 龙 卷 旋风 脚 EX 版 一 样 ， 使 出 的 时 候 会 在 空中 停滞 一 会 ， 最 高 的 HIT 数 亦 可 高 达 SHIT 
之 多 。 

SUPER': ARTT( 超 ' 必 项) 

真空 波动 拳 (+ Sr yc+P): 这 一 招 是 隆 于 今 作 中 最 可 靠 的 超 必 杀 , 因为 今 次 这 
一 招 储存 槽 多 达 2 行 , 虽 然 储 的 时 间 较 多 ,但 可 以 常用 EX 必 杀 技 , 有 机 会 的 话 亦 可 以 用 EX 后 
再 接 超 必 杀 。 | 

真 . 升 龙 源 (yy +P): 以 威力 见 称 的 一 招 超 必 杀 , 改变 的 地 方 在 于 近 身 击 
中 时 ,由 前 作 的 3HITS 变 为 4HITS ,而 且 无 敌 时 间 长 ,的 确 是 攻守 皆 宜 的 招式 。 不 过 它 在 前 作 击 
中 对 手 后 , 是 可 以 用 多 种 方法 追 打 , 不 过 相信 今 次 已 不 大 可 行 了 (如 波动 拳 , 上 段 足 刀 路 等 )， 
但 经 测试 后 得 知 , 本 作 当 击 中 对 手 后 , 立即 前 冲 使 出 站 立 重 脚 , 亦 可 以 追 打 。 虽 然 这 招 的 威力 
| 大 ,不 过 若 大 家 爱 多 用 EX 必 杀 技 的 话 ,笔者 还 是 劝 闪 下 选 另 外 两 招 超 必 杀 好 了 。 

雷 刃 波动 拳 ( 狼 -> ys>+P/ 可 紧 按 ) : 与 前 作 一 样 , 它 是 三 招 超 必 杀 中 最 弱 的 一 
招 , 不 过 特点 是 防御 不 能 , 而 且 中 招 后 会 十 分 容易 学 倒 , 若 中 了 它 最 强 SHITS 状态 , 则 一 定 会 
学 , 但 其 实 要 储 满 SHITS 又 谈何容易 呢 ? 所 以 若 选择 了 这 招 超 必 杀 , 就 要 尽量 接 驳 连 续 技 使 出 
(如 用 EX 上 段 足 刀 跃 之 后 再 用 升 龙 拳 抵 消 ); 它 的 另 一 个 优点 , 就 是 储存 槽 短 , 由 于 这 一 个 关 
系 , 使 出 这 招 的 机 会 亦 更 加 多 , 若 大 家 明白 这 一 点 , 雷 刃 波 动 拳 这 招 亦 是 不 错 的 超 必 杀 。 要 留 
意 的 一 点 ,就 是 这 一 招 仍然 是 可 用 BLOCKING 破解 的 ,对战 的 时 候 要 小 心 ! 
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rss 
周 (KEN) 此 关 Ay 丰 


功夫 与 隆 同 出 一 加 的 肯 , 实力 的 确 与 隆 不 相 伯仲, 招式 及 攻击 方法 却 是 与 隆 差 不 
太 多 , 同样 是 众多 角色 中 比较 平均 型 的 一 个 。 以 上 一 集 的 肯 来 比较 , 他 整体 上 并 没有 
太 大 的 改变 , 唯一 而 又 最 明显 的 改变 , 就 可 算是 他 的 其 中 一 招 超 必 杀 一 一 疾风 迅雷 脚 
了 ; 在 通常 技 方面 , 站 立 重 K 依然 是 远 距 离 牵 制 的 好 招式 , 特殊 技 稻 妻 吗 割 仍然 是 对 
地 对 空 的 好 招 -与 隆 一 样 ,他 增加 了 空中 龙 卷 旋风 脚 ,而 且 他 的 EX 必 杀 技 亦 是 十 分 有 
用 , 若 果 多 倚靠 EX 必 杀 技 的 话 , 同 样 可 以 令 到 他 的 攻击 更 多 元 化 。 总 括 来 说 , 肯 仍 然 
是 个 攻守 兼备 的 强 者 。 


特 丈 技 

称 妻 踊 割 (+ 中 K/ 紧 按 中 玫 ) : 这 一 招 中 段 技 与 以 往 一 样 , 有 轻微 扰 敌 成 份 , 而 且 
攻击 判定 较 大 ， 突 然 使 出 可 能 会 令 人 难以 招架 , 紧 按 中 的 那 一 招 是 等 于 站 立 中 K 加 上 -> + 
中 的 合成 版 ,可 作对 空 及 对 地 之 用 , 比 起 隆 的 锁骨 制 更 为 实用 。 
必 希 技 

波动 拳 ( YA-~ + 了 ): 同 样 是 肯 的 一 招 飞 具 攻 击 , 除 接 驱 连续 技 使 出 之 外 , 较为 实用 的 
方法 是 在 远 距 离 作 牵 制 对手 , 其 中 要 注意 的 事项 , 就 是 当 较 近 对 手 的 时 候 , 若 对 手 挡 了 的 话 ， 
同样 是 很 容易 被 一 些 出 招 快 的 超 必 狙击 到 的 (例如 阳 的 雷震 魔 破 拳 等 ) , 所 以 除非 对 手 处 于 必 
中 的 状态 ,否则 近 身 还 是 不 出 为 妙 。 至 于 EX 版 , 便 会 变 成 2HITS 的 波动 拳 。 

升 龙 源 (一 y 淮 +P) :同样 是 一 招 可 攻 可 守 的 必 杀 技 , 威力 实在 是 十 分 惊人 , 尤其 是 用 
重 P 来 使 出 , 若 在 地 上 击 中 对 手 的 话 , 可 以 多 在 3HITS, 而 且 他 的 升 龙 拳 比 起 阿 隆 的 升 龙 拳 攻 
击 范围 更 远 。 就 这 一 个 原因 , 若 用 来 抵消 SA 的 话 会 更 为 方便 , 当然 , 作为 对 和 途 亦 是 不 错 的 
呢 ! 在 EX 版 方面 , 队 了 HIT 数 增多 之 外 ,无 敌 时 间 比 起 普通 的 更 为 长 ,所 以 大 家 以 EXE 升 龙 拳 
来 对 空 是 不 错 的 选择 。 

龙 卷 旋风 脚 ( yi 巡 一 + 下 ) : 一 样 是 向 前 突进 的 脚 系 攻 击 ,出 招 比 卢 阿 隆 的 龙 卷 旋 风 脚 
更 快 ,但 威力 就 较为 弱 些 ,同样 地 若 对 手 挡 了 或 避 开 的 话 , 很 容易 受 反 击 。 至 于 EX 版 方面 ,会 
变 成 一 招 HIT 数 极 多 的 招式 , 这 可 以 令 对 手 难 以 BLOCKING 后 反击 , 了 特别 之 处 , 若 全 击 中 对 
手 后 立即 使 出 SA ,对 手 是 不 能 立即 挡 格 到 的 。 所 以 整体 上 来 说 , 拳 的 龙 卷 旋风 比 起 阿 隆 的 较为 
可 靠 实 用 。 

空中 龙 卷 旋 风 脚 ( 跳 起 时 y er< + 开 ) : 拳 同样 在 《2nd》 中 再 次 拥有 空中 龙 卷 旋 风 脚 


舍 ， 招 式 分 析 便 


TARGET COMBO， 

了 H) 近 距离 站 立 中 PN 站 立 重 P 
2) 蹲 下 轻 K\ 蹲 下 轻 K 

3) 足 下 轻 P、 蹲 下 轻 开 

必 足 下 轻 K、 站 立 轻 K 

5) 蹲 下 轻 下 站 立 轻 P 

6) 蹲 下 轻 P、 站 立 轻 了 

刀 蹲 下 轻 P 站立 轻 了 
连续 技 


注 : 连 续 技 中 的 TCI 可 以 转 为 可 以 抵消 的 地 上 
通常 技 ， 可 以 抵消 的 地 上 通常 技 有 站 立 轻 P、 
足下 既 P\、 站 立 轻 X、 漳 下 轻 区 \ 近 距离 站 立 中 
P、 足 下 中 了 、 足下 中 了 X、 近 距离 站 立 重 P、 足下 
重 P。 

《一 》 跳 起 攻击 `TC1、 波 动 拳 / 升 龙 源 / 龙 


卷 旋风 肢 这 区 
《一 ) 咕 起 攻 二 远 距 离 站 立 重 忆 岁 风 迅 | 了 ,除了 攻击 的 范围 大 及 攻击 判定 强 之 外 , 对 手 若 常常 利用 对 空 BLOCKING 的 话 , 这 一 招 同样 
2 是 首选 的 进攻 方法 。EX 版 除了 会 在 空中 呈 抛 物 线 轨道 降下 及 HIT 数值 增多 之 外 , 它 与 普通 的 


空中 龙 卷 旋 风 脚 的 轨道 亦 会 有 轻微 不 同 ， 在 击 中 对 手 后 ,大 家 亦 不 妨 在 一 落地 时 用 任何 方法 
追 打 。 
SUPER: AR 了 T( 超 必 养 ) 

升 龙 裂 破 (yY NA-> kN-> + 了): 攻 击 力 较为 中 等 的 一 招 向 前 突进 SA, 若 是 用 COUNTER 
对 手 的 话 ,威力 的 确 会 与 原著 不 同 。 虽 然 ,要 储 很 久 才 可 使 出 一 次 , 但 大 家 可 以 利用 储存 BAR 


《三 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、 波 动 源 / 升 龙 拳 、 升 龙 袭 破 / 疾 
风 迅雷 脚 

《四 》 跳 起 攻击 TC1、 波 动 拳 ,疾风 迅雷 脚 

《五 》 跳 起 中 K( 击 中 对 手背 部 )、 站立 重 


了 波动 排 \ 神 思源 长 的 优点 ,多 些 使 出 EX 必 杀 技 ; 一 有 机 会 再 立即 使 出 升 龙 裂 破 , 紧 记 着 这 一 点 的 话 , 它 绝 不 比 
六 》 跳 起 攻击 `TCI、EX 龙 卷 旋风 脚 、 升 疾风 迅雷 脚 差 


” 龙 袭 破 / 疾 风 迅 雷 脚 


神龙 源 (Y > y NA>+K/ 可 连 按 ) :三 招 SA 中 威力 最 为 强劲 的 一 招 , 不 过 在 今 作 中 
储存 BAR 只 得 一 行 , 所 以 大 家 若 选用 这 一 招 的 话 , 一 有 机 会 便 立 即使 出 , 若 作 对 空 之 用 的 话 ， 
相信 对 手 也 逃 不 了 吧 ! 

疾风 迅雷 脚 ( YA YNr>+ 开 ) : 它 是 快速 向 前 方 突进 的 超 必 杀 ,而 威力 是 三 招 之 中 
最 弱 的 ,特点 是 储存 BAR 有 3 行 之 多 ,而 它 可 以 在 挡 格 了 对 手 的 大 部 分 攻击 后 ,立即 用 疾风 迅 
雷 脚 来 对 付 之 , 但 是 ,除非 对 手 所 出 的 招式 硬 直 时 间 较 长 ,否则 就 算 立 即 出 此 招 都 可 以 被 对 手 
及 时 挡 格 。 
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原 (YUN) 克 谋 之 饭 上 由 


除了 穿 弓 腿 不 会 向 前 移动 及 去 掉 转 身 穿 号 腿 外 , 其 他 的 招式 都 与 过 去 一 样 ; 改变 
了 的 通常 技 只 有 嘴 起 中 开 , 与 扬 一 样 , 原 的 跳 起 中 K 可 和 对 地 之 用 。 他 除 保 留 了 上 一 
集 的 全 部 必 杀 技 之 外 , 还 新 加 了 一 招 必 杀 技 一 一 铁 山 靠 , 这 一 招 的 攻击 距离 甚 远 ; 另 
外 ， 新 加 的 SUPER ART 一 一 扬 炮 ， 其 威力 可 以 媲美 隆 的 真 ， 升 龙 拳 。 综 合 以 上 的 特 
点 ,再 配合 他 的 灵活 身手 , 原 完 全 可 以 向 对 手 作 狂 攻 猛 打 , 令 其 喘 不 过 气 来 ;所 以 于 今 
作 中 的 原 可 说 是 一 个 全 攻 型 的 角色 .虽然 原 在 今 作 中 ,用 站 立 中 玉 对 空 又 击 中 对 手 的 
话 , 不 能 用 穿 马 腿 作 追 打 , 但 是 大 家 可 以 用 中 了 或 重 P 的 绝招 步 法 来 追 打 , 若 对 手 靠 
近 版 边 的 话 , 更 可 以 用 扬 炮 或 枪 雷 连 击 追 打 ! 还 有 一 点 ,就 正如 原 一 样 ,他 的 站 立 中 开 
虽然 不 可 以 抵消 任何 招 术 ， 但 其 实 是 可 以 抵消 HIGH JUMP 的 ， 这 么 便 可 以 同样 在 
HIGH JUMP 后 立即 使 出 雷击 路 进行 攻击 。 


TARGET COMBO 

1) 跳 起 轻 P\ -+ 重 P 

2) 蹲 下 中 P、 蹲 下 重 P 

3) 站立 轻 P\ 站 立 轻 K、 站 立 中 P 

4) 站 立 中 P 站立 重 P\. < 所 + 重 P 

连续 技 

注 : 连 续 披 中 的 TCI 可 以 转 为 圳 击 跌 或 其 他 的 

空中 通常 技 , 可 以 抵消 的 地 上 通常 拔 有 站 立 中 

P/ 足下 中 P/ 足下 中 K/ 近 身 站 立 重 P( 第 

1HITD”。 

《一 》TC1、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 技 / 
TC3\ 绝 招 步 法 

《二 》TC1、 任 何 可 抵消 的 地 止 通常 技 / 
TC3、 穿 弓 腿 

《三 )XTCI1TC3、 轻 铁 山 车 

《四 》TC1 站立 中 基 、 轻 铁 山 靠 / 中 或 重 绝 
招 步 法 

《五 TCI、TC4、 扬 炮 、 轻 铁 山 靠 、 轻 铁 山 
车 (这 招 要 对 手 于 版 边 才 会 中 ) 
《六 》 虎 扑 子 、 扬 炮 、 轻 铁 山 靠 、 轻 铁 山 靠 
(这 招 要 对 手 于 版 边 才 会 中 ) “ 
《七 XTC1\TC3、 轻 铁 山 靠 、 扬 炮 、 轻 铁 山 
车、 轻 铁 山 靠 (这 招 要 对 手 于 版 边 
才 会 中 ) 

《 八 》 对 手 于 版 边 时 TC1\TC4、 幻 影 阵 、 轻 
绝招 步 法 x7 

《 九 )TC1\TC3、 枪 雷 连 击 

《十 》“ 对 手 于 版 边 时 "TC1、 站 立 中 K、 穿 
弓 腿 (使 出 中 KK 后 立即 输入 
y AN +RK)、 扬 炮 、 轻 铁 由 靠 、 轻 
绝招 步 法 

《十 一 》 当 使 用 完 膝 路 ( 近 敌 时 一 或 二 中 

_ 开 或 重 K) ,可 以 立即 用 SUPER ART 

作 追 打 。 


特 丈 技 


靠 招式 , 善 加 利用 的 话 ,同样 可 以 向 对 手 作 疯狂 的 进攻 。 


很 远 ,攻击 判定 亦 十 分 强 ,在 一 定 距 离 截击 对 手 的 攻击 是 一 个 不 错 的 选择 。 若 要 接连 续 技 使 出 


@ 招式 分 析 秤 


旋风 脚 (一 + 中 玫 ) :同样 是 一 招 中 段 技 ,但 出 招 时 比 上 集 快 了 少许 。 
雷击 跃 : (垂直 或 向 前 方 跳 起 时 \+K): 本 作 的 突击 上 段 技 一 一 雷击 趴 同样 是 原 的 最 可 


必 送 技 
铁 山 靠 ( 一 + + 了 ) :这 一 招 新 的 突进 系 必 技 技 , 虽然 出 招 十 分 慢 , 但 是 攻击 的 臣 离 也 


的 话 , 大 家 可 以 用 TC3 后 立即 用 轻 P 使 出 呢 !EX 版 的 铁 山 靠 , 出 招 十 分 快 兼 且 距离 极 远 , 大 家 
一 定 要 看 准时 机 使 用 啊 ! 

绝招 步 法 ( ys~>~ + 卫 ) :这 一 招 突进 系 必 杀 技 , 与 上 集 可 算是 一 模 一 样 ; 它 的 优点 是 出 
招 快 , 兼 且 攻击 距离 远 ,除了 用 作 向 对 手 突击 外 ,更 可 以 接连 续 技 使 出 ;还 有 , 当 用 站 立 中 K 对 
空 而 又 击 中 对 手 时 ,大 家 可 以 用 中 了 或 重 P 的 绝招 步 法 来 追 打 。 

穿 弓 腿 ( y -> + 政 ) : 原 于 本 作 中 的 穿 弓 腿 ,并 不 可 以 向 前 移动 。EX 版 的 话 , 是 可 以 向 
前 轻微 滚动 的 。 

虎 扑 子 (y 巡 人 <+P) :出 招 时 会 有 一 点 慢 , 不 过 攻击 判定 十 分 强 , 大 家 可 以 在 中 距离 使 
出 这 一 招 截击 对 手 的 攻击 。 若 利用 两 个 拳 来 使 出 这 一 招 的 话 ， 是 可 以 做 出 这 一 招 的 假 动 作 
的 。 

前 方 转身 ( 近 敌 时 一 y 妇 <+ 开 ) :由 前 作 承 继 下 来 的 招式 ,特点 是 可 以 走 到 对 方 的 
后 面 , 然后 立即 施 以 重 击 , 但 是 有 效 距 离 十 分 短 , 自己 使 用 的 时 候 一 定 要 留意 ,同时 也 要 当心 
对 手 近 身 时 使 用 此 招 。 

SUPER AR 了 ET( 超 : 必 希 ) 

扬 炮 (ys ya>+P): 新 加 入 的 这 一 招 SUPER ART, 攻击 力 的 确 是 大 得 惊人 , 真 的 
可 以 媲美 阿 隆 的 真 。 升 龙 拳 及 伊 吹 近 身 使 出 的 铠 通 , 除 了 可 以 接连 续 技 使 出 之 外 ,在 击 中 了 对 
手 后 , 更 可 以 用 轻 P 使 出 的 铁 山 靠 追 打 , 若 对 手 在 这 时 接近 版 边 的 话 , 更 可 以 使 用 多 一 次 轻 P 
的 铁 山 靠 或 绝招 步 法 来 追 打 多 一 次 。 

枪 雷 连 击 (y -> YA>+P): 这 一 招 旧 SUPER,ART, 特 点 是 出 招 时 无 敌 时 间 长 ,由 于 
它 是 一 招 突进 系 的 SUPER ART 的 关系 , 所 以 往往 可 以 用 来 作 截 击 之 用 , 而 且 储 存量 有 3 行 之 
多 ,大 家 差不多 可 以 在 每 一 次 使 用 连续 技 时 配合 使 用 。 

幻影 阵 ( YA YN +P): 这 一 招 旧 SUPER ART, 虽 然 可 以 制造 两 个 分 身 , 给 对 手 多 
两 HIT 攻击 , 但 由 于 时 间 槽 太 短 , 而 且 储 存量 只 有 一 行 , 所 以 若是 要 使 用 的 话 , 还 是 接 在 连续 
技 后 为 好 ! 还 有 一 点 是 十 分 重要 的 ,就 是 在 使 用 了 幻影 阵 后 ,是 不 可 以 使 用 TC 的 。 总 而 言 之 ， 
幻影 阵 并 非 有 效 的 超 必 杀 技 ,是 否 使 用 请 玩 者 仔细 考虑 。 
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TARGET COMBO， 

1) 跳 起 中 KANA+ 中 区 

2) 蹲 下 轻 K\ 蹲 下 中 KK 足下 重 K 
3) 站 立 轻 KK、 站 立 中 K、 站 立 重 开 
4) 站 立 中 了 站 立 重 P\<+ 重 P 


连续 技 

注 : 连 续 技 中 的 TCI 可 以 转 为 雷击 踏 或 其 他 的 
空中 通常 技 , 他 可 以 抵消 的 地 七 通常 技 有 站 立 
中 RV 足下 中 RY 足下 中 KV 近 身 站 立 重 P( 第 
1HIT) 


《一 )TC1、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 . 星 螂 斩 

《二 》TC1、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、 穿 弓 腿 

《三 》TC1 站 立 中 开 、 中 穿 弓 腿 

《四 》TC1\TC4、 转 身 穿 弓 腿 

《五 对 手 于 版 边 时 TC1\TC3、 转 身 穿 弓 腿 

《六 》 星 影 圆 舞 后 TC1\TC2( 第 2HIT) , 星 
螂 斩 

《七 ?对手 于 版 边 时 TCH 站 立 中 攻 \ 白 虎 
双 掌 打 ( 应 在 使 出 中 K 后 立即 输入 
yw +P)、 转 身 穿 弓 腿 

《 八 ) 对 手 于 版 边 时 TC1\TC3、 雷 震 魔 破 拳 
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在 本 作 之 中 , 扬 的 性 能 本 比 以 前 稳定 多 了 。 他 与 前 作 的 不 同 之 处 其 中 之 一 就 是 通 
常 技 了 ,有 数 招 通常 技 进行 了 变更 ,包括 跳 起 中 玫 、 足 下 重 P 及 站 立 重 P。 跳 起 中 开 可 
作对 地 之 用 , 蹲 下 重 了 则 是 一 招 截击 的 好 招式 , 而 且 使 用 简便 , 不 过 站 立 重 了 的 攻击 
判定 却 减弱 了 许多 。 与 原 分 离 后 的 他 , 亦 多 了 一 些 新 的 必 杀 技 , 而 旧 的 必 杀 技 当然 也 
作 了 少许 改动 , 他 的 “绝招 步 法 ” 亦 被 删除 了 , 不 过 新 加 的 “ 星 螂 斩 ” 就 的 确 是 十 分 可 
靠 . 现 在 扬 性 能 更 加 全 面 ,成 为 一 个 可 攻 可 守 的 角色 .站 立 中 K 与 前 作 一 样 , 亦 可 以 在 
击 中 对 手 后 作 追 打 . 还 有 一 点 ,他 的 站 立 中 K 虽然 不 可 以 抵消 任何 招式 ,但 与 原 一 样 ， 
其 实 是 可 以 抵消 HIGH JUMP 的 ,这 样 便 可 以 在 HIGH JUMP 后 立即 使 出 雷击 跟 再 攻 
击 了 。 虽然 初 使 时 会 有 与 原 类 似 的 感觉 ,但 实际 上 如 深入 研究 却 会 发 现 他 们 完全 有 不 
同 的 战术 。 


@ 招式 分 析 鲜 


特殊 技 

旋风 脚 ( 一 + 开 ) :同样 是 一 招 中 段 技 ,但 出 招 时 比 上 集 快 了 。 

雷击 中 (垂直 或 前 方 跳 起 时 从 + 开 ) : 今 作 的 突击 上 段 技 一 一 雷击 跌 同 样 是 扬 的 最 可 
靠 招式 , 善 加 利用 的 话 可 以 向 对 手 作 疯狂 的 进攻 。 
必 和 送 技 

星 螂 斩 ( YA-> + 了 P/ 可 连续 输入 三 回 ) : 这 一 招 新 必 杀 技 攻 击 范围 十 分 广 , 而 且 可 以 
连续 三 次 输入 , 亦 即 是 说 可 以 连续 三 次 输入 , 亦 即 是 说 可 以 出 了 一 下 或 者 两 下 后 停 手 , 若 对 手 
中 招 的 话 , 便 立 刻 输 入 余下 的 指令 ; 不 过 它 还 是 有 弱点 的 , 就 是 在 对 手 挡 了 第 三 下 时 , 会 有 
段 硬 直 时 间 而 这 段 时 间 是 足以 被 对 手 还 以 重 击 的 , 它 EX 版 是 可 以 增加 HIT 数 , 若 接连 续 技 使 
用 的 话 会 十 分 不 错 。 另 外 ;这 一 招 若 在 使 用 了 SUPER ART- 星 影 圆 舞 后 使 出 是 十 分 不 错 的 ! 

和 白虎 双 掌 打 ( y 巡 <+ 了 P) :招式 有 一 些 似 前 作 的 虎 扑 子 , 出 招 时 会 有 -- 点 慢 ,不 过 攻击 
的 判定 十 分 强 ,而 它 比 起 虎 扑 子 的 优胜 地 方 , 就 是 距离 较 远 , 大 家 可 以 在 中 距离 使 出 这 一 招 截 
击 对 手 的 攻击 。 若 利用 两 个 拳 来 使 出 这 一 招 的 话 ,是 可 以 有 这 一 招 的 假 动 作 的 。 

穿 弓 腿 ( y 一 + 开 ) :可 作对 空 或 突击 用 的 招式 ,利用 中 或 重 使 出 的 话 , 可 以 避 开 对 手 
的 波动 拳 之 类 的 飞行 道具 , 若 利用 站 立 中 开 对 空 击 中 对 手 则 可 进行 追 打 。 至 于 EX 版 ,更 是 增 
加 了 HIT 数 及 威力 。 

前 方 转身 ( 近 敌 时 一 yw 人 + 开 ) :从 前 作 继承 下 来 的 招式 ,特点 是 可 以 走 到 对 手 的 
后 面 ,然后 立即 施 以 重 击 ,但 是 有 效 距 离 十 分 近 , 大 家 要 留意 啊 ! 
SUPER ART( 超 ' 必 和希 ) 

雷震 魔 破 拳 ( y -~ ys ~+P) :本 作 中 新 增加 的 超 必 杀 , 虽然 攻击 力 一 般 , 而 且 距 
离 不 算 远 ,但 其 实 它 有 一 个 特点 ,就 是 象 前 作 肯 的 疾风 迅雷 脚 一 样 , 在 挡 格 了 对 手 的 攻击 后 立 
即使 出 ， 这 样 对 手 便 会 赶 不 及 挡 格 而 惨 遭 重重 反击 ， 记 着 这 一 点 的 话 ， 扬 将 会 是 十 分 强 的 角 
色 。 

转身 穿 弓 腿 ( y > YN 上 +K) :与 前 作 的 分 别 不 大 , 特点 同样 是 出 招 快 , 亦 可 以 用 
作 挡 格 对 手 的 攻击 后 立即 反击 ,但 收效 便 没 有 雷震 魔 破 拳 好 , 它 的 另 一 个 特点 , 就 是 可 以 在 对 
手 使 出 飞 道具 时 使 用 。 

星 影 圆 舞 ( y -~ y、\A~+P) :使 用 后 会 多 出 两 个 分 身 , 虽然 有 点 像 以 往 的 超 必 杀 技 
一 一 幻影 阵 ,不 过 其 实 分 别 亦 甚大 。 因 为 使 用 幻影 阵 后 的 攻击 力 会 减弱 ,不 过 星 影 圆 舞 就 不 会 
了 ,而且 使 用 了 幻影 阵 时 是 不 可 以 使 出 TC, 星 影 圆 舞 在 使 出 后 亦 可 以 使 出 TC, 最 后 一点 是 星 
影 圆 舞 在 使 用 后 的 时 间 槽 比 起 幻影 阵 更 长 ， 虽 然 储 槽 的 时 间 与 使 用 后 的 时 间 槽 相对 应 ， 但 相 
信 大 家 也 比较 喜欢 使 用 后 的 时 间 槽 更 耐用 些 吧 ! 所 以 从 整体 上 来 说 星 影 圆 舞 比 起 幻影 阵 更 好 
用 。 


四 (NECRO) 电 嵩 之 公 汶 


在 上 一 集中 , 他 的 确 是 一 位 十 分 强 的 角色 。 但 于 今 作 中 , 由 于 他 的 主要 通常 技 攻 
击 - 一 中 了 及 中 K, 出 招 及 收 招 都 比 前 作 慢 了 许多 , 所 以 令 到 他 的 实力 大 大 减弱 。 还 
有 ,他 的 通常 技 一 一 跳 起 中 K 及 足下 中 开 都 改变 了 ,中 天 的 攻击 距离 远 了 许多 ,对 付 
一 些 下 盘 较 弱 的 对 手 会 十 分 好 ; 而 跳 起 中 K 的 角度 是 呈 斜 上 方 , 虽 可 用 作 远 距离 的 空 
中 截击 ,但 实用 性 不 高 .另外 , 当 使 用 二 + 重 K 在 地 上 击 中 对 手 的 话 , 是 可 以 立即 用 站 
立 中 P 或 中 玫 作 第 2HIT 攻击 的 。 


@ 招式 分 析 秤 


特殊 技 

ELBOW CANNON( + 或 以 + 重 了 ) : 它 的 特点 是 攻击 距离 远 及 范围 大 , 当 对 手 在 版 边 
时 用 蹲 下 重 P 勾 起 对 手 , 再 用 这 一 招 作 空中 追 打 , 然后 驳 超 电磁 STORM 是 一 招 非常 实用 的 连 
续 技 。 

DRILL KICK( 跳 起 时 ,或 y 或 从 + 开 ) :这 一 招 特殊 技 改 变 为 可 作 三 个 角度 攻击 ,用 
轻 K 使 出 的 角度 会 比较 远 ,而 重 的 就 会 比较 近 , 由 于 这 个 关系 ,尼克 罗 在 今 作 中 便 可 以 多 一 些 
使 用 空中 战 了 ;但 注意 的 是 当 一 跳 起 的 时 候 是 不 可 以 立即 使 出 的 。 

必 杀 技 

SNAKE FANG(<- yc>+ 开 ) :下 段 的 必 杀 技 , 与 上 集 没 有 不 同 , 大 家 可 以 驳 连 续 
技 使 出 ,但 注意 若 对 手 挡 了 的 话 ,很 可 能 被 重重 反击 。 

RAISING COBRA( yw < 一 + 开 ): 同样 是 一 招 中 段 必 杀 技 , 大 家 可 以 在 对 手 挡 着 时 驱 
连续 技 使 用 ,但 可 惜 EX 版 只 会 增加 HIT 数 。SLYING VIPER( y 巡 <+P): 这 一 招 中 段 的 必 杀 技 
并 没有 多 大 的 改变 , 不 过 若 使 出 EX 版 的 话 , 速度 真是 快 得 惊人 , 多 点 利用 这 优点 是 他 致胜 的 
条 件 。 

电磁 BLAST( 一 + \+ 了 P) :这 一 招 向 于 地 上 的 对 手 攻击 的 话 , 对 手 可 能 会 在 中 招 后 立 
刻 反击 , 若 作对 空 用, 虽 是 一 招 十 分 好 的 招式 ,但 最 好 是 预知 对 手 会 跳 才 使 出 。 

TORNADO HOOK(< 一 一 y >+P): 如 以 往 一 样 , 轻 的 会 吹 飞 对 手 , 中 的 可 以 接 SU- 
PER ART; 重 的 虽然 出 招 慢 ,但 可 以 令 对 手 硬 直 一 段 时 间 ;EX 的 话 性 质 会 与 重 P 使 出 的 大 致 相 
同 ,只 是 出 招 时 快 了 些 及 HIT 数 增加 了 。 它 的 最 大 变化 就 是 若 用 了 了 使 出 的 话 , 收 招 的 硬 直 时 
间 比 前 作 长 了 些 ,请 大 家 留意 。 

SUPER: AR 了 (起 ! 必 希 ) 

超 电磁 STORM( /一 y >+P/ 可 连 按 ):. 由 前 作 2 行 储存 量变 成 1 行 , 使 可 用 
性 大 大 减低 ,但 它 依然 是 对 空 及 接连 续 技 的 好 招式 。 

SLAM DANCE( YY +P) :虽然 它 要 储 的 槽 较 长 而 且 只 用 一 行 储 存 , 但 威力 
及 攻击 距离 的 确 强 了 许多 ,大 家 亦 可 以 作对 空 之 用 。 

ELECTRIC SNAKE( YA YN + 
P) : 虽然 它 的 威力 比较 弱 ， 但 储 的 槽 一 共有 2 

， 大 家 可 以 在 对 手 攻击 落空 时 及 接连 续 技 使 
由 除 此 之 外 , 亦 可 以 作 中 及 远 距 离 对 空 , 若 对 
只 余下 很 少 能 源 时 使 出 飞行 道具 的 话 ， 大 家 / 人 
ER 


1) 站 立 轻 、 wo 立 P 
连续 技 
注 : 连 续 技 中 的 TC 可 以 转 为 站 立 轻 P/ 站 立 轻 
K7 鲜 下 轻 P/ 足 下 轻 K/ ~ 轻 P7/ 二 轻 区 /< 中 
PP/ 一 中 
《一 》 跳 起 中 PTCLSNAKE FANG 


《二 》 跳 起 中 P\TC1、 轻 或 中 TORNADO 
HOOK 

《三 》 跳 起 中 PTC1 电磁 BLAST 

《四 》 跳 起 中 P\TC1、 超 电磁 SITORM 

《五 ) 跳 起 中 PTCI\ELECTRIC SNAKE 

《六 ) 重 TORNADO HOOK SLAM DANCE 

《七 “自己 较 近 版 边 时 /特定 角色 ” 跳 起 
中 PTC1、 轻 或 中 SNAKE FANG、 站 
立 中 P( 对 手 在 空中 时 击 中 他 ) 、 超 
电磁 SIORM 

《 八 》 跳 起 中 P\TC1、 中 TORNADO HOOK、 
ELECTRIC SNAKE 
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全 条 (HUco) 和 生 之 E 人 人 


同样 以 投 技 为 主 的 本 作 主 角 一 一 休 柯 , 虽然 出 招 大 都 是 慢 得 可 怜 , 不 过 他 的 攻击 
力 及 防御 力 , 都 比 上 一 作 的 主角 一 一 艾 立 克 斯 更 加 强 横 。 由 于 这 一 个 关系 , 所 以 大 家 
除了 要 善 用 BLOCKING 后 立即 用 指令 投 技 之 外 , 还 需要 用 通常 技 来 向 对 手 作 出 各 方 
面 的 截击 及 封 位 ,因为 他 的 每 一 招 每 一 式 都 攻击 力 强 , 就 算 与 对 手相 杀 (互相 击 中 )， 
你 也 会 有 占 些 便宜 -如 站 立 中 K 及 站 立 重 P 可 以 作 中 距离 对 空 ; 蹲 下 重 了 就 可 以 作 近 
距离 及 中 距离 对 空 。 在 截击 方面 , 若 与 对 手 较 近 距离 的 话 , 站 立 轻 P 及 足下 轻 P 当然 
是 首选 啦 ! 若 中 距离 的 话 , 站 立 中 P、 蹲 下 中 P、 站 立 中 K、 足 下 中 区 及 足下 重 K 亦 是 
| 不 俗 的 选择 ; 较 远 距离 的 话 , 站 立 重 K 会 比较 好 些 , 因为 若 按 下 站 立 重 玉 时 如 将 控 杆 
” 拉 -~ 的 话 , 角色 就 会 前 进 , 若 将 控 杆 拉 <_, 角色 就 会 后 退 , 若 不 拉 控 杆 的 话 , 出 招 就 不 


连续 技 会 前 进 或 后 退 。 另 外 ,他 的 近 身 站 立 重 P 及 站 立 中 K, 是 一 招 中 段 技 , 在 对 战 的 时 候 大 
《一 )GIANT PALM BOMMBER 、 出 招 快 的 “家 可 以 活用 这 点 啊 ! 
通常 技 


《二 中 或 重 GIANT PALM BOMBER( 可 以 
EX) 、 轻 或 中 MONSTER LARIAT( 可 


特殊 技 
跳 起 进 才 或 y 或 六 + 重 P( 暂 无 正式 名 称 ) : 一 招 很 像 桑 吉尔 夫 的 FLYING BODY AT 


ee TACK 的 招式 ,由 于 攻击 判定 极 大 ,是 一 招 向 对 手 进 攻 的 好 招式 。 

《四 》ULTRA THROUGH、SHOOT DOWN GIANT PALM BOMBER( y 过 < 一 +P) : 一 招 用 双 掌 向 前 方 拍打 的 招式 , 大 家 可 以 利 
BAGK BREAKER 用 它 判 定 极 强 的 优点 , 来 截击 对 手 出 招 ; 当 对 手 一 中 招 的 时 候 , 大 家 可 以 立即 追 打 , 因为 对 手 

《五 》 ULTRA THROUGH 、MEGATON | 中 了 这 一 招 的 话 ,是 会 有 一 段 硬 直 时 间 的 , 若 以 轻 忆 使 出 , 硬 直 时 间 会 较 短 ; 若 以 重 P 合 出 而 
PRESS 


直 时 间 就 会 较 长 , 但 有 一 点 需要 注意 的 , 就 是 出 招 时 会 比较 慢 , 所 以 不 可 以 用 通常 技 来 接 驱 连 
续 技 。 而 EX 版 除了 可 以 加 多 HIT 数 外 ,大 家 在 击 中 了 对 手 的 时 候 还 可 以 用 跳 起 的 攻击 向 对 手 
追 打 。 

MOONSAULT PRESS( 近 敌 时 控 杆 回转 一 圈 + P) : 一 招 十 分 似 桑 吉尔 夫 的 螺旋 打 
桩 的 必 杀 投 技 ,威力 实在 是 大 得 惊人 ,大 家 可 以 在 BLOCKING 对 手 的 跳 起 攻击 后 使 出 。 大 家 若 
想 容易 一 些 使 出 ,可 以 只 输入 四 份 之 三 圈 ( 如 < YA-> 了 个 +P) 就 可 以 了 。 

SHOOT DOWN BACK BREAKER (一 y\+ 开 ): 一 招 对 空投 技 ,样子 及 性 质 十 分 
像 罗 丝 的 SOUL THROW, 出 招 时 完全 没有 攻击 判定 , 若 对 手 在 空中 向 你 攻击 ,你 就 只 有 被 打 的 
份 儿 , 所 以 若 要 安全 使 出 , 还 是 用 ULTRA THROUGH 击 中 对 手 后 才 用 作 追 打 , 又 或 者 对 手 跳 时 
使 出 吧 ! 

MONSTER LARIAT( y -~+ 开 ): 出 招 后 会 向 前 方 突进 , 是 休 柯 的 唯一 一 招 向 前 方 
作 远 距 离 攻击 的 必 杀 技 , 不 过 缺点 在 于 出 招 慢 及 收 招 慢 , 当 一 旦 被 对 手 挡 了 , 就 很 可 能 会 被 施 
以 重 击 。EX 版 是 不 会 增加 HIT 数 ,但 威力 的 确 惊人 。 
THROUGH( 近 敌 时 一 y ii 二 + 开 ): 虽然 它 与 MOONSAULT PRESS 同样 是 一 招 近 身 的 投 技 , 不 过 这 一 招 的 攻击 
力 就 十 分 低 了 ,因为 这 一 招 在 击 中 对 手 后 ,是 可 以 作出 各 种 的 追 打 , 除 了 用 通常 技 之 外 ,用 SHOOT DOWN BACK BREAKER 来 追 打 , 的 
确 是 天 衣 无 缝 的 配搭 , 若 选用 MEGATON PRESS 为 超 必 杀 的 话 , 用 这 招 超 必 杀 来 追 打 就 更 加 好 啦 ! 
SUPER ART( 超 必 状 ) 

GIGAS BREAKER( 近 敌 时 控 杆 旋转 一 圈 + 了 P) : 招式 ”出 , 又 或 者 接 驳 连续 技 使 出 , 若 真 的 要 作对 空 用 的 话 , 预知 对 手 
与 桑 吉 尔 夫 的 FINAL AUTOMIC BUSTER 同一 性 技 ， 不 过 威力 就 “ 跳 起 会 比较 好 。 
比较 强 些 ,很 多 时 靠 着 这 一 招 都 可 以 扭转 形式 , 亦 是 休 柯 三 招 超 HAMIMIER MOUNTAIN 日 本 版 "7/HAMIMER FRE 
必 杀 中 最 强 的 一 招 。 ZY“ 海 外 版 ”( YA yc>+P): 唯一 向 前 方 突进 的 超 必 

MEGATON PRESS( YA YA+KK): 对 空 的 一 招 “ 杀 , 虽然 威力 不 及 以 上 两 招 , 不 过 胜 在 实用 , 接连 续 技 使 出 更 是 
超 必 杀 ， 威 力 仅 次 于 GICAS BREARFPR， 人 性 质 与 SHOOT DOWN ”最 佳 的 招式 ; 而 且 这 一 招 的 第 3HT 是 中 段 的 ,车 对 手 蹲 下 来 挡 
BACK BREAKER 一 模 一 样 ， 大 家 可 以 在 ULTRA THROUGH 后 使 《的话 ,往往 会 因此 而 中 招 。 


《六 》GIANT PALM BOMBER 站 立 或 足下 
轻 P( 造 成 1 至 3HIT) 、HAMMER 
MOUNTAIN 

《七 )》 重 GIANT PALM BOMEBER EX GIANT 
PALM BOMBER MEGATON PRESS 

《 八 )“ 对 手 于 版 边 时 ”EX GIANT PALM 
BOMBER、 EX  GIANT PALM 
BOMBER .MEGATON PRESS 

《 九 》 跳 起 任何 攻击 、 站 立 或 嘲 下 轻 P(4 
至 6HIT) .HAMMER MOUNTAIN 

《十 》“ 一 击 必 杀 /对 手 于 版 边 时 ”ULTRA 
THROUGH、GIANT PALM BOMBER- 
x 5( 对 手 一 定 党 )、 任 何 强 招 或 重复 
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与 体 柯 一 样 均 为 本 全 
新 增加 的 强力 人 坟 


TARGELI COMBO 

1) 站 立 轻 P 站立 中 了 

连续 技 

注 : 可 以 抵消 的 地 上 通常 技 有 站 立 轻 P/ 足下 

轻 w/ 站 立 轻 KX/ 站 立 中 K/ 侠 下 重 P( 第 THIT) 

《一 ) 空 中 通常 技 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 、 轻 或 中 DANGEROUS GEAD 
BUTT 

《二 》 空 中 通常 技 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 `CHARIOT TACKLE 

《三 》 空 中 通常 技 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 、CHARIOT TACKLE 、TYRANT 
PUNISHZJUPTTER THUNDR 

《四 》 空 中 通常 技 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、EX DANGEROUS HEAD BUTT、 
TYRANT PUNISHZJUPITE THUDER 

《五 》 空中 通常 技 、 和 任何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 、 EX DANGEROUS HEAD 
BUTT、 蹲 下 重 P、EX DANGEROUS 
HEAD BUTT、 TYRANT PUNISH/ 
JUPITER THUNDER 

《六 》 空 中 通常 技 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、EX DANGEROUS HEAD BUTT、 距 
下 重 P、EX DANCEROUS HEAD 
BUTT、CHARIOT TACKLE 、TYRANT 
PUNISHVJUPITER THUNDER 

《七 》“ 对 手 于 版 边 时 ” 跳 起 重 K、 足 下 重 
P( 第 1HIT) 、CHARIOT TACKLE、 轻 
AEGIS REFLECTOR、 跳 起 重 K、 蹲 下 
重 P( 第 1HIT) 、CHARIOT TACKLE、 
轻 AEGIS REFLECTOR 、 跳 起 重 K、 足 
下 重 Px 2{( 合 共 4HITS) 、DANGER- 
OUS HEAD BUTT 


韦 因 (URIFN) 次 六 之 能 内 


这 是 本 作 新 增加 的 角色 ， 招 式 大 多 是 以 储 力 系 为 主 ， 而 且 他 的 招式 ， 与 前 作 
BOSS 一 一 基 尔 亦 甚 为 相似 ,尤其 是 他 们 的 通常 技 , 几 乎 是 一 模 一 样 ; 当 然 ,攻击 判定 并 
没有 基 和 尔 那 么 强 。 使 用 他 的 要 点 在 于 以 守 为 攻 比 较 适 合 , 当 一 有 机 会 进攻 的 时 候 , 便 
给 予 对 手 一 记 连 续 技 去 重创 他 。 而 且 , 由 于 他 的 通常 技 攻击 位 置 较 远 , 所 以 大 家 要 善 
用 来 牵制 对 手 , 他 其 中 一 招 通 常 技 一 一 站 立 重 K 是 属于 中 段 技 ,能 够 灵活 使 用 作对 空 
的 话 ,是 会 有 不 错 的 效果 的 , 因为 此 招 就 算 对 手 BLOCKING, 亦 要 连续 BLOCKING 2 
HIT; 另外 , 足下 重 卫 亦 是 对 空 的 好 招式 , 因为 当 对 手中 招 后 , 大 家 可 以 使 用 不 同 的 招 
式 去 追 打 。 若 记 着 以 上 各 点 , 尤 因 将 会 是 一 个 十 分 强 的 角色 。 


@ 壹 ”招式 分 析 团 


特 丈 技 

一 + 中 了 ( 暂 无 正式 名 称 ) : 一 招 往 斜 上 方 快 速 地 出 拳 的 对 空 招式 , 用 作对 空 绝 对 是 不 
错 的 选择 。 

一 + 中 开 ( 暂 无 正式 名 称 ) :用 脚 快速 向 前 突进 的 招式 , 在 与 对 手 牵 制 得 一 定 距 离 时 ， 
使 用 这 一 招 可 以 给 对 手 一 记 突 袭 。 

必 养 技 

CHARIOT TACKLE(<- 储 -~ + 开 ) : 向 前 以 极 快速 度 突 进 的 必 杀 技 ， 突 然 使 出 的 话 ， 
有 时 对 手 会 冷 不 防 地 中 招 。 但 缺点 是 由 于 收 招 慢 的 关系 ， 所 以 若 对 手 挡 的 话 ， 很 可 能 会 给 重 
创 , 所 以 配 以 连续 技 使 用 的 话 会 比较 好 , 然后 再 在 击 中 后 配 以 任何 一 招 超 必 杀 , 便 可 以 给 对 手 
重创 了 。 至 于 EX 方面 ,攻击 距离 为 整个 版 面 , 除 了 由 1HIT 增加 为 2HIT 外 ,出 招 还 会 比较 快 。 

VIOLENCE KNEE DROP( ,+ 储 人 + 开 ) : 往 上 跳 起 然后 用 两 膝 撞 下 的 招式 ， 由 于 攻 
击 是 上 段 的 关系 ,所 以 在 挡 格 的 时 候 要 站 起 来 挡 ; 若 用 轻 K 来 使 出 的 话 ,攻击 距 离 就 会 较 远 。 
EX 版 的 特别 之 处 ， 使 出 时 是 一 定 会 朝 对 手 的 头顶 攻击 的 〈 即 是 有 导向 性 ) ， 而 且 攻击 亦 会 有 
2HIT。 1 

DANGEROUS HEAD BUTT(y 储 个 + 了 P) :这 一 招 在 使 出 时 会 轻 轻 起 ,并 以 头顶 去 
撞击 对 手 , 虽然 似乎 是 作为 对 空 之 用 , 不 过 由 于 很 容易 与 对 手 双 双 中 招 , 所 以 大 家 最 好 用 蹲 下 
重 P 击 中 对 手 后 ,再 用 EX 版 来 追 打 对 手 。 

METALLIC SPHERE( + -> + 卫 ) : 放出 黑色 雷 球 , 这 一 招 飞 行道 具 的 速度 十 分 慢 ， 
在 一 定 距 离 来 牵制 对 手 亦 是 不 错 的 选择 , 若 以 中 或 重 来 使 出 ,可 以 作为 对 空 用 。EX 版 方面 , 虽 
然 是 一 次 放出 两 个 球 ,但 速度 会 更 加 慢 , 所 以 大 家 可 以 在 使 出 后 再 追加 攻击 。 

SUPER': ART( 超 ' 必 希 ) 

TYRANT PUNISH 日 本 版”/ TYPRANT SLAUGHTER“ 海外 版 ” 
(yyN+P): 它 是 尤 因 三 招 超 必 杀 中 威力 最 强 的 一 招 , 使 出 的 时 候 会 向 前 突进 , 它 
的 优点 是 出 招 极 快 ,而 且 无 敌 时 间 较 长 ,是 向 对 手 突 击 最 佳 的 超 必 杀 。 

JUPITER THUNDER“ 日 本 版 "/，TEMPORAL THUNDER“ 海外 版 ” 
(yyNc>+P): 它 是 一 招 飞行 道具 的 超 必 杀 ;特点 是 于 出 招 时 攻击 判定 完全 封锁 在 自 
己 的 前 面 ; 用 作对 空 及 配合 连续 技 使 用 , 效果 是 绝对 一 流 。 但 缺点 是 使 出 这 一 招 后 , 球 会 渐渐 
缩小 到 像 METALLIC SPHERE 般 的 大 小 ， 若 在 太 远 的 距 离 使 出 ， 某 一 些 对 手 就 算 蹲 下 亦 可 避 
开 ; 大 家 要 留意 啊 ! 

AEGIS REFLECTOR( YNr> ycr>+P): 虽然 是 这 一 招 的 攻击 力 弱 ,不 过 它 其 实 
是 可 以 反弹 飞行 道具 的 ， 主 算 隆 的 真空 波动 拳 亦 不 例外 ， 而 且 大 家 可 以 利用 不 同 强 弱 的 拳击 
来 调 校 位 置 , 轻 P 使 出 会 较 近 , 重 P 使 出 会 较 远 , 在 放出 后 镜子 边 会 微微 向 对 手 方向 移动 , 若 
同时 放出 两 块 来 夹击 对 手 ; 将 会 有 不 错 的 效果 。 但 是 ,有 一 些 飞 行道 具 其 实 是 不 能 反弹 的 , 这 
就 是 基 尔 的 PYRO KINESIS 及 CRYO KINESIS 了 。 
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1) 近 距离 重 P、 -~+ 重 P 


2) 站 立 轻 K、 蹲 下 轻 了 
3) 蹲 下 轻 K\ 蹲 下 轻 P 

4) 蹲 下 轻 P 足下 轻 K 

5) 足 下 轻 K 站立 轻 K 

6) 足 下 轻 K、 站 立 轻 

7 足下 轻 P 站立 轻 P 

8) 蹲 下 轻 P、 站 立 轻 K 

连续 技 

注 : 可 以 抵消 的 地 上 通常 技 有 站 立 轻 P、 足 下 
轻 P .上 站 立 轻 X\ 足下 轻 KK\ 近 距离 站 立 中 了 P\ 足 


下 中 了 \ 瞳 下 中 P\ 朵 下 中 K\ 站立 重 P、 借 下 重 
P, 近 距离 站 立 重 K 


《一 》 跳 起 攻击 、 可 以 抵消 的 地 上 通 
常 技 .DRAGON SMASH/ 轻 或 重 的 
OTRNADO 

《二 》 跳 起 攻击 、 可 以 抵消 的 地 上 通常 
技 、 波 动 BURST/ 升 龙 CANNONV 
HYPER TORNADO 

《三 EX 龙 尾 脚 波动 BURST/HYPER 
TORNADO 

《四 》 跳 起 攻击 、 可 以 抵消 的 地 上 通常 
技 .DRAGON SMASH 波动 BURST 

《五 》 跳 起 攻击 、 近 距离 站 立 重 K、 足 下 中 
K( 这 一 HIT 十 分 难 连 )、 波 动 
BURSTVHYPER TORNADO 

《六 》 跳 起 攻击 .TC1 波动 BURSTVHYPER 
TORNADO 

《七 》 跳 起 中 K( 击 中 对 手背 部 ) 、 站 立 重 
P、DRAGON SMASH 、 升 龙 CANNON 

《 八 》 跳 起 攻击 、 可 以 抵消 的 地 上 通常 
技 、EX TORNADO 、HYPER TORNA- 
D0/ 波 动 BURST 
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西 厦 (SFAN) 我 血 之 以 立 


西 恩 在 上 集 之 中 , 比 起 其 他 角色 来 说 的 确 有 点 逊色 , 不 过 于 《2nd》 中 的 西 恩 , 由 于 
在 招 术 上 有 所 改进 , 所 以 会 给 人 以 全 新 的 感觉 , 完全 是 值得 一 试 的 角色 。 现 在 我 们 便 
将 他 的 改变 逐一 剖析 。 首 先 , 他 的 特殊 技 一 一 前 转 及 必 杀 技 一 一 SEAN TACKLE 的 速 
度 快 了 ,大 家 可 以 善 加 利用 ,来 扰乱 对 手 ;第 二 ,他 的 必 杀 技 若 以 EX 版 来 使 用 ,威力 及 
破坏 力 都 变 得 非常 之 高 ; 第 三 他 的 PERSONAL ACTION 在 使 出 后 , 会 投 出 一 个 篮球 ， 
在 这 一 个 时 候 若 立即 进攻 (特别 是 超 必 杀 攻击 ), 很 可 能 会 有 意 想 不 到 的 效果 ; 第 四 ， 
通常 技 十 分 实用 , 站 立 重 了 可 以 作对 空 及 截击 之 用 , 尤其 是 对 付 一 些 爱 用 LEAP AT- 
TACK 的 对 手 , 站 立 中 K 这 新 通常 技 可 以 十 分 有 效 地 截击 对 手下 段 的 进攻 。 就 以 上 的 
各 种 优点 , 西 恩 的 实力 可 算 大 大 提高 ,不 过 要 注意 的 是 在 前 作 中 的 TC“ 站 立 中 P, 站 立 
重 P" 已 经 取消 了 。 


@@ 招式 分 析 侠 


一 + 了 P( 暂 无 正式 名 称 ) : 西 因 的 新 招 之 一 ,出 招 时 会 用 头 追 向 对 手 攻击 ,而 特别 的 地 方 
就 是 一 招 中 段 技 ， 不 过 就 正如 阿 隆 的 锁骨 割 一 样 ， 出 招 比较 慢 ， 大 家 可 以 用 TC1 的 方法 来 使 
出 ,这 样 命中 率 会 较为 高 。 

前 转 (yz 必 僵 + 了 P) : 向 前 方 滚动 的 招式 , 它 与 豪 鬼 的 那 招 一 样 是 没有 攻击 力 的, 但 是 可 
以 用 作 滚 到 对 手 的 后 方 再 施 以 重 击 , 按 不 同 的 拳 键 使 出 的 话 ,就 会 在 不 同 的 方位 停 下 来 。 
必 送 捷 

SEAN TACKLE(<- 巡 YA+P/ 可 紧 按 ) : 使 出 时 角色 会 向 前 冲 , 如 果 出 招 时 不 紧 
按 了 的 话 , 是 不 会 向 对 手 攻击 的 , 而 它 的 特别 之 外 , 就 是 一 招 下 段 的 攻击 , 所 以 大 家 在 挡 格 的 
时 候 要 蹲 下 来 挡 啊 ! 至 于 EX 版 方面 , 速度 会 快 很 多 , 在 使 用 PERSONAL ACTION 扰 敌 后 , 立即 
使 用 的 话 收效 会 很 大 。 

” DRAGON SMASH(-> /+P) :一 招 与 升 龙 拳 十 分 相似 的 招式 ,同样 ,出 招 快 是 它 的 
优点 ， 用 来 牵制 对 手 是 十 分 管用 ， 不 过 若 对 手 挡 了 的 话 ， 亦 会 十 分 危险 ， 因 为 很 容易 遭受 反 
击 。 至 于 这 一 招 的 EX 版 ,出 招 及 收 招 都 变 得 很 快 ,用 连续 技 接 驭 使 出 是 一 个 极 佳 的 战术 。 

龙 尾 脚 ( Y\A-~ + 下 ) : 它 是 一 招 中 段 必 杀 技 ,用 不 同 的 K 使 出 ,攻击 的 距离 亦 会 有 所 不 
同 。 虽 然 是 这 样 ,由 于 出 招 较 慢 及 动作 太 大 的 关系 ,往往 会 被 对 手 看 准 然后 在 BLOCKING 后 反 
击 , 但 大 家 不 妨 用 EX 版 使 出 , 因为 除了 HIT 数 增加 外 , 若 对 手中 招 后 , 会 有 一 小 段 硬 直 时 间 ， 
但 只 不 过 是 极 短 , 所 以 大 家 可 以 立即 使 用 超 必 杀 去 狙击 , 而 且 EX 版 还 有 一 个 特点 , 就 是 会 变 
成 有 导向 成 份 ,大 家 可 以 在 对 手 使 出 飞 道具 时 立即 使 出 。 

SUPER': ART( 超 必 养 ) 

波动 BURST( /~ YA>+P): 西 恩 的 这 一 招 飞行 道 超 必 杀 实在 十 分 实用 ， 虽 然 
攻击 力 是 三 招 超 必 杀 中 最 低 的 , 不 过 储存 槽 可 多 达 3 行 之 多 , 又 不 需要 储 太 久 才能 使 出 , 其 中 
最 特别 的 地 方 是 可 以 抵消 一 般 的 飞行 道具 ， 而 且 速 度 极 快 ， 大 家 可 以 在 一 看 准 对 手 出 飞行 道 
具 时 立即 使 出 , 它 还 可 以 用 作 截击 , 挡 格 后 立即 反击 及 中 距离 对 空 等 用 途 , 喜欢 的 话 又 可 以 常 
常用 EX 必 杀 技 ,所 以 这 一 招 的 变化 都 可 算 十 分 大 。 

升 龙 CANNON( YN YN +P/ 可 连 按 ): 它 是 一 一 招 以 对 空 为 主 的 超 必 杀 , 除 此 
之 外 , 当然 还 可 以 接 驱 连 续 技 使 出 啦 ! 唯一 特点 是 无 敌 时 加 局 
间 长 及 可 以 连 按 增加 攻击 力 。 

HYPER TORNADO(CY YA+P): 西 恩 
的 这 一 招 超 必 杀 是 三 招 之 中 威力 最 大 的 一 招 ， 所 以 储 的 和 
时 间 都 比较 长 。 出 招 时 会 快速 冲 前 , 然后 向 对 手 攻击 , 比 ， 
较 好 的 使 用 方法 ;就 是 接 驱 连 续 技 使 出 了 。 


沟 条 电 (FIFNA) 大 龙 之 此 十 


艾 莉 娜 在 前 一 作 中 , 由 于 招式 变化 比较 少 , 所 以 很 容易 便 会 被 摸 清 套路 ,因而 在 
对 战 中 便 比 较 吃 亏 。 由 于 本 作 新 加 入 了 EX 必 杀 技 的 关系 ,这 给 她 带 来 了 更 多 的 变化 ， 
其 进攻 也 更 加 丰富 多 彩 了 。 另 外 ， 不 可 不 提 的 当然 是 她 那 一 些 攻 击 范围 虎 远 的 通常 
技 , 她 凭借 手 长 脚 长 的 优点 , 就 算 向 对 手 进 攻 亦 不 需要 太 过 靠近 , 她 的 通常 技 的 另 一 
个 优点 ; 就 是 大 部 分 都 出 招 快 , 而 且 收 招 也 快 。 还 有 她 的 和 2 
LEAP ATTACK 亦 是 十 分 实用 , 只 要 在 较 远 的 地 方 出 招 , 四 。 
当 一 击 中 对 手 后 便 立即 使 用 连续 技 的 话 ， 确 是 另 一 个 进 
攻 的 好 方法 ,综合 以 上 的 种 种 理由 , 艾 莉 娜 已 变 为 一 个 攻 | 


守 皆 宜 的 角色 。 


@ 招式 分 析 条 


特 丈 技 
HAND STAND KICK( 一 + 中 P) : 一 招 攻 击 距 离 极 远 的 中 段 攻击 , 虽然 出 招 慢 , 不 过 
在 一 定 距 离 使 出 的 确 是 十 分 有 用 , 又 或 者 待 对手 倒 地 后 起 身 时 使 出 , 许多 时 都 能 够 “ 阴 " 到 对 
手 。 
SLIDINGCN+ 重 长 ) : 这 是 一 招 向 前 突进 的 下 段 攻击 ， 特 点 是 攻击 距离 其 远 ， 配 合 
HAND STAND KICK 来 交替 使 用 是 极为 适合 的 。 
必 养 邱 
SCRATCH FOIL( 一 y 八 + 开 ) :可 作对 空 或 配合 连续 技 使 用 的 必 杀 技 ; 特 别 之 处 是 出 


TARGELT COMBO， 
1) 跳 起 轻 P\ -~+ 中 K 


连续 技 

注 : 连续 技 中 的 TC1S 可 以 转 为 其 他 的 空中 通 
常 技 , 可 以 CANEL 的 地 上 通常 技 有 站 立 轻 P/ 
足下 轻 P/ 站 立 轻 K/ 足下 轻 K/ 站 立 中 P( 第 
1HIT)/ 冬 下 中 站 


《一 》TC1、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 技 、 | 招 快 而 且 以 中 K 或 重 K 使 出 的 话 , 于 第 1HIT 是 可 以 抵消 超 必 杀 的 。 而 它 的 EX 版 ,除了 HIT 数 
SCRATCH FOIL 增多 及 出 招 非常 快 之 外 , 收 招 的 动作 亦 加 快 了 。 
Tb hl 1 7 弄 下 中 下 、 LINO HORN(<- WA +K): 它 是 一 招 攻击 判定 极 大 的 向 前 突进 必 杀 技 , 轻 K 使 


出 的 话 出 招 会 比较 快 ,但 攻击 距离 比较 近 , 重 K 使 出 的 话 出 招 虽然 较 慢 ,但 胜 在 攻击 区 离 非常 
远 ; 虽然 是 这 样 , 若 对 手 蹲 下 的 话 , 这 一 招 是 会 落空 的 , 所 以 大 家 可 以 用 轻 K 使 出 来 作对 空 之 
用 。EX 版 的 特点 ,就 只 是 HIT 数 会 增加 。 

MALLET SMASH(-~ yy 妇 < 一 +P): 这 一 招 必 杀 技 的 特别 之 处 ,就 是 第 HHIT 是 中 段 
攻击 ,但 缺点 就 是 出 招 时 比较 慢 , 所 以 大 家 只 可 以 作 取 代 跳 起 攻击 之 用 。 如 果 大 家 用 这 一 招 能 
够 击 中 对 手 , 是 可 以 立即 以 超 必 杀 作 连续 技 狙击 的 ; 若 用 重 P 使 出 而 又 击 中 对 手 的 话 , 是 可 以 
立即 以 站 立 轻 K 作 第 3HIT 的 攻击 ,当然 之 后 还 可 以 接连 续 技 ! 在 EX 版 方面 ,出 招 及 收 招 都 会 
增 快 许多 ,大 家 要 记得 这 一 点 ,在 得 手 后 记得 接连 续 技 呀 ! 

SPIN SIZE( y “< 一 +K/ 可 连续 输入 三 回 ) : 虽然 她 的 这 一 招 新 加 的 必 杀 技 出 招 较 
慢 ,不 能 接连 续 技 使 出 ,但 如 果 以 EX 版 来 使 用 的 话 , 由 于 出 招 及 收 招 快 了 的 关系 , 驱 连 续 技 使 
出 绝对 是 可 行 的 ,而 且 在 击 中 对 手 后 ,还 可 以 作 追 打 啊 ! 

SUPER AB3T( 超 必 送 ) 

SPINNING BEAT( y\- 一 YN->+K): 它 是 三 招 超 必 杀 中 无 敌 时 间 最 长 的 一 招 , 出 
招 的 攻击 判定 会 全 封锁 于 正 前 方 , 而 且 接连 续 技 使 出 非常 不 错 , 储存 槽 又 多 达 3 行 , 亦 不 需 储 
太 入 ,的确 是 她 最 可 靠 实 用 的 超 必 杀 。 

BRAVE DANCE( YY NA~+ 玫 ) :向 前 突进 的 超 必 杀 , 攻击 距离 远 , 威力 惊人 是 
它 的 特色 , 但 要 注意 的 是 若 在 空中 击 中 对 手 的 话 , 对 手 只 是 会 中 1HIT 的 , 所 以 若 没有 把 握 在 
地 上 击 中 对 手 的 话 ,还 是 不 出 为 妙 的 。 

HEALING(yY ->yN=+P): 固 名 思议 ,这 一 招 是 完全 没有 攻击 判定 , 只 是 纯粹 回 
复 能 源 的 一 招 超 必 杀 , 在 使 出 时 角色 会 完全 不 能 动弹 , 若 胡乱 使 出 的 话 , 相信 对 手 亦 “ 绝 不 客 
气 " 吧 ?1! 所 以 大 家 可 以 在 使 用 投 技 或 打倒 对 手 后 立即 使 出 , 若 对 手 起 身 时 ,各 位 可 以 同时 按 下 
3 个 了 来 刹 停 回复 状态 。 


《三 》MALLET SMASH 、SHINNING BEATV 
BRAVE DANCE 
《四 》TC1、 站 立 中 了 (第 1HTTD7 蹲 下 中 P、 
EX SPIN SIZE SPINNING BEAT 
《五 》 重 MALLET SMASH( 可 EX) 、 站 
立 轻 K、 中 或 重 或 EX SCRATCH 
ROLL( 第 IHIT) 、SPINNING BEATV 
BRAVE DANCE 
《六 》TCI、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 技 、 中 
或 重 或 EX SCRATCH FOLL( 第 
1HIT) 、BRAVE DANCE、 向 前 跳 起 重 
P( 对 手 要 在 版 边 /特定 角 色 ) 
《七 )“ 对 手 于 版 边 时 ”TC1、 站 立 中 P( 第 
1HIT) 7 蹲 下 中 P、EX SPIN SIZE、 
SCRATCH FOIL SPINNING BEAT 
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49 了 PP 3 


于 上 一 作 中 作为 主角 的 艾 立 克 斯 , 在 本 作 中 有 了 十 分 大 的 改变 , 虽然 只 是 增加 了 
一 招 SLASH ELBOW, 但 这 就 令 他 的 攻势 变 得 更 加 多 元 化 .站 立 中 开 依然 是 一 招 中 距 
离 的 截击 技巧 , 足下 重 P 若 作对 空 用 的 话 亦 是 非常 不 错 ， 就 算 与 对 手 一 同 中 招 ， 艾 立 
克 斯 更 可 以 立即 用 AIR KNEE SMASH 追 打 。 当然 ,最 重要 的 还 是 艾 立 克 斯 的 攻击 力 
依旧 是 十 分 强 横 , 无 论 是 采用 猛攻 还 是 趁 阶 反 击 , 只 要 能 击 中 对 手 , 便 会 给 其 造成 极 
大 伤害 。 总 括 来 说 , 艾 立 克 斯 已 由 一 个 以 守 为 攻 , 稳 守 突击 的 角色 , 变 成 可 攻 可 守 , 变 
化 极 多 的 强 者 。 


和 招式 分 析 图 


特殊 技 

CHOP(->~ + 中 了) : 虽然 这 一 招 十 分 似 中 段 技 , 不 过 其 实 不 是 啊 ! 但 是 这 一 招 的 出 招 十 
分 快 ,可 以 在 一 定 的 距离 截击 对 手 。 

FLYING CROSSCHOP( 垂 直 或 前 跳 时 y + 重 P) : 这 一 招 特殊 技 , 使 出 的 时 候 会 在 
空中 向 斜 下 方 罕 击 ,但 是 出 招 后 空门 极 大 ,可 说 是 一 招 “ 禁 招 ”。 

HEAD BUTT(-<-+ 重 P): 这 一 招 是 一 招 打击 投 性 质 的 攻击 , 有 一 点 似 奥 若 的 仁 王 力 ， 
击 中 对 手 后 会 用 头 追加 攻击 对 手 。 而 这 一 招 是 不 可 以 用 BLOCKING 对 付 的 ,大 家 留意 。 

SLEEPER HOLD( 对 手背 向 你 时 ~ + 重 P) : 出 招 与 HEAD BUTT 一 模 一 样 ， 对 手中 
招 后 会 被 强 着 ,攻击 力 只 属 一 般 。 
必 送 技 

FLASH CHOP( y -> + 了 P): 用 手 发 出 光 刀 , 可 以 抵消 一 般 飞 行道 具 , 轻 P 使 出 的 话 
出 招 会 较 快 , 中 了 使 出 会 慢 一 些 , 但 对 手中 招 后 转身 时 间 会 长 一 些 , 重 P 使 出 的 话 , 出 招 时 间 
慢 ,但 追 打 的 时 间 较 长 -EX 版 除了 攻击 力 大 了 及 HIT 数 会 增加 之 外 ,对 手中 招 后 还 会 被 双飞。 


连续 技 

注 : 可 以 抵消 的 地 上 通常 持 有 站 立 轻 P、 站 立 
中 了 近 距 离 站 立 中 Ko。 

《一 )SLASH ELBOW 、BOOMERANG LAID 


《二 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 


技 . 轻 FLASHCHOP POWER BOMB/ BACK DROP( 近 敌 时 一 yx 巡 < 一 + 了 P/ 对 手 接近 并 背 向 你 时 
《三 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 | 一 从 YA< 一 +P): 这 一 招 投 技 的 攻击 力 亦 很 大 ,虽然 有 效 的 范围 不 远 ,但 大 有 可 以 在 BLOCK- 
技 、SLASHELBOW | ING 后 或 者 用 FALSH CHOP 击 中 对 手 后 使 出 。 


《四 》 跳 起 攻击 任何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、SLASHELBOW 、BOOMERANC 
LAID 

《五 中 或 重 FLASH CHOP、STUN GUN 
HEAD BUTT 、 重 FLASH CHOP 、 
SLASHELBOW 

六 》 中 或 重 FLASH CHOP、HYPER BOMB 

《七 》 中 或 重 FLASH CHOP、STUN GUN 
HEAD BUTT、 重 FLASH CHOP、 轻 
FLASH CHOP7 SLEEPER HOLD/ 
POWER BOMB 

《 八 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 
技 、 轻 或 EX FLASH CHOP(EX 第 
1HIT)、BOOMERANG LAID 


AIR KNEE SMASH(-~y 八 + 开 ) :一 招 对 空 攻击 ,优点 是 出 招 快 ,不 过 对 手 是 可 以 用 
BLOCKING 对 付 所 以 间 中 使 出 的 话 收效 才 会 更 大 。EX 版 是 会 增加 少量 攻击 力 , 而 且 出 招 时 攻 
击 判定 更 大 。 

AIR STAND PIT( + 储 个 + 开 ) : 用 脚 踩踏 对 手 的 招式 , 用 不 同 的 K 使 出 的 话 , 距离 会 
有 所 不 同 , 由 于 这 一 个 关系 ,防御 的 时 候 要 站 起 来 。 而 EX 版 ,是 会 有 导向 成 份 的 , 若 对 手 出 飞 
道具 的 话 ,大 家 可 以 立即 使 出 ,这 是 一 个 比较 安全 的 使 用 方法 。 

SLASH ELBOW(<- 储 一 + 开 ) :这 是 新 招 ,可 算是 他 的 杀 着 ,出 招 时 会 向 前 冲 , 特别 之 
处 是 若 对 手 一 中 招 的 话 , 可 以 立即 双 超 必 杀 , 而 且 出 招 及 收 招 都 十 分 快 , 就 算 对 手 挡 了 , 亦 难 
以 反击 ,的 确 是 十 分 可 靠 。EX 版 除了 HIT 数 及 威力 增多 之 外 ,距离 亦 可 以 十 分 远 。 

SUPER ART( 超 : 必 养 ) 

HYPER BOMB( 近 敌 时 控 杆 回转 一 圈 + P) : 威力 十 分 大 的 超 必 杀 投 技 , 可 以 给 对 手 
一 个 重 击 , 弱点 是 储存 槽 只 得 一 行 , 所 以 使 出 时 要 慎重 一 些 啊 ! 若 用 了 一 定 次 数 的 PERSONAL 
ACTION ,或 许可 以 给 对 手 一 击 必 杀 呢 ! 

BOOMERANG LAID( yyN>+P): 使 出 时 会 用 拳 作乱 舞 攻 击 ，HYPER 
BOMB ,但 优点 是 可 以 按 驱 SLASH BOMB 使 出 ,而 且 储存 槽 有 2 行 , 的 确 是 十 分 好 用 的 一 招 超 必 


省 
小 e 


STUN GUN HEAD BUTT( YA ys=+P): 这 一 招 超 必 杀 虽 然 储存 槽 只 得 1 行 ， 
| 而 且 攻击 力 不 算 十 分 大 , 不 过 若 一 击 中 对 手 的 话 , 对 手 会 立即 学 ,这 时 大 家 可 以 用 连续 技 再 向 
“| 他 攻击 ,而 且 方 向 可 以 用 不 同 的 P 来 调节 ,用 作对 空 的 话 命中 率 会 较 高 。 


二 上 一 人 1 人 上 


是 一 招 地 上 截击 的 最 佳 招式 ， 关 让 部 本 亦 可 以 用 足下 重 P 
作 截 击 用 , 若 一 旦 击 中 对 手 的 话 , 由 于 对 手中 招 后 会 转身 , 所 以 大 
四 家 可 以 抵消 任何 一 招 超 必 杀 (不 可 抵消 必 杀 技 ) ， 这 样 就 不 怕 在 使 
用 超 必 杀 时 被 对 手 攻击 了 , 近 距 离 站 立 中 了 可可 人 写 了 打上 空中 ， 
这 样 就 可 以 作出 各 种 的 追 打 ， 另 外 , 若 三 | 
用 近 距 离 站 立 中 P 一 击 中 对 手 时 立即 

ws 用 HIGH JUMP 的 话 ， 是 可 以 变 成 
HIGH JUMP p 插 消 的 (就 好 像 明 及 阳 的 站 立 中 K 一 样 ) ， 而 站 立 中 了 是 会 向 前 作 轻 微 突进 的 
攻击 ,唯一 弱点 ,就 是 不 能 击 中 足下 了 的 对 手 , 所 以 使 用 的 时 候 要 小 心 。 : 


连续 技 

注 : 可 以 抵消 的 地 上 通常 披 有 站 立 轻 P、 蹲 下 
轻 P\ 站 立 轻 K 足下 轻 K\ 近 距离 站 立 中 P\ 足 
下 中 了 近 距离 站 立 中 K、 足下 中 大, 只 可 以 抵 
消 超 必 杀 的 地 上 通常 攻击 有 足下 重 P。 

《一 》 跳 起 攻击 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通常 


技 、 鬼 悲鸣 
《二 》 跳 起 攻击 ` 近 距离 站 立 中 K、 轻 仁 王 力 
《三 》 空 中 人 住 渡 、 近 距离 站 立 中 P、 跳 起 
攻击 
《四 》 空 中 人 柱 渡 、 近 上 离 站 立 中 P\ 人 柱 渡 
《五 天 狗 石 LEAP ATTACK、 近 距离 站 立 


@ 招式 分 析 鲜 


特 铺 邱 

空中 地 狱 车 ( 跳 起 近 敌 时 拉 除 之 外 任何 方向 + 中 或 重 P) : 一 招 空 中 投 技 , 对 付 
一 些 爱 用 BLOCKING 的 对 手 十 分 管用 。 
必 送 本 

日 轮 掌 (< 储 -+ 了 ) : 奥 若 的 飞行 道具 , 出 招 会 比较 慢 , 而 且 攻击 力 弱 , 但 是 若 以 不 同 
的 P 来 使 出 的 话 , 轨 道 会 有 所 不 同 的 。EX 版 是 会 有 2HITS 之 多 ,而且 有 导向 成 份 ,到 了 一 定 
离 时 ,速度 会 变 得 更 慢 ,是 一 招 牵制 力 极 佳 的 招式 。 

和 鬼 翡 鸣 ( + 储 个 + 卫 ): 对 空 或 对 地 极 桂 的 招式 ,用 不 同 的 P 使 出 , 攻击 距 离 亦 会 有 所 不 
同 , 特别 是 对 付 一 些 会 放出 飞行 道具 的 角色 , 若 距 离 近 的 话 , 在 一 看 见 对 手 出 飞 道具 时 , 可 以 


中 区 、\ 轻 仁 王 力 
CN 册 攻 二 天 央 商 由 中 也 昌 如 | 用 重 了 使 出 ,这 就 可 以 避 开 飞 道具 而 向 对 手 反击 。 而 EX 版 更 是 会 增加 许多 HIT 呢 ! 
力 、 史 神 空中 地 狱 车 仁 王 力 ( 近 敌 时 -yw 一 + 了 P) : 一 招 打击 系 投 技 , 不 过 若 对 手 挡 了 , 硬 直 时 间 会 比 


较 长 ,所 以 双 连 续 技 使 出 会 比较 安全 ,而 且 威 力 亦 不 算 差 。 这 一 招 亦 是 不 可 以 用 BLOCKING 对 
付 的 。 

入 柱 渡 〈 Ar= +K/ 跳 起 时 狼 \-=+KK) : 这 一 招 出 招 时 会 跳 起 ， 然 后 再 向 对 手 躁 
踏 , 利用 作 突击 进攻 是 十 分 不 错 ， 而 且 这 一 招 是 十 分 难 BLOCKING 的 ， 不 过 若 对 手 挡 了 的 话 ， 
就 十 分 容易 被 反击 了 ,大 家 还 是 跳 起 使 用 或 用 EX 技 比较 好 ,因为 EX 版 亦 是 有 导向 成 份 的 。 若 
oa 和 | 在 一 跳 起 进攻 即使 用 的 话 , 击 中 对 手 可 多 达 8HITS( 普 通 版 来 说 ) 。 
Ta vea 和 |>uPFR ART 
= 1 鬼神 力 /鬼神 空中 地 狱 车 (YNr> Ar= +P、 再 按 P) : 使 出 时 完全 没有 攻击 判 
定 ,不 过 若 在 使 出 后 在 地 上 或 空中 按 了 击 中 对 手 的 话 ,是 会 被 扣 许 多 能 源 。 而 这 一 招 最 特别 的 
地 方 ,就 是 使 出 后 的 时 间 槽 越 长 ,有 效 范围 越 远 。 

夜行 魂 (人 -> /SC= +P): 同样 是 一 招 可 以 储 达 3 个 的 飞行 道具 , 利用 不 同 的 P 使 
出 ,抛物 线 的 轨道 亦 会 有 所 不 同 , 使 用 两 至 三 个 来 封 着 对 手 的 去 路 ,可 以 进行 疯狂 进攻 。 

天 狗 石 (Ar> YA +P): 同样 是 一 招 出 招 时 没有 攻击 判定 的 招式 ,但 出 招 后 会 有 
三 件 物件 围 着 ,在 通常 攻击 时 ,这 三 件 物品 会 飞 向 你 所 攻击 的 位 置 “合击 ”, 但 由 于 每 次 出 现 的 
物件 都 不 一 定 是 强 的 东西 ,所 以 并 不 算 实用 。 其 中 威力 较 强 的 有 大 岩石 大 砖 墙 、. 丽 龙 模型 、 红 
上 | 砖头 、 收 音 机 、 铀 头 及 铁 铲 (DAMAGE:10) 


《七 》 夜 行 魂 x 3、 近 上 离 站 立 中 K、 轻 仁 
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诸 咒 (TBUKD 过 在 之 灵图 


在 前 作 中 拥有 无 限 空中 COMBO 的 她 , 于 今 作 依然 有 着 一 定 的 实力 , 因为 除了 以 
往 的 TC 之 外 ,, 今 次 还 加 了 许多 新 的 TC, 令 到 伊 吹 的 攻击 更 加 多 元 化 , 而 且 她 的 EX 
技 及 新 TC 亦 十 分 有 实用 价值 ,再 加 上 她 的 惊人 速度 ,她 的 确 是 一 个 十 分 强 的 角色 .在 
上 一 作 中 ,她 的 站 立 重 K( 近 距离 或 ) 是 可 以 在 一 击 中 对 手 时 立即 用 HIGH JUMP 作 追 
打 ( 即 HIGH JUMP 抵消 ), 今 次 这 一 招 依然 可 行 , 另外 , 于 前 作用 抵消 不 可 的 站 立 重 
KK 来 抵消 必 杀 技 的 方法 仍然 可 以 大 派 用 场 , 以 抵消 旋 为 例 ,方法 是 按理 K 后 立即 输入 

+ 芝 二 KK+K( 抵 消 首 折 的 话 则 输入 < ys 了 +K)， 使 用 这 一 招 的话 ， 可 以 在 一 
定 距离 给 对 手 一 个 重创 了 。 还 有 她 的 前 冲 是 会 消失 一 段 极 短 时 间 ,在 与 对 手 近 距 离 纠 
缠 时 ,可 以 闪 到 对 手背 后 突击 。 


扬 面 (<- + 中 P) :这 一 招 特殊 技 可 作对 空 之 用 , 若 近 身 使 出 时 击 中 对 手 , 于 第 IHIT 可 以 
抵消 必 杀 技 或 超 必 杀 。 


@@ 招式 分 析 图 


TARGRTE COMBO， 追 里 拳 ( 远 距 离 站 立 重 了 时 再 按 重 P) : 在 一 定 距 离 用 站 立 重 P 击 中 对 手 的 话 , 可 以 
1) 跳 起 重 P、 + 中 区 用 本 招 追 打 多 1HIT, 然 后 更 可 以 CANCEL 必 杀 技 或 超 必 杀 呢 ! 
2) 跳 起 轻 P\ 一 + 重 P 头 碎 (一 + 中 开 ) :中 段 攻击 ,出 招 慢 是 它 的 弱点 。 


3) 跳 起 轻 K、 ~:+ 中 开 
4) 近 上 距 离 站 立 轻 P、 站 立 中 P、 踊 下 
重 KNN 站立 重 K 
5 近 距 离 站 立 轻 P、 站 立 中 P( 第 
1HIT) \ 站立 重 P 
6) 蹲 下 轻 P、 蹲 下 重 P 
7) 蹲 下 轻 K 蹲 下 中 P、 吐 下 重 P 
8 远 上 距 离 站 立 轻 P、 远 距离 站 立 中 
PNN 站 立 重 
9) 近 距离 站 立 轻 K\ 站 立 中 KK、 站 立 重 K 
10) 近 距离 站 立 重 P\ 蹲 下 重 KN 站 立 重 K 
10) 远 距离 站 立 中 K\ + 中 开 
连续 技 
壕 : 连续 技 中 的 空中 TC 可 以 转 为 其 他 空中 攻 
而 ; 可 抵消 的 TC 有 TC4( 第 1 或 2HTT) 、TCS、 
TC6( 第 1HIT)、TC7( 第 1 或 2HIT) 、TC8( 第 
1HFT) TC9%( 第 2H0T) ITC10( 第 IHIT) 
《一 )TC1\TC5、 雷 打 / 首 折 / 风 斩 / 旋 
《二 》TCI\ 远 距离 站 立 重 K\ 首 的 / 旋 
《三 》TCI、TC4( 第 4HIT 击 中 对 手 后 立即 
输入 yy At+P)、 铠 通 
《四 》 对 手 于 版 边 时 TC1、TC4( 最 后 1HT 时 
立即 输入 yy +P)、 铠 通 
《五 yTCI\TC5、EX 风 斩 、 霞 朱 堂 
《六 》TC1、 近 距离 站 立 中 K、 轻 飞 敬 、 苦 
无 .起 朱雀 
《七 ?TCLTC5、 旋 、 铠 通 
《 八 )TC1I\TC5、 旋 、 破 心 冲 、 轻 微 行 前 近 
“ 距离 站 立 重 K( 击 中 对 和 后 立即 垂 
直 跳 HICH JUMP 抵消 ) TC1 
《 九 》TC2、 远 距离 站 立 重 P、 追 里 拳 、 中 或 
重 或 EX 飞 燕 、 苦 无 、 乱 朱雀 
《十 》TCI、TC7( 第 2HIT) 、 轻 破 心 冲 、 轻 微 
行 前 近 上 距 离 站 立 重 K、 焚 钟 跳 、 破 心 
冲 (只 可 击 中 1HIT7 对 手 可 以 在 空 
中 BLOCKINGC) 
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狗 钟 路 (一 + 重 必 ) :虽然 使 出 时 会 先 牙 起 ,可 以 避 开 对 手 的 下 段 攻击 来 作 反 击 ,不 过 攻 
击 距 离 并 不 太 远 ,所 以 不 算得 十 分 实用 。 

翔 猿 ( 跳 起 近 敌 时 拉 除 + 之 外 任何 方向 + 中 或 重 P) :一 招 空中 投 技 , 对 付 一 些 受用 
BLOCKING 的 对 手 十 分 管用 。 


必 养 技 

苦 无 ( 跳 起 时 y -> + 了 P) :在 空中 的 飞行 道具 ,以 往 可 以 抵 销 一 般 的 飞行 道具 ,不 过 今 
次 就 不 可 以 了 ,所 以 还 是 用 作 牵 制 对 手 吧 !EX 版 是 会 一 次 投 出 两 枚 苦 无 的 。 

雷 打 (->\Ay cr<+P) :同样 是 一 招 不 可 BLCKING 的 近 身 必 杀 技 ,优点 是 威力 很 大 ,在 
BLOCKING 对 手 的 攻击 后 使 出 会 十 分 有 效 。 

首 折 (< ycr>+ 玫 ): 下 段 攻击 必 杀 技 , 特点 是 出 招 快 , 许多 时 候 可 以 在 一 定 距 离 
“ 阴 "” 到 对 手 ; 至 于 EX 版 ,出 招 会 更 加 快 ,而 且 威 力 更 加 强 ,非常 实用 。 

风 斩 (一 YA +K) :对 空 极 佳 的 招式 ,因为 HIT 数 多 的 关系 ,所 以 就 算 BLCKING 亦 要 数 
下 , 攻击 的 范围 又 相当 大 , 是 一 招 可 靠 的 必 杀 技 , 若 超 必 杀 是 起 朱雀 的 话 , 用 这 一 招 击 中 对 手 
后 ,立即 在 空中 抵消 超 必 杀 可 以 给 对 手 一 个 重创 。 

旋 (ywr<+ 玫 、 可 再 按 必 ) : 一 招 攻击 范围 很 远 的 必 杀 技 ， 若 使 用 后 按 K 可 以 有 第 
3HIT 出 现 , 若 用 4 +K 的 话 , 第 3HIT 就 会 变 成 下 段 , 相 当 实用 的 招式 。 至 于 EX 版 ,会 有 4HITS 
之 多 ,在 第 2.3、4HIT 时 ,可 以 用 控 杆 拉 + 来 将 那 1HIT 转 为 下 段 攻 击 。 

飞 燕 (< yi + 开 ) : 一 招 中 段 必 杀 技 , 轻 K 使 出 的 话 出 招 比较 快 , 不 过 距离 近 , 重 K 使 
出 的 话 距 离 会 比较 远 , 但 出 招 会 慢 些 。EX 版 亦 有 导向 成 份 , 可 作 回 避 飞 行道 具 并 反击 。 
SUPER AR 了 (起 : 必 状 

霞 朱 省 ( 跳 起 时 狼 \~ y ~+P/ 可 连 按 ) : 空中 远程 飞行 道具 超 必 杀 , 用 不 同 的 P 
使 出 ,攻击 距离 亦 不 同 , 轻 了 会 较 近 ; 重 了 为 最 远 , 若 在 使 出 时 连 按 了 的 话 , 便 会 投 出 更 多 的 苦 
无 , 不 过 亦 会 更 容易 被 对 手 反击 (不 论 是 否 中 了 招 ) 。 不 过 它 的 优点 在 于 对 手 挡 了 亦 会 削减 许 
多 能 源 ,储存 槽 较 短 ,而 且 十 分 难 BLOCKING! 

铠 通 (yy + 了 P): 它 是 伊 吹 攻击 力 最 强 的 一 招 超 必 杀 ( 若 近 距离 击 中 对 手 的 
话 ) , 若 对 手 挡 了 或 距离 远 的 话 , 她 便 会 用 气 向 前 方 推出 一 个 球 , 不 过 威力 就 没有 那么 强 了 ,而 
这 一 招 相 比 起 前 作 来 说 ,出 招 快 了 许多 , 若 用 来 削减 对 手 的 能 源 亦 十 分 不 错 。 

破 心 冲 ( -> ys>+P): 向 前 突进 的 乱舞 系 超 必 杀 , 优点 是 无 敌 时 间 较 长 ,所 以 比 
较 实 用 ,而 且 在 攻击 完 对 手 后 , 可 以 再 作 追 打 , 所 以 大 部 分 朋友 都 会 选用 这 一 招 。 另 外 的 一 
特别 之 处 , 就 是 用 轻 P 使 出 的 话 , 攻击 判 伟 会 较 快 出 现 , 而 重 P 就 相反 , 出 攻击 判定 的 时 间 会 
慢 一 些 ,大 家 记得 留意 呀 ! 


三 直径 了 RN 人 P、 蹲 下 重 P 

2) 蹲 下 轻 K\ 站 立 中 K 

3)- 一 + 重 K\ 站立 中 K 

4) 站 立 轻 P\ 站 立 中 P 站立 中 K 

5) 站 立 轻 K\ 站 立 中 K\ 站 立 中 P\ 站 立 重 P 

06) 站立 中 了 站 立 中 K、 站 立 重 P 

7)LEVER 、BLOW\ 站 立 中 K\ 站 立 重 P 

8) 站 立 中 K、 站 立 重 K\ 站立 重 P 

连续 拔 8 

注 : 可 以 抵消 的 TCI1( 第 1 或 2HFT)、TC2( 第 

1HTTD、TC4( 第 1 或 3HITD)、TCS( 第 IHFTD、 

TC6( 第 1HIT) 、TC7( 第 1HIT)、 可 以 抵消 的 地 

上 通常 技 有 站 立 轻 P、 足 下 轻 P、 站立 既 开 \、 足 

下 轰 用、 站立 中 P\ 足 下 中 P\ 站 立 重 K\ 站 立 重 

P( 只 可 抵消 超 必 杀 ) 

《一 》EX THUNDER BLOT、ROCKET UP 
PERVCORKSCREW BELOW 

《二 》 跳 起 轻 或 中 攻击 、TC4、EX MACHINE 
GUN BLOW、 卡 起 攻击 (不 可 以 用 重 K) 

《三 》 跳 起 攻击 、 站 立 重 K、JET UPPER、 
ROCKET UPPER7CORKSCREW BLOW 

《四 》 跳 起 轻 或 中 攻击 、TC4、 轻 或 中 MACHINE 
GUN BLOW、CORKSCREW BLOW 

《五 》 跳 起 轻 或 中 攻击 、TC4、FEX MA- 
CHINE GUN BLO、 跳 起 攻击 (不 可 
以 用 重 K) 、CORKSCREW BLOW{ 对 
手 可 以 在 空中 BLOCKING) 

六 》 跳 起 轻 或 中 攻击 ,TC4、 轻 或 中 MACHINE 

GUN BLOW ROLLING THUNDER 

《七 》( 自 己 不 太 近 版 边 ) 跳 起 轻 或 中 攻击 、 
TC4、EX MACHINEGUN BLOW、 跳 起 攻 
击 (不 可 以 用 重 K) 、ROCKET UPPER 
(对 手 可 以 在 空中 BLOCKING) 、 中 或 
重 JET UPPER(ROCKET UPPER 全 部 
HIT 中 这 一 下 便 击 不 中 对 手 ) 

《“ 八 》 跳 起 击 或 中 攻击 、TC4、 轻 或 中 MA- 
CHINE GUN BLOW 、ROCKET UPER、 
中 或 重 JET UPPER(ROCKET UPPER. 
全 部 HIT 中 这 一 下 便 击 不 中 对 
手 ) ,ROCKET UPPER 。 


还 敌 条 0UDIEY) 大 帮 之 尹 坟 


在 前 作 中 有 不 错 表现 的 达 德 利 , 在 今 作 中 虽然 大 部 分 招式 的 攻击 力 都 弱化 了 , 不 
过 他 依然 是 一 个 十 分 强 的 角色 。 达 德 利 一 向 以 近 身 战 见 称 ,其 中 出 拳 速度 快 是 他 的 最 
大 优点 ,第 二 便 是 他 的 TC 实在 十 分 丰富 ,而 且 许 多 招 TC 都 十 分 有 用 。 站立 中 P 及 蹲 
下 中 了 用 作 中 距离 截击 的 确 是 上 佳 的 方法 , 若 要 对 空 的 话 ,大 家 可 以 使 用 足下 重 P, 若 
在 近 距 离 时 使 用 蹲 下 重 K 击 中 对 手 的 话 ， 大 家 可 以 立即 跳 起 用 重 了 或 中 DUCKING 
UPPER 作 追 打 , 对 手 若是 较 近 版 边 的 话 ,用 蹲 下 重 K 击 中 对 手 再 跳 起 追 打 后 , 在 对 手 
落地 时 可 以 再 用 足下 重 P 或 DART SHOT 来 给 对 手 一 个 二 择 攻击 。 


@@ 招式 分 析 鲜 


SLIPPING JAB( 一 + 轻 了 ): 向 前 方 作 轻 微 突 进攻 击 , 虽然 距离 不 算 远 , 但 可 以 作 稳 守 
突击 ,而且 这 一 招 还 可 以 抵消 必 杀 技 及 超 必 杀 。 

STEP STRAIGHT(-~ + 中 开 ) : 亦 是 向 前 作 轻微 突进 的 招式 , 击 中 对 手 的 话 可 以 抵消 
任何 必 杀 技 或 超 必 杀 ,这 一 招 的 另 一 个 用 途 , 是 用 作 截 击 对 手 的 攻击 ,同样 十 分 可 靠 。 

DART SHOT( 一 重 久 ) :出 招 较 快 ,配合 蹲 下 重 K 来 抽 - 对 平 的话 ， 十 分 不 错 。 
必 和 着 技 

JET UPPER( 一 y +P): 对 空 用 的 必 杀 技 ， 不 过 使 用 时 早 些 使 出 会 比较 有 效 , 这 一 招 
可 用 作 抵消 超 必 杀 。EX 版 会 有 一 少 段 无 敌 时 间 , 臣 离 亦 比 较 远 ,对 空 收效 会 更 加 大 。 

MACHINE GUN BLOW(<wi yc> + 了): 一 招 多 HIT 数 的 必 杀 技 , 用 作 突 击 是 不 
错 的 选择 。 轻 了 使 出 的 话 出 招 会 比较 快 ,但 距 离 较 近 , 重 P 使 出 则 出 招 较 慢 但 距 离 远 。 

DUCKING(< wii YA+ 玫 ) :向 前 方 快 速 闪 身 移动 ,用 轻 K 使 出 会 较 快 停 步 ,但 距离 
较 近 , 重 K 使 出 的 话 , 闪 身 时 间 比 较 长 ,但 距离 比较 远 。 利 用 这 一 招 可 以 用 作 扰 乱 对 手 , 间 中 使 
用 可 以 争取 更 多 攻势 。 

DUCKING STRAIGHT(DUCKING 之 后 再 按 P) : 这 一 招 可 以 随 着 按 P 时 间 不 同 ， 
来 控制 出 招 的 速度 及 距离 , 给 对 手 一 个 突袭 , 虽然 这 一 招 必 杀 技 没有 EX 版 , 不 过 它 是 可 以 抵 
消 超 必 杀 的 ,所 以 在 击 中 对 手 时 记得 加 多 一 记 超 必 杀 啊 ! 

DUCKING UPPER(DUCKING 之 后 再 按 玫 ) :这 一 招 亦 是 可 以 随 着 按 K 的 时 间 来 控 
制 出 招 的 速度 及 距离 , 给 对 手 一 个 突袭 , 尤其 是 用 作对 杀 对 手 的 空中 攻击 更 为 有 效 , 而且 它 还 
有 2HIT 之 多 , 若 击 中 对 手 的 话 , 还 可 以 抵消 超 必 杀 ,同样 是 突击 系 的 实用 必 杀 技 。 

CROSS COUNTER(-~ yi 巡 <+P) :使 出 后 角色 会 有 一 段 时 间 动 弹 不 得 ,在 这 一 个 
时 候 若 对 手 向 你 攻击 , 你 就 会 在 中 招 后 立即 反击 , 若 对 手 的 攻击 越 强 , 你 反击 的 威力 就 越 强 ， 
大 家 可 以 用 作对 空 来 用 , 但 对 一 些 攻击 是 不 会 作出 反击 的 , 如 投 技 ,下 段 攻击 及 超 必 杀 。 至 于 
EX 版 ,威力 会 变 得 更 加 大 。 

THUNDER BLOT( yc 全 + 开 ) :这 是 达 德 利 的 新 必 杀 技 , 使 出 后 角色 会 跃 上 空中 , 然 
后 用 拳 垂直 向 下 , 虽然 这 一 招 可 以 避 开 对 手 的 地 上 攻击 来 反击 ,不 过 由 于 收 招 时 间 长 , 若 对 手 
挡 了 的 话 , 便 会 很 容易 被 反击 了 , 用 不 同 的 K 使 出 ,攻击 位 置 亦 会 有 所 不 同 , 至 于 EX 版 ,是 会 
有 导向 成 份 的 ,这 样 就 可 以 容易 避 开 对 手 的 地 上 飞 道具 来 反击 。 

PUNCH AND CROSS( 近 敌 时 一 ye<~+P) :一 招 不 实用 但 搅 笑 的 “隐藏 技 ”。 
使 出 后 只 会 普通 出 一 拳 ， 然后 立即 自动 抵消 CROSS COUNTER( 不 论 你 出 的 那 一 拳 是 否 能 够 抵 
消 都 可 以 ) , 这 一 招 只 可 以 用 作对 付 一 些 爱 用 BLOCKING 的 对 手 , 因为 BLOCKINC 后 立即 用 通 
常 攻击 反击 的 话 ,就 会 中 CROSS COUNTER。 
SUPER AR 了 (起 : 必 养 ) 

ROCKET UPPER 日 本 版 "/ROCKET UPPERCUT“ 海 外 版 ”( y -~ yc=+P): 
对 空 用 的 一 招 超 必 杀 , 威力 只 属 一 般 , 在 用 罢 JETUPPER 对 空 后 立即 CANCEAL 这 一 招 是 最 佳 
的 方法 ,否则 单 以 这 一 招 的 对 空 的 话 , 是 有 可 能 中 不 到 全 部 HIT 数 的 。 

ROLLING THUNER( /~ YA>+P) :三 招 超 必 杀 中 最 强 的 一 招 , 出 招 时 会 向 前 
方 突进 , 击 中 对 手 的 话 连 按 了 可 以 增加 HIT 数 。 若 在 太 远 距 离 使 出 的 话 , 可 以 在 一 出 招 后 立即 
输入 一 + 3P, 这 样 就 会 连续 冲 前 两 下 ,到 达 最 远 处 向 对 手 攻击 。 

CORKSCREW BLOW(VY > YA>+P) :同样 向 前 方 轻微 突进 的 超 必 杀 , 不 过 距 
离 并 不 算 太 远 。 虽 然 威力 只 属 一 般 , 不 过 储存 BAR 的 3 行 ,这 就 可 以 常常 使 出 了 ,而 且 这 一 招 
用 来 驱 连 续 技 是 三 招 中 最 好 的 。 还 有 一 点 ， 利用 不 同 的 P 使 出 , 突进 的 距离 都 不 同 , 轻 P 会 较 
近 , 重 P 的 区 离 则 最 远 。 
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1]) 站 立 中 PNN 站 立 重 了 

连续 技 

注 ; 连续 技 中 的 天 大 空 妨 脚 可 以 转 为 斩 空 波动 

拳 或 空中 龙 着 斩 空 阅 或 其 他 的 空中 通常 技 , 可 

以 抵消 的 地 上 通常 技 有 站 立 既 P/ 呈 下 轻 P/ 由 

立 既 K/ 位 下 经 K/ 站 立 中 P/ 站 立 中 K/ 噶 下 中 

K/ 近 身 站 立 重 P。 

《一 》 天魔 空 丸 脚 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 \ 豪 波动 拳 

《二 》 天魔 空 丸 脚 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 、 豪 升 龙 拳 

《三 》 天魔 空 丸 脚 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 能 卷 斩 空 肢 

《四 》 天 魔 空 九 脚 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 、 轻 龙 卷 斩 空 脚 、 升 龙 拳 

《五 ) 斩 空 波动 拳 、 天 魔 豪 斩 空 

《六 》 天魔 空 丸 脚 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
常 技 \ 豪 升 龙 拳 、 灭 杀 豪 波动 

《七 》 天魔 空 办 脚 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 
党 技 、 豪 波动 皋 \, 灭 杀 豪 升 龙 

《 八 》 天 魔 空 丸 脚 、 任 何 可 抵消 的 地 上 通 


常 技 、 轻 龙 卷 斩 空 脚 、 豪 升 龙 拳 、 灭 


杀 豪 螺旋 


虽 不 知 是 否 能 够 选用 ， 但 我 们 将 


为 大 家 介绍 其 招式 及 应 对 方法 。 
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等 时 (COUKIAKUMA)， 严 炙 之 品 彰 


他 于 本 作 的 特别 之 处 是 没有 其 他 角色 的 EX 必 杀 技 ; 另外 , 他 的 STUN BAR 是 特 
别 短 的 ,而 且 体力 亦 是 最 少 的 一 个 , 换 名 话说 他 是 一 个 最 易学 及 防御 力 最 低 的 角色 。 
@ 招式 分 析 @ 
特 丈 技 


天 魔 空 丸 脚 (前 方 跳 起 时 y + 中 开 ) : 出 招 极 快 的 突击 上 段 技 , 击 中 对 手 后 可 以 立即 
驭 连续 技 , 是 非常 可 靠 的 一 招 空中 攻击 。 
必 送 技 

豪 波动 拳 ( -> + 了 P) :飞行 道具 攻击 。 

豪 升 龙 源 ( 一 y \+P) :有 一 少 段 无 敌 时 间 的 对 空 招式 。 

灼热 波动 拳 (一 \y cr<+P): 与 豪 波动 拳 差 不 多 的 必 杀 技 ， 而 且 HIT 数 可 多 达 
3HIT, 不 过 出 招 就 有 一 点 慢 。 

前 转 (< 一 一 YA + 开 ) :向 前 方 滚动 的 招式 , 它 与 以 往 一 样 是 没有 攻击 力 ,但 是 可 以 用 
作 滚 到 对 手 的 后 方 再 施 以 重 击 ; 按 不 同 的 拳 键 使 出 的 话 ,就 会 有 不 同 的 方位 。 
SUPER AR3T( 超 ' 必 和 希 ) 

灭 杀 豪 波 动 及 天 魔 豪 斩 空 (YA ye>+P/ 空 中 yy +P): 威力 不 
俗 的 飞行 道具 ,在 地 上 使 出 的 话 就 会 是 灭 杀 豪 波动 ,在 空中 使 出 的 话 就 会 是 天 魔 豪 斩 空 ! 

灭 杀 豪 升 龙 ( y 一 YN +P) :向 前 突进 的 超 必 杀 , 威力 绝 不 逊 于 灭 杀 豪 波动 , 性 
质 亦 有 一 点 象 肯 的 升 龙 裂 破 。 

灭 杀 豪 螺旋 (yy =+K/ 空 中 yy +K): 豪 鬼 的 新 招式 , 使 出 后 
角色 会 使 用 类 似 龙 卷 斩 空 脚 的 向 上 移动 版 ,除了 威力 不 俗 之 外 ,在 空中 还 可 以 使 出 这 一 招 ! 

瞬 狱 杀 ( 轻 P、 轻 P、. ~、 轻 玫 、 重 了 P) :选择 任何 一 招 SUPER ART 都 可 以 使 出 的 SUPER 
ART, 但 一 定 要 能 量 槽 成 MAX 状态 才 可 使 出 。 当 然 , 它 的 优点 是 防御 不 能 及 威力 极 大 啦 ! 另 外 ， 
大 家 可 以 轻 P\-~+ 轻 K+ 重 P 同 时 按 的 简易 指令 来 使 出 。 若 希望 出 豪 波动 产后 抵消 这 一 招 的 
话 , 只 需 输 入 指令 YA->+ 轻 P 然 后 立即 输入 >+ 轻 K+ 重 P 同 时 按 就 可 以 了 ; 还 有 , 若 希望 
击 中 对 手 的 命中 率 高 的 话 ， 便 在 BLOCKING 了 对 手 的 空中 攻击 后 使 出 吧 ! 又 或 者 用 站 立 重 K 
对 空 时 , 若 对 手 在 空中 BLOCKING 时 立刻 使 用 这 招 ,这 就 不 怕 轻 易 浪 费 了 两 行 能 量 槽 啦 ! 


厂 外 (CILT) 旋 星 之 驳 人 


@ 招式 分 析 秤 


必 和 着 技 
PYRO KINESIS( 左 )/CRYO KINESIS( 右 ) : 左 方 使 出 是 火球 , 右 方 使 出 是 冰球 , 其 
速度 很 快 且 有 2HITS ,以 飞行 道具 亦 只 是 可 抵消 1HIT, 在 BLOCKING 时 记得 要 连续 两 下 ! 
CYBER LAREAT: 若 他 在 你 的 近 身 使 出 这 一 招 的 话 , 便 需 要 拉 - 来 挡 , 所 以 许多 时 候 
都 会 挡 不 及 中 招 , 它 的 另 一 个 优点 ,就 是 出 招 十 分 快 ,与 上 集 不 同 的 地 方 , 便 是 收 招 也 快 了 。 
PSYCHO HEAD BUTT:CPU 常会 在 使 用 蹲 下 重 P 后 或 在 密 着 状态 时 使 用 。 
MOON SAULT KNEEDROP: 常 在 远 距 离 时 使 用 的 招式 ,而 且 一 共有 两 HITS 之 多 , 朱 
格 后 难以 反击 ,所 以 大 家 可 以 在 他 使 出 时 ,用 BLOCKING 对 付 ,之 后 重重 反击 。 
SUPER. AR 了 (起 必需 
RESUSCITATION: 这 一 招 超 必 杀 是 在 储存 槽 呈 MAX 状态 时 倒 下 使 出 的 , 一 使 用 时 全 
身 无 敌 时 间 颅 长 , 若 在 他 回复 期 间 不 能 击 中 他 ,他 是 会 回复 整 行 能 源 的 。 
METEOR STRIKE: 当 一 看 见 他 使 出 时 ,可 以 尝试 不 停 前 冲 来 避 过 它 , 又 或 者 他 在 近 距 
离 使 出 时 ,立即 蹲 下 速度 快 的 招式 击 中 他 ,这 都 是 不 错 的 应 对 方法 。 


Dag 


普通 起 身 


移动 
快速 行动 (前 ) wory orN 短 人 力 +D 


爆发 ABC( 有 怒 格 存在 时 ) 


和 


一 亲 BCD( 怒 爆发 后 ) 


著名 传 瑰 系 列 中 的 第 一 个 3 了 D 挨 ! 


房 硕 好 


机 种 :ARC 厂商 :SNK 类 型 :对 战 ACT 


表现 是 通过 在 游戏 屏幕 左下 角 的 表格 于 移动 | 普通 
内 。 通 常情 况 下 为 黄色 ,一 但 使 用 S . 
CS 以 及 防御 取消 必 杀 技 和 移动 时 都 
会 消耗 技 量 ,一 但 技 量 消耗 完毕 则 不 能 
使 出 以 上 的 技巧 。 


本 作 中 的 投 技 依然 是 破坏 敌人 防御 的 好 办 法 ,在 进行 完 基本 投 后 可 
以 进行 其 它 特别 投 的 追加 ,在 特别 投 中 只 有 地 面 wa 


投 能 够 起 到 伤害 的 效果 ,其它 特别 投 使 用 后 需要 
用 普通 技 或 必 杀 技 进行 追击 才能 起 到 造成 伤害 的 
效果 ,但 是 总 的 来 看 还 是 采用 地 面 投 比较 安全 。 


这 次 每 一 个 战斗 的 场景 都 不 是 无 限 大 的 ,有 的 场景 拥有 界 墙 , 而 有 
的 场景 则 没有 ,如 果 能 够 合理 的 运用 边界 ,可 以 | 
在 对 战 中 取得 很 大 的 效果 。 当 对 手 被 击 打 到 界 墙 于 。 
上 时 ,对手 会 自动 进入 防御 不 能 状态 ,于 是 便 可 
以 进行 连续 技 或 必 杀 技 攻击 ,如 没有 界 墙 对 手 则 ， 


会 被 击 出 界 ,我 方便 可 获胜 。 

在 对 手 进 行进 攻 时 ,我 方 防 御 成 功 后 立即 输入 必 杀 技 则 可 抵消 我 方 
的 防御 硬 直 时 间 ,这 是 本 作 中 新 加 入 的 要 素 。 在 区 in 
量 使 用 防御 抵消 技 时 是 会 消耗 大 量 的 技 量 值 , 因 量 
此 大 家 要 慎重 使 用 。 另 外 选择 进行 防御 抵消 的 
必 杀 技 必须 是 出 招 极为 迅速 的 技巧 ,而 且 攻 击 
判定 还 必须 要 与 敌人 正 处 在 的 位 置 相同 。 

在 怒气 MAX 的 状态 时 ,使 用 角色 的 一 部 分 必 杀 技 会 发 生性 能 上 的 
变化 ,这 一 点 与 天草 降 临 ? 相 同 。 另 外 在 的 气 后 于 省 
MAX 时 使 用 一 些 特定 必 杀 技 后 可 以 进行 平常 不 四 1 
能 使 用 的 追加 攻击 。 另 外 因为 修罗 和 罗 刹 两 种 
剑 质 不 同 ,所 以 可 进行 必 杀 技 后 的 追加 也 有 所 
不 同 ,这 一 点 希望 大 家 能 够 注意 。 

在 怒气 爆发 后 可 以 进行 一 内, 一 闪 是 号 尖 
高 速 的 带 有 中 段 判定 的 突进 技 ,而且 同 《 天 
草 降 临 > 一样 也 具有 极 高 的 攻击 力 ,可 以 在 国 
己方 形势 危机 的 时 刻 造 成 一 发 道 转 的 效 
果 。 在 一 闪 出 现 并 命中 对 手 而 且 造 成 对 手 量 
死亡 时 会 有 特定 的 画面 显示 。 3 

与 《天草 降 临 y 中 14 连 斩 大 同 小 异 的 技巧 ,也 是 由 C+D 进行 启动 ， 
而 后 利用 A 或 B 的 连续 输入 进行 快速 的 斩 杀 ,不 
过 只 能 有 12 连 斩 -而 且 在 第 2.6 和 10 斩 时 会 出 
现 上 段 或 下 段 的 攻击 判定 选择 ,使 用 者 必须 正确 量 
的 选择 ,而 被 攻击 者 如 果 判 断 正 确 的 话 也 可 以 防 
住 对 方 的 连 斩 进 行 。 
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所 7 本 全 

& 关 攻 

芭 略 

入 习 芭 

由 勾 二 

人 

玫 疾 世 量 公 世 冻 中 
光 太 是 hk | 是 3 
蝎 具 起 加 芝 党: 本 民有 最 疏 疏 党: 
代替 国雄 人 区 宪 突 哲 疝 业 江 江村 抽 
到 区 呈 以 把 吗 ， 息 以 发起 元 惠 雇 
区 区 关内 有 人 榴 以 器 呈 兴 呈 镶 加 
沽 划 刘 柜 己 些 及 基 比 旱 大 如 赴 
撕 河 “ 末 家 直 媒 放 仓 故 米 岗 阔 
导 艺 四 友 太 翅 各 贿 长 呈 志 如” 


时 最 二" 恬 思 耻 发 册 洪 痢 芝 书后 抽 各 关 计 、 

藤 娄 册 "地 臣 尝 办 贤 枇 改 及 录 电 南 蕉 志 娄 

难过 交 业 横扫 专程 州 贱 晤 形 隐 虹 下 关 
籽 区 区 尽 严 时 长 慌 志 旦 里 区。 

长 县 秽 寺 "区 发 <Ih 取 内 堆 | 占 拉 各 "局 
赵 耻 呈 页 区 区 口 旭 了 地 客 芋 状 席 二 长 

洲 ` 国 加 坟 和 志 < 以 狂 由 贡 芋 晶 逢 世 乱 " 

铬 正 " 拘 下 扫 昭 起 摘 匡 虹 臣民 旺 芝 机 泣 代 
各 油 若 寻思 志 关 灿 下 晤 状 营 书 当 区 囊 


册 
槐 
瑟 


东 < 炽 和 ti"” 
记 正 焉 册 共 上 书生 
水 疙 六 蜡 其 相 ” 
焉 贤 归 其 委 训 站 王 二 
各 二 衣 关 由 和 
ES 
系 芭 太 于 旷 - 因 殉 人 
< 中 站 执 刻 苑 革 苦 相 " 汝 职 
也 "长 灵 由 蕉 区 凤 柑 瑟 王 典 由 ” 
鲍 妆 县 莱 几 自 煤 叶 如 摘 导 如 抽 所 录 下 
已 未 副 " 规 兴 哄 过 甘 摧 雪上 煤 芝 书 ” 
杂 孙 切 所 营 芭 三 莹 所 ”条 
芭 型 吕 捕 圈 山 蕊 录 


过 拖 " 受 区 沾 折 过 哄 
EN 
长 企 芋 
瑟 避 ] 
型 喇 兵 
| 
如 摧 刀 1 


究 贞 村 蔽 < 地 区 。 
翌 拱 已 芭 二 六 驶 型 
甘 又 俏 更 当 " 点 艺 
洲 层 四 梯 扣 芋 映 和 
洗 其 他 明定 具 
轰 受 苍 拟 下 押 闵 - 
AN 和 呈 如 训 刷 


有 王 虹 长 区 交 伸 世 关 谷 -下 坝 严 汶 业 
抽 届 开 其 抱 严 汝 水 赂 局 只 业 关 组 
水 加 车 由 如 瑟 ” 
医 山 长 改 十 嵌 妊 更 活 谨 加 保 十 所 
串 其 阁 闪 到 尺 " 其 地 正当 时 如 亚 灾 从 
其 显 沁 " 站 归 洒 谨 其 克 灿 装 正 腻 己 入 
撕 旺 哎 吕 匹 滩 页 描 几 式 叶 发 
现 品 ” 
夫人 义 圾 < 吓 划 芷 类 萌 坝 装 忆 全 披 丰 
晤 科 皮 区 刁 六 " 长 所 县 黑 妾 四 人 芋 这 
水 过 购 具 起 联 导 思 闻 
扫 胜 及 梯 完 得 |h “类 
四 此地 |” 喷 沁 回 菩 
竖 》 反 时 长 | 要 如 执 
末 关 扑 - 疏 专人 求 本 坦 
搓 米 哨 得 池 划 沁 
盟 二 泽 疾 准 ， 
己 民 并 淮 书 时 冯 中 所 苍 册 棒 枯 芋 愉 
下 十 蕉 书 有 友 几 | 型 省 里 忌 关 油 层 
区 汉 关 党 " 层 邓 网 所 苹 执业 抠 洒 关 党 
由 并 琶 洗浴 其 闻 导 局 进 疆 ] 直 择 


巴 汉 中 车 反 奴 匹 党 洲 ” 

王 疙 天 贡 申 汶 蒋 时 涩 志 她 所 区 旨 层 

点 冯 对 呵 付 蕉 刷 忆 党 尿 私 寂 型 形 及 
人 折 革 驻地 懈 要 区 哎 避 旺 宣 绩 


SS 
了 亚 区 人 孜 要 衬 民 拒 二 妆 长 攻 汝 炎 未 ” 
区 末 喇 取 未 择 浪 丈 义 丰润 风 直 
至 刀 姥 恶 抽 疆 信 兴起 攻 ” 
填 关 对 丑 民 长 击 赫 " 层 四 上 反 六 业 捞 
性 忆 择 交 米 捞 ” 抽 灰 志 还 业 疆 沁 于 和 
关 民 狠 风 下 束 林 各 
芷 区 相 ” 
惟 坚 机 择 政 十 记 润 休 ， 
共 人 系 黄 ` 情 莱 接 训 
EN 
良 奖 呈 王 划 玫 贡 8 
点 苍 妾 申 世 新 兵 划 如 完了 且 过 蚂 
工 相 烃 晤 层 怕 札 机 全 洲 当归 区 友 允 - 
芋 皮 芭 竹 赂 洒 苍 显 皇 耻 关 后 圈 扶 一 
悉 一 红 冰 芋 蝶 系 雪 下地 新 灵 一 张 和 从 
撑 ` 咀 慌 已 艺 磺 RH 可 雪 燥 蕉 李 喇 尽 
栅 汁 关 周 喇 所 和 苍 地 娃 担 < 至 冯 水 
EEC 
丘 苍 其 划 芋 贡 显 发 所 后 联 友 妈 润 浴 
开 佬 堪 史 村 目 冯 : 起 萝 下 层 霹 惧 


ie 


如 由 翌 耻 企 生 ” 
短 长 显 区 他 泽 闪 民 
蕉 相 系 直人 情 长 ”| 
型 呈 的 加 站 起 沙发 邓 
融 光 "于 耻 摧 拟 瑟 邮 ”| 
开 未 吕 汐 队 汝 沪 
区 友 阳 坝 川 二 关 沉 " ”着 2 
摘 埋 狸 媚 环 * 吕 区 基 网 各 类 括 直 局 苍 
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流派 : 风 间 流 从 术 
:炽热 的 斗志 


申 时 


出 生地 : 肥 前 国 渡 桥 下 
月 ” 
:师傅 
复合 感情 :对 于 哥哥 的 劣 等 感 


出 生 月 日 :明和 六 年 (1770 年)7 月 21 日 
关于 “ 剑 之 道 ” 


身高 :5 尺 8 寸 ( 约 176cm) 
体重 :18 贯 目 ( 约 68kg) 

家 族 成 员 : 两 亲 不 明 , 兄 “ 苑 月 ” 
讨厌 的 东西 : 毛 册 _ 


喜欢 的 东西 : 牧 丹 
兴趣 :狩猎 


宝物 : 叶 月 
尊敬 的 人 


司 飞 妆 咯 穴 响 ” 
康正 雹 时 柜上 共 区 | 尾 招 后 及 二 朱 全 长 钢 
党 搅 朋友 温 ”| 型 久 医 急 有 各 站 眉 队 宁 演 
队 赤 州 略 霸 措 汪 和 芮 急 周 赃 邓 林 狐 曙 六 
巾 棒 芋 盟 硬 世 窗 ” 
好 " 层 巴 奖 才 共 也 旦 逢 翌 柑 涂 "点 芭 八 耻 半 
如 取 呈 及 举 接 忆 全 朱 世 贞 是 害 旺 几 
操 相 由 入 州 区 基 要 太 要 ” 
SEE = 
贡 臣 闵 司 时 并 旺 骆 感 有 网 枢 立 严 " 泽 


中 
式 
下 
其 


训 镍 映 习 性 担 忆 
寺 " 芋 “ 蔡 ` 相 人 下 
地 峙 捞 系 妇 六 十 
多 反 地 孝 朱 冯 
式 忒 式 握 吕 
砍 区 由 ” 
职 汶 南 邮 所 苍 区 
林 愉 委 区 中 ] 类 各 过 克 愉 过 下 求 规 
专 臣 列 后 台 到 从。 4 
叫 抬 苍 臣 汐 米 捞 
洛 闪 扣 用 上 如 亲 ， 
要 捞 当时 局 苍 旭 L 
十 芷 全 凶 朴 反共 
7 
此 亚 ” 
水 "和 卡 长 节 茹 县 | 
| 瑟 - 旺 职 抽 天 时 撒 玫 " 邓 叹 芝 忆 出 
局 糙 共 上 ”实习 杜 
+ om 哄 次 汉 本 人 
更 扣 ” 
妆 " 亲 思 所 苍 拟 世 
昌 忆 有 苍 染 营 共 刷 
隘 故 兴 层 巴 仆 芋 
忆 苍 类 芋 旺 二 其 
姥 环 层 四 虹 宣 具 ， 
| 十 过 闪 在 生 品 扫 芋 蚀 基 从- 
执 鞋 营区 
马 呈 加 六 开 错 柑 归 -或 竹 其 具 灾 党 二 
+ 芭 融 夏 刁 芋 芋 系 雪 后 丸 披 描 ” 


状 遇 中 出 环 藻 < 共 愉 所 眉 闵 汪 骆 
村 
品 拓 吴 岂 下 习 网 " 忆 苍 十 六 友 芭 拱 节 
装 帅 扎 式 类 忆 久 业 撑 呈 出 要 "中 去 泣 
局 * 层 巴 ] 通 相 站 礼 映 区 籼 信 中 如 坝 
攻 双 米 中 靶 信 弱 朱 "如 吊 叔 吉 必 
。 
型 忆 苍 绎 狐 训 起 才 
长 哩 由 总 起 讽 玉 " 
显 长 嵌 山 "长 永 了 
「 父 料 己 吓 ] 寺 栋 渴 
忆 "局 十 延 冰 至 由 | 
4 礼 划 义 汶 时 挡 
长 过 忆 哎 机 负 时 
和 
旺 区 圭 堆 虹 地 队 轰 义 严 噶 沙 秀 肚 拉 


邮 太 由 摘 仇 愉 呈 

Wai 
sr 
兴 上 久 发 习 研 拉 全 


层 巴 反共 其 逮 蚂 下 几 本 局 地 烙 措 
地 孝 " 层 四 妾 措 替 挡 忆 苍 相 妊 歼 导 - 


长 总 所 骂 |? ， 
丧 攻 要 区 " 坝 到 和 餐 ， 
苹 关 下 择 关 菜 当 有 
归并 超 性 汝 撑 丁 ” 
冰 职 未 六 米 阅 洁 | 
激 民 狠 贺 弄 居 
坚 | 
映 杰 餐 丰 江 江 卉 生生 和 
狠 伙 昌 蕉 机 及 柜上 旦 旺 训 册 " 攻 汉民 
点 苍 凤 如 站 耕 忆 本 相 " 层 四 地 眉 慌 租 
挡 ` 秋 站 乓 | 红 手 蕉 吓 站 著 芋 系 雪 ” 
长 负 感 当 融 哈 由 1 谋 汉 地 烙 吕 扯 
贡 臣 。 
访 正 隶 想 梯 长 至 令 概 "点 到 长 嫩 多 由 
恶 家 县 友 些 破 杷 蕉 要 系 刀 "下 节 洒 展 
涩 懈 中 义 正 且 涩 术 档 " 贡 贡 相 
想 忆 锤 钢 南岗 相 。 
可 鸯 系 专 县 " 铅 哄 | 型 棋 英 芭 翅 世情 
ESD 


也- 马 呈 趟 出 昭 ” 

四 家 长 极 芋 福 朱 下 包公 世 旺 立 党 过 
发 沼 韦 - 慌 耻 立秋 扫 泡 丈 尖 " 苍 严 

姥 愉 昼 具 起 长 

县 联 贡 外 长 巡 共 下 虽 地 友信 可 晤 志 

疾 共 去 划 旦 卜 ” 俏 丰 霹 岗 南 共 书 型 哺 

歼 囚 皇家 才 据 帝 闪 钢 记 -型 哎 | 妨 柑 
江 激 他 冯 时 沁 尝 性 揭 挡 呈 苍 

引 姥 失 起 去 ” 

拆 举 提起 遇 忆 县 寻 长 "名 哎 妇 疫 天 时 
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ee 
> 丁 灼 二 : 
交 二 
人 
4 所 
从 过 EN 二 于 
提 二 是 之 生生 如 省 入 记 
| 
求 岂 呈 关 中 二， 以 草 昌 囊 崇 岂 服 油 。 
圭 从 员 才 届 四 导 员 妥 直 二 于 村 员 并 抽 
下 到 放 义 | 从 和 下 昌 展 要 裤 < 生 术 
世 SR 从 县 呈 呈 案 呈 他 恒 
宕 划 “ 刘 杠 疝 功 村 一 酸 长 忆 量 拔 姻 计 
音 活 洒 灾 姓 川 振 碘 信友 炒 扼 网 阔 
六 簿 区 和 多 嵌 长 乓 起 如 ” 


攻 测 破 所 班机 营区 至 注 剑 堪 " 以 灶具 二 下 
耻 逐 汪 负 业 档 娠 出 二 长 长 旺 估 六" 衫 

类 从 遇 隐 只 村 凶 洪 汪 * 

披 刘 好 士 扫 四 居 " 和 城 叶 多 齐 且 只 < 过 
胃 耻 时 鸡 贱 择业 ( 于 避 最 妥 民 大 ) 芋 呈 

中 从 相 " 

焉 洪 座 扫 汐 业 描 竺 莉 < 益 搁 " 状 加 乓 艺 现 

长 项 包 旺 杯 层 驴 让 " 潭 圭 幸 可 关 放 所 鸣 过 
秆 忆 局 地 宙 村 旦 避 招 苍 多 负 业 要 她 栋 


型 昭 期 咀 所 芷 蕉 演 贡 惧 靳 曙 捞 " 酚 冰 
区 由 型 区 学区 对 妈 本 长 业 抱 丽 民 
司 系 坝 ”|] 凶 书 芋 
总 撕 ` 尝 距 破 十 下 

翘 式 + 站 号 目 
各 
权 淆 其 忌 主攻 要 雪 | 
尽 | 到 和 圾 井 " 门 | 
六 必 注 所 和 师 冰 "人 十 
局 苍 列 只 扯 局 营 忆 丸和 要" 凶 下马 芋 师 
地 耻 烟 所 苍 此 营 夫 扣 可 "中 交 尝 际 织 
拱 此 静 长 < 有 般 澡 地下 间 吉 闪 现时 
后 是 始 " 认 映 忆 区 『 
吴 攻 已 苍生 友 刷 兵 
xs 
几 “ 妾 四 吓 开 慌 系 曙 
由 下 往外 狂 机 训 

《 汪 全 二 全 二 和 
昼 号 攻读 系 起 ” 
直 挡 ” 直 生长 相 扬 六 和 避 时 衬 惧 

葵 钙 + 局 归 忒 莹 拘 林 妥 民 由 
坚 避 申 尿 念 ” em 
旦 归 "者 兴 政 呵 信 重 
愉 针 目 妨 焉 区 忆 拱 莉 
贡 眉 ` 迎 呈 后 联 才 
也 "区 锤 进 永山 宕 导 
雪 * 五 耻 黄 世 妆 柑 | 二 


关 旋 油 虹 基 如 芋 赤 下 关 岂 拖欠 生 
罕 疏 " 
区 " 卉 妈 皖 权 嵌 埋 "点 到 涩 耻 掺 眉 志 
四 机 竣 具 地 臣 在岗 艺 寻 臣 权 只 于 凤 
哮 进攻 叔 本 苍 撒 餐 悦 攻 呈 壕 如 "性 
处 其 中 只 < 时 对 人 高" 其中 家 过 
兴 如 如 目 " 
专 忆 现 避 " 衬 耻 属 蒜 幸 者 阳 忆 荚 类 
年 妇 刷 鼠 民 全 时 检 搁 直 "说 半 忆 艺 
晒 仁 洒 耻 忆 必 四 吉 风暴 " 邓 中 | 民生 
关 旋 栏 中 唱 点 描 " 浆 十 芋 席 系 黄 - 
洒 展 * 
申 习 炉 " 旬 噬 | 型 梯 才 直 内 中 好 筑 可 
所 时 忆 芭 抠 共 现 呈 攻 他 开 吗 从 当 
权 共 从 人 当 拉 相 
你 攻 由 呈正 关 | 
猩 井 上 计 起 <" 
暇 " 删 坪 疯 忆 旺 忆 
司 负 必 展 贡 冰 << 和 
RE 
共 让 并 " 衬 耻 直 河 | 
思 深 才 熙 亦 直 这 和 


钟 竖 直 区 层 隶 岗 环 区 相 ” 
十 刘 汶 炒 捞 活 辕 抽 健 柑 玫 ”| 到 超 帮 


友人 奴 巩 里 瑟 欧 里 涩 页 蔡 关 所 从 区 出 " 


甘 赃 要 区 蕉 埠 忆 苍 才 妃 地 扣 弄 喇 
处 蕉 昨 人民 呈 了 难 宁 皇 座 束 尖 - 区 
哎 雹 怕人 苍 扑 耻 所 糙 描 且 噩 ” 


撑 依 匡 如 避 下 "区 太 昼 尿 措 关 其 地 "由 
未" 坝 壮 浙 册 起 
疏 长 去 攻 汪 了 豫 
网 映 起 执 旺 守 
苍 贡 为 炒 捞 
霸 耻 稳 东 妓 扎 
末 坚 描 生 ” 
队 宁 此 锤 忆 驶 
是 放 如 
糙 拟 引 现 品 " 
业 挡 ”|] 型 相 芋 友 必 措 长 程 王 全 取 放 
外 类 中 呈 破 她 万 芋 其 他 系 雪 呈 六 
赤 县 区 相 。 
相 描 全 | 届 相 训 必 起 吉 她 忆 锤 岗 寺 医 
你 蕉 反 惟 丹 开 正 重 梧 故 汝 芋 量 芝 


NE 
县 关 沾 拟人 记 芝 忆 " 鲁 咯 克 术 起 坚 业 
尺 拨 哎 隶 要 恬 四 发 四 
玫 尺 "起 时 改正 状 
逮 朴 杯 层 护 访 呈 浪 
侈 灵 攻 从 民 骂 
旦 浪 球 汉 ” 
把 尺 扎 去 区 败 故 芭 
如 "了 蚂 尝 路 杠 昌明 
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流派 :我 流 


in 

mn 中 

实 种 
位 可 

二 层 

| 洒 只 人 
四 
> 匠 全 举 人 二 
人 
和 
宝生 夯 示 二 册 玉 时 “ 司 旺 a 
划 秒 雪 四 匹 二 疝 哲 ， 窟 地 撞 
下 所 以 公 芍 装 俯 做 二 双 至 羽 
开 汪 内 吉本 人 呈 呈 全 后 镶 剖 
贡 埋 柜 己 装 暴 蕉 比 赐 耕 如 小 
忆 沐 家 直 败 赋 仓 奴 炒 拖 了 阔 


苍 椒 硒 烛 报 最 羽 媒 司 二 福山 起 夫 
亲 四 队 过 蚂 六 水 撒 贡 人 琢 取信 六 长 区 点 
了 地 峰 ) 征 区 岂 也 基 皇 筑 笠 蕉 帅 相 泽 取 贤 六 


队 赤 操 汶 迷 描 证 | 怀 且 其 送 其 ( 莽 ， 


长 层 叫 磁 恋 装 二 罕有 司 二 县 王 - 
到 哺 摧 似 溃 炉 汝 属 严 款 忌 俭 中 距 起 臣 王 台 


慌 取 所 六 米 捞 吗 疙 本 霹 中共 且 长 < 


共 几 卉 汪 王 划 ” 


川中 并 术 片 具 层 邓 如 伏 涝 攻 哄 地 吕 攻 江 到 


钥 几 长 哎 也 几 巾 尽 芋 张 旺 县 赤 划 二 


- 录 交 过 焉 | 
苍 要 束 " 其 刁蛮 E 
起 四 + 中 本 要 所" 车 司 丰 tn 
域 世人 的 扫 现 后 
扫 芋 区 必 显 反 苍 革 
扫 碌 站 筷 " 亲 四 | 
人 
民 几 兹 尺 互 局 攻 
涡 蕊 + 各 呈 
哄 上 起 也 这 到" 
世 入 嫩 相 必要 时 
钥 轩 其 刷 系 起 ” 下 
忌 关 怠 柯 二 呈 二 组 报 * 坏 本 玫 昌 
仆人 隶 攻 区 相 。 
瑟 节 正 长 洱 血 于 
记 旺 肿 撑 疏 " 拔 
兵 直 营 < 誉 椒 
兴起 坚 响 " 圾 
司 必 拟订 | 导 ， 
十 术 思 攻 "内 召 。 


拒 忆 其 忆 "下 泽国 
去 误 认 正六 项 < 
芋 系 良 嫩 搬 撑 ” 
博康 星 吕 并 
遇 << 习 月 芝 2 呈 
区 环 网 眼 涩 术 呈 | 
兴起 职 " 民 思量 
太 划 玫 观 兵 " 到 吕 驾 画 旺 撒 区 情 柬 到 
芍 刷 俏 超 扫 区 再 讨 化 过 " 堆 择 忆 艺 拒 
彼 区 博 星 哎 妆 多 抽 焉 " 攻 人 和 匡 玛 
也 村 唱 " 
长 显 "上 艺 妇 广 霸 共 机 基 葬 发展 措 己 
中 和 属 严 上 且 大 ] 拔 农 所 臣下 十 芋 媒 
四 届 长 二 下 | 
十 说 夫 专 纪 忽 耻 
如 区 "点 艺 司 显 量 
型 看 加 耻 相 长 志 
划 演 是 皮 直 下 生 
下 “中 志 届 所 立 晤 
到 闪 极 区 刷 措 遇 ， 
如 所 


鼻 锤 翅 宇 要 激 节 蚂 - 
划 芷 更 吕 长 # 遍 当时 揭 插 衬 柑 珊 区 二 
名 司 苍 们 克 几 名 铺 坝 装 姬 本 全 提 起 


妇 苹 八 队 旦 地点 长 区 "型 荫 习 地 腿 攻 
尺 貂 机 本 听 世 六 了 难 过 旺 泡 到 勾 ” 
浊 钥 星 基 区" 点 艺 雹 改进 下 考 入 引 |h。 
把 长 长 肝炎 未 "其 忆 直 锤 胰 系 妇 党 把 
导 信 区 吉 发 亲 席 机 
县 ` 基 人 站 长 竹下 长 " 
插 丰 川江 地 燥 攻 扯 
出 炙 ` 钥 用 糙 喇 局 苍 1 | 
AN- 
总 苍 昌 "项 相 录 代 省” 
横 后 河 芷 菩 玫 喜 直 1 
职 县 接 入 "型 呈 | 型 企 芋 餐 及 悦 蕉 " 珠 
怕 帆 全 开 活路 岂 “ 汶 趟 长 发 型 宦 
要 时 长 圈 并 起 蛙 响 " 
烽 区 凤 严 地 耻 惠 晤 发 区 -如 二 网 


如 并 区 相 - 
朱 丰 各 四 其 也 长 氢 并 平 攻坚 志 放 下 
十 有 R 疾 起 区 点 苍 忆 芭 惧 帝 闪 恬 四 起 


本 
洲 媚 帮 是 细 下 偿 队 后 次 区 义 号 

度 地 十 妆 坛 遂 志 本 ” 

捞 疏 王 呈 严 手 做 师 状 莒 ) 
所 要 呈 版 县 < 绎 


怀 s 
归 拓 各 也 放下 人 二 下 ee 
扫 呈 看 < 瓜 呈 隶书 - 马 加 
su 
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下 家 蕊 

和 三 局 

人 
六 二 
RE 有 丰 最 二 多 ， 岗 吉 
镶 避 晶 “是 相思 家 归 义 
是 寺 下 习 虽 村 全 表 必 本 全 

oo 筷 国 一 六 二 罗 员 典 册 基本 让 亿 

求 输 虽 冯 直人 全 二 痢 灯 汪 以 二 和 
是 有 生 | 广 区 ”站 本 本 爸 袜 
和 
尝 贡 划 杠 己 恩 搂 ， 暴 綦 发 时 基 如 小 
堪 恬 恬 灾 址 川 概 旗 姥 友 炒 可 岗 头 

， 宪 响 后 区 圈 


钾 夫 担 六 类 描 相 和食 恕 人 汪 下 全 学 原 十 丸 
队 宁 下 严 汪 六 叉 描 尽 十 扫 亚 长 县 圈 

蔡 玫 张 中 广 赃 ， 

种 试 肥 朴 东 硅 演 冠 得 | 到 开关 闪 汝 注 友 
扒 耻 蔡 禾 呈 慧 狂 粗 洒 窜 "亚太 涛 岳 首 


严 紫 如 在 次 地 呈 知 所 证 该 坝 | 逮 划 全 < 到 


加 屿 址 赂 及 类 捞 苍 风 普 革 汝 规 疏 丘 茸 几 江 
册 虽 也 属 匡 此 起 崇 代 扣 摧 拖 必 人 慌 污 


如 芽 忆 世 区 怕 挡 
= 
足下 绕 旭 "后卫 姓 ， 
雹 所 苍 耻 受 四 营 到 
下 "已 艺 焙 生 " 充 糙 ， 
如 吊 "“ 层 沁 职 任 苹 ， 
赣 三 | 居于 糙 世 于 证 
迫 杖 怀 四 下 出 蜡 填 孝 兵 -各 让 如 
昌 。 
际 翌 柑 季 "性 思 棋 坚 志 正 忆 温 隶 档 区 
NE 
草民 民 机 睹 巷 轨 树 栋 "四 冰 尿 盗 所 | 
+ 芭 屯 灾 过 以 国 
旭 下 地 灶 撑 ” 
而" 绊 瓜 已 苍 地 。 
昨 党 < 光志 信 由 
后 时 也 芋 泥 忆 汝 友 
王 借 系 汉 妥 全 局 
皇 捞 让 " 尝 棋 嘎 由 
才 < + 下 芭 下 全 路 下 医 抽 从 
县 盟 量 | 
节理 " 坝 幅 师 民 区 
洛 闪 昌 忆 涅 四 项 < 
苍 芝 臣 " 吕 将 机 王 
点 苍 贡 羽 灾 窗 如 反 夺 
耻 正 内 尹 悦 K 蕉 ” 
乞 关 起 水" 层 骆 洒 量 
型 肥 挡 怀 " 共 所 弄 和 


至 如 由 ”| 旭 磊 间 
贰 去 洲 旭 斑 和 
山 才 哎 眉 
距 赃 玺 相 ” 了 
罕 反 "多 艺 芷 | 
起 节 下 `" 其 只 杰 
位 其 友和 窜 生 和 
示 - 汉 如 头 K 强 国 
区 民 起 破 本 征 凡 条 专 骂 芋 忆 
雹 习 好 已 程 相 谢 去 根 艺 这 发 玉 如 。 
罗 尿 哎 嫩 抠 措 "点 艺 | 四 虹 友信 梭 志 ” 
炙 翅 是 " 慌 思 全 址 明定 习 壮 梯 洲 " 邓 吕 
外 县 媒 组 从 市 摘 " 咖 繁 堆 | 中 开 < 
节 破 节 万 慌 宁 
存 居 刀 尺 
说 << 汪 世 " 
划 训 窗 笑 贡 守 和 
朱 学 “点 苍 尼 苍 
妆 淮 李 晶 定 归 。 
热 瑟 开 " 凶 开本 和 


聘 长 六 依 " 怪 俏 居 谨 深 长 近代 妊 ” 
起 ” 忒 牛 -各 瓜 车 击 孝 撑 " 马 呈 拓 圈 直 
贡 芭 -中 交 后 圈 针 由 孝 台 “所 苍 世 显 


过 册 批 癌 共 要 旺 过 粹 摘 。 
未 录 反 "局 归 所 苹 晤 
灌 时 刷 民 工时 梳 
亚信 骂 |h "发 识 权 
入 中 餐 K 世 洪 导 
要 区 "点 艺 贡 坝 一 
葡 勾 丑 类 发 划 卜 
糙 屎 " 汐 业 要 革 光 二 
坚 状 山 杷 本 要 

餐 严 扫 轨 同 英 举 帆 " 队 宁 印 专 改 


下 避 昌 重地 眉 " 巾 器 量 椰 长 浊 企 于 训 
四 出发 地 加 征 册 克 刷 ` 翌 申 臣 菩 巾 其 
亚 浆 划 是 以 祭 灶 哎 光 到 勾 " 弄 过 
状 嘻 地 长 长 旺 炎 尿 
旦 对 疾 " 堆 总 其 长 世 生 导 民 " 相 吉 涅 出 
嵌 区 骂 黄 ( 揪 吕 认 恨 民居) 芋 洒 让 
皮 志 " 习 长 尿 洒 慌 棋 网 书 旺 直 全 。 
汪 区 寺 林 当时 "加 吧 专 加 均 江 撞 虹 < 
SS 
可 坝 焉 王 需 昭 
摧 伺 翌 柑 开 " 必 
纱 要 " 错 归 泣 邓 
仿 冯 过 者 挡 县 
忆 苍 耻 尝 归 肉 
程 当众 疾 " 点 苍 
尿 抠 < 把 本 K 
到 怎 革 畔 耻 " 雹 
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刘 必 
2 
9 3 
台 ， 浊 : 过 机 
灾 S 呈 和 区 鼠 钢 
皮 【本 本 二 和 
< 亲人 人 7/ 谢 玫 了 东 
区 
入 川 二 六 写生 呈 于 关上 生 下 
兴 台 可 各 次 民 “ 吕 而 揣 着 臣 村 钢 
臣 下 叱 关 他 吧 次 长 长 兴 < 生 
人 
赏 旭 划 民 机 要 过 长 纹 秽 糙 人 如 小 
将 恬 洒 灾 攻 嵌 斌 仓 友 水 如 岗 阔 
竖 苍 坝 呈 局 苍 寺 交 滞 亚 划 ” 
水 蛙 " 导 四 其 损 挡 芷 司 泣 谎 末 疏 东江” 
相克 十 是 地 是 直 汪 其 他 所 芭 羽 友 避 十 祥 
队 赤 县 只 状 蚜 未 是 长 党 好 把 过 邓 吕 
NS 全 


赚 长 召 和 站 归隐 愉 " 坝 总 胸 米 担 扑 其 回想 
堆 总 当代 取 后 帅 攻 卫 直 民 汶 长 蕉 六 

习 让 滞 从 罕 ， 

画 肌 杀 一 一 乓 长 惠 趟 当 画 长 瞧 乍 玉 灶 月 

了 由 外 严 由 量 昌 过 层 民 王 申 长 须 稚 担 冰 


台 洒 好 昱 柑 球 " 挟 苹 划 尿 区 机 挡 届 吕 
兹 如 i 芝 各 县 总 屎 民 杰 下 到 四柱 
不 庚 区 让“ 本 -下 机 各 
海地 孝 措 从" 蕉 刷 
< <" 茎 吧 1 
丸 芷 区 要 
相 夸 11 慌 和 外 肢 六 
拒 企 芋 " 妓 长 芋 地 | 
到 下 及 里 屁 | 杖 齐 
基地 全 王 税 孙 :地 区 芭 十 汪 最 
人 > 向 “和 哎 王 攻 民 二 对 旺 地 吉 扣 
县 水 洒 局 令 想 " 
点 艺 | 加长 涅 企 王 
是 牛刀 加 翌 媒 阔 " 
| 
堆 装 餐 已 艺 拟 区 
尿 名 站 由 旭 估 二 ”| 
扑 ” | 到 企 下 医 芭 
了 吕 其 李惠 由 芷 张 系 本 
人 人 名 融 径 十 上 下 时 密 芍 由" 袜 
搓 吗 表 相 " 
向 "后 艺 扯 忆 地 郝 
如 娃 录 把 市 所 用 中 次 
到 哄抬 莱 书 芋 "如 | 
县 长 外 长 厅 相 攻 - 
要 "点 苍 克 由 严 狼 | 
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人 就 办 央 社 下 区 入 铀 已 芭 由 
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朋 集中 故 膏 芭 
由 ”| 巴 革 忆 父 
叹 沱 赃 革 上 友和 
要 挡 "长 地 关 加 
红 录 刷 超 坚 泽 
中 把 十 二 
名品 四 吕 贡 
SS 和 = 可 
名 呈 以 戎 "型 哎 禁 滁 米 演 扣 | 苹 划 吕 
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中 璧 抱 汉 舟 虹 汪 全 
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艳 巴 名 一 局 
直 。 
悦 世 破 卸 旱 开 后 王 
痊 降 末 层 思 半 曙 捞 生 ， 
多 蕉 贤 ” 上 你 风 此 摘 匡 产 央 摘 萎 如 发 
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准 过 蚂 忆 苍 册 村 巩 ， 
艺 K 锤 起 蕉 " 迎 咪 是 | 
求 岗 限 光 上 机 区 冕 "点 
下 ”型 开 区 妆 忆 苍 蚂 
Et 

色 口 女 四 号 忒 站 口 忒 所 加 吼 基 
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已 蚌 羡 凯 发 宗 从 友 | 
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| 末 鼎 回环 雪 疏通 哑 疏 蔗 
归 全 丽人 二 下放 从 二 :和 于 二 量 
RD 长 长 三 芭 生 到 
沫 区 人 j 吕 机 呈 县 忌 呈 知 届 
党 记 划 柜 删 炎 长 比 网 兰 人 避 小 
| 林家 长 柑 椰 友 阔 检 岗 阔 


鳞 刀 家 也 呈 逝 糙 " 世 十 二 此 宏 本 地 本 反讽 " 

洪山 " 耻 过 各 还 敬 昱 进取 忆 过 | 划 " 长 讯 秀 

欧 妆 扒 总 好 才 芋 上 六 红 演 洒 本 捞 导 展 " 血 重 

队 赤 攻 当 可 臣 六 坚 也 区 要 忠 六 如 同 ” 

ES 

区 品 本 屎 丰 姬 局 大家 起 县 捞 生 " 鹃 录 池 展 
地 冰 好 取 民 导语 旺旺 挡 一 一 化 区 后 召 

扑 呈 版 贡 惠 " 

人 长久 展 钳 扫把 本 全 " 沁 了 淹 嗓 玻 其 出 涂 
趣 申 洲 民 亲 籽 鲁 枉 隶 和 吓 友 次 性 蔡 南 


人 忌 “ 扣 “站 融 坝 枚 至 括 丁 下 借 系 
系 贡 " 
息 1] 人 琵 共 忆 开 广 芋 攻 
交 必 贤 太 锤 击 强 " 
荡 十 灵 [性 芝 打 亚 
喇 妈 最 数 共 书 接 ” 
人 < 一 站 坝 | 
妊 专 必 吧 楼 遇 " 
居 “ 专 证 对 师 相 还 | 
示 癌变 央 世 萌 叉 导 疾 虹 汪 志 名 
孙 蕉 站 玫 <。 
所 “ 亚 尝 耻 六 区 水 六 
账 朱 妈 王 习 登基 机 
附 曰 外 系 丰 省 党 芭 
皮 屿 磷 县 捞 名" 泽 | 
+ 外 开 涉 严 殉 


企 芋 血 朴 杂 寞 区 
发 庆 瑞 家 芝 析 明 祁 六 "点 蒜 | 邓 长 析 
是 其 内 呈 长 由 所 去 也 款 党 直 旺 蛇王 
拉 忆 " 山 长 下 外语 同 长 当 大 红 " 交 由 措 
鸦 怪 民 册 长 实 区 演 

~ 各 天 区 识 忆 国 
摘 过 甘 。 
乞 世 六 竺 蜡 宦 笛 守 | 
营 忆 系 妇 "点 艺 忆 
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六 党 书 鳞 定 具 灵 
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克 窜 煤 必 苍 醒 。 
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谍 鸭 回 演 楼 观 
浊 书 npsmyeg | 压 * 区 狼 
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愉 翅 是 长 狂人 长 属 " 
色相 芋 “ 医 去 录 故 
峰 居 疾 < "中 志 上 
捞 " 点 艺 尼 艺 芭 拱 浊 
正 尿 泣 附 旺 赴 隶 执 
怒 衬 内 专人 芝 谢 < | 
由 抽取 严 医 而 芭 二 辐 站 刘 当 做 
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是 - 当 寻 到 洲 区 必 禁 区 昌明 四 点 联 
剖 水 森 汉 
翅 长 直 圾 ” 
翌 申 已 艺 忆 并 汉 | 
红 洗 检 才 捞 "天 下 
加 英 愉 二 借 展 上 | 
冤 忌 航 区 水 录 吕 | 
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中 下 扩 妇 下 区 党 以 剑 昌 又 旺 六 
起 下 遇 和 若 总 机 全 呈 呈 格 呈 全 昌 
党 贡 井 估 局 内 以 长 比 里 报 如 小 
撕 忆 河 灾 址 媒 ， 丽 好 站 冰 排 岗 沙 
由 怕 苍 巩 芭 司 芋 广 咱 民 洒 本 ” 
愉 时 十 丸 家 “得 本 冯 直 井下 和 于 你 强 " 导 思 
后 节 问 呈 交 寺 下 上 妆 和 作 大 旦 ] 专 撒 册 长 
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旭 " 专 纪 反共 列 贞 庄 
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强人 型 要 王 友 
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硅谷 要 妥 取 交 " 宇 
苍 嫩 朱 ` 歼 师 芭 可 

不 过 近 攻 ， 
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开 - 点 艺 此 居民 相模 蜡 正 唱 划 汉 扣 
长 专 殉 冰 污 照 汪 
片 皇帝 芭 由 芝 ” 
八 "点 苍 丰 粕 ， 
申 蕉 书 系 堆 六 二， 
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民 眉 权 工 都 兵 点 ， 

二 04 号 


六 尿 芯 尺 习 后 沁 刁 芝 书 疙 玫 ” 

及 类 划 亚 凡 对 情 沁 过 吕 亚 灾 下 
这 必 ” 
及 类 泊 科 吕 莉 办 长 可 书 营 刷 
守 正 剑 拓 嵌 想 ” 
长 席 呈 其 要 家 握 雏 钊 R 玫 层 太 灾 于 

及 类 广 人 水 家 区 乓 准 是 未 守 区 世 
这 <” 
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划 玫 霸 紧 昌 忆 耸 
耸 相 如 生地 亚 - 
合 区 出 一 辟 哎 局 
共 "中 将 专 回 演 
起 卉 怒 蕉 岩 改 这 
陪 "点 芭 怕 芭 蛋 
酉 尿 促 风 妈 匹 王 

感 区 必 叫 如 哎 坚 妆 恋人 芝 人 这 天 
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长 已 皮革 撑 点 全 
耻 且 并 站 于 冰 磺 
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AAA 由 坝 磺 屿 
入 贡 芭 ” 
帧 赵 鬼 完 尽 长 号 
洲 "点 苍 捕 圈 约 十 


下 提 民风 陵 - 
所 苍 巩 甘 王 发 状 芭 
相交 届 豆 梁 正 
巴山 岂 司 储 - 
疙 关 耕 信 以 书 亲 
型 新 灾 答 家 隶 玛 
芋 上 矿 川 煤 新 家 
队 示 届 枯 十 寺 
坚 悬 - 
9 汪 各 HH 作 区 扫 报 拓 有 进 
片 紧 晤 发 狂 汪 捞 
册 开 中 关 起， 
蕉 翅 答 这 长 扑 姥 
您 渐 所 全 地 如 炊 
菠 层 巴 后卫 巩 到 
及 六 挡 具 极 对 人 允 
奴 苍 正当 对 让 
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站 六 这 号 坚守 
翁 起 于 册 汪 攻 汪 刘 全 下 1 时 和 口 屿 关 
益 册 加 站 二 尖塔 1 可 夫 册 下 
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开 站 人 加 呈 芝 化 发 业 雪 十 个 
记 开 油 斌 多 本 和 却 呈 呈 案 呈 籁 辟 
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获 各 哎 赤 蚂 簿 路 下 医 夫 汝 夺 嵌 
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由 汀 桥 旺 盐 
双 罕 刚 肾 志 
综 申 双人 苍 轩 巩 
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长 惹 忆 去 怀 节 | 
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一 一 到 景 志 嵌 


志 令 垦 - 
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长 开 偿 取 担 光 焉 当 关中 其 忆 疏 江 攻 ” 


集 贡 南岗 式 遇 
世 瑟 十 忆 注 餐 
] 妃 靶 人 岳 
吏 长 习 餐 呈 次 
正 亲 四 其 也 尺 
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队 宁 从 烽 记 "和 州 欧 苍 柜 啉 且 起 颈 芝 机 

叫 械 咏 姑 有恒 时 村 人。 


六 业 撑 喇 地 巾 蕉 人 各 展 媒 妇 K11 寥 雪 导 
其 人 难 相反 划 晨 忆 党 六 千 钾 担 丸 才 搬 

器 共有 县 一 一 苔 ， 

开 演 外间 居 坚 洒 时 长 | 肥 拉 民间 四 村 起 

霸 兵 < 旺 状 直 时 芭 芭 各 玉 衣 用 发 妆 


嫩 蕉 赂 要 怎 芷 如 和 撕 相信 十 太志 ” 
二 六 张 党 相 系 赵 - 2 
所 四 灵 | 姨 臣 
地 如 蕉 他 挡 - 
各 个 外 讽 吕 
3 + 
划 轰 蕉 刷 撑 ” ， 
小 谢 共 只 用 扣 
哲 + 已 号 


的 5 村 二 
现 后" 已 艺 冰 开 直 炖 尝 尿 至 | 耻 册 起 
怎 芋 车 芭 忆 下 "网 民生 拟 臣 巡 叉 撑 旺 
专 术 王 慌 “ 导 思 攻略 
相 " 尝 路 蕉 机 系 | 
水 天 切 座 当 全 
THma 斐 地 
洛 << 汝 痉 拱 "一 上 
正当 对 攻 涅 册 村 ， 
煤 系 专 汪 从 忆 "第 
/1a 盟 宦 虞 疲 洲 层 巴 蕉 刷 破 十 芋 
汪 
队 区 取 示 想 点 K 病 
拆 丰 再 扣 "名 哄 必 
ES 
忆 " 必 加 企 芋 放映 症 
去 坚守 归并 拟态 区 | 
吕 忆 忒 匈 开 呈 友基 | 和 
4 
二 呈 秋 不 巨 正 区 岗 ` 要 提 纪 隶 


芭 录 中 斌 山 " 点 苍 苔 感 晤 | 六 炳 晶 生 
沾 商 灾 旺 蝗 杂 弱 " 凶 吸 酉 冰 地 是 把" 二 

狗 瑟 本 哎 史 
要 旦 疙 关 近 水 捞 ” 
人 人 


好 已 温 臣 区 要 所 
型 披 医 < 皮 志 " 倍 
列 长 蕉 机 " 巴 吕 | 
叶 妈 " 翌 皮 惨 朱 起 
愉 柑 " 喧 耻 | 色 企 芋 英 屎 " 休 虽 前 搓 < 
凡 昌 你. 区 噶 基站 这 现 如 回 柑 共 
蔚 六 求 贡 涩 村 挡 节 匡 。 
沁 骤 册 怕 艺 | 
巴 灶 乓 展 眉 ” 
袜 当 芝 卫 " 导 
要 内 聘 评 柜 
书 “ 过 洁 肥 从 | 
局 式 坝 杰 其 | 
蚂 尺 姓 - 点 艺 | 
反 隶 效 地 党 | 
挡 幅 " 衬 邓 想 | 


世人 撑 ” 
艺 世人 所 喇 疙 十 二 二 芷 旺 拱 业 


片 拱 忆 过 丰 芋 从 " 若 
其 改 扎 翅 是 汝 从 拘 和 
尺 " 区 财 英 雪灾 正 
举 莽 < 直 有 加 挡 | 
划 跨 弄 后 苹 合 
宙 起 。 
划 坝 已 芭 世 醚 局 王 
双 芭 棕 在 屋 开 到 5 硬 寡 寂 寺 大 证 
尺 类 罕 蝴 拆 导 所 中 "起 正直 了 册 - 
嗓 新 家 接 ? 
苍 时 状 蕊 次 必 " 呀 蜂 民 各 区 灾民 导 
眼 雪 寺 哄 得 站 
条 太 把” 
长 区 "局 苍 环 朴 臣 
汶 业 " 联 鸡 糙 霓 旺 
未 承 中 普 灾 呈 | 
蕊 六 现 后 地 下 " 
挡 疏 "区 闭 司 已 苍 
全 恒 哎 苹 尺 型 保 ,区 博 鞭 要 区 县 


和 
可 地 "已 猩 尿 册 南 如 赂 扫 扣 也 
光 " 区 狼 融 理 洛 本 朱 县 摘 庙 ”| 型 霸 
尺 搂 内 后 开光 融 
委 畦 洒 耻 崩 。 
去 ` 东 长 呈 芭 下 术 类 他 上 本 
嗓 噶 未 站- 冰 过 艺 区 芭 
靶 允 高" 革 妾 耻 严 加 志 
枫 汁 周 哎 中 | 人 
隐 节 。 
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个 人 资料 
安 城村 


身高 :6 尺 ( 约 18lcm) 
:将 人 斩 杀 之 道 


: 宝 历 十 年 (1760 年 )6 月 9 日 
已 时 


出 生地 :山城 国 
:没有 


流派 

出 生 月 日 

体重 :22 员 目 ( 约 83kg) 

家 族 成 员 : 没 有 (被 他 所 杀 ) 
喜欢 的 东西 : 持 斗 
讨厌 的 东西 :善人 
兴趣 : 寻 花 问 柳 
尊敬 的 人 :没有 

复合 感情 

关于 “ 剑 之 道 ” 


古 "去 严 握 举目 "起 过 鹃 队 过 至 县 让 是 涅 下 
阅 " 起 中队 晤 坝 | 灵 划 "由 其 间 让 区 长 他 
”可 赤 机 其 志 办 噶 虚 档 " 杰 地 二 加 新 灾 
几 壮 思 ) 玩 衬 状 磺 好 铀 未 
揭 耻 潭 冉 |h w 吕 思 到 时 六 业 捞 " 联 ( 尺 
晤 梯 具 < 
丰 耻 所 亲 记 可 攻 长 旺 顶 习 "区 屎 抽 地 己 了 
油 四 加 由 是 吕 十 十? 垃 总 划 长 站 生效 坚 " 巾 
款 柜 沉 炒 当当 熙 摧 栅 "展台 职 李 全家 


如 
和 
和 
由 


忆 ” 忒 十 局 张 系 雪 皇上 芭 画 卉 二 点 ” 
秋 直 隶 柑 以 相 。 
长 茹 地 糙 " 人 多 尽 恒 
训 把 机 苹 " 牛 民 ， 
只 发 环 直 有 "号 
EN 
机 挡 " 兵 莱 后 下 
她 芋 煤 系 堆 汉 外 
丑 路 拭 起 电 汉 泪 
TH 执 哺 
坚 志 "各 直销 嵌 区 机 ? 
位 沙 `" 凶 屯 后 想 
机 撑 " 蕉 他 显 征 | 
AAA 引 匡 峙 蓉 
和 丑 想 溉 起 炊 " 
尹 长 ` 列 号 内 兵 ， 
丑 趴 黄 攻 慌 " 沧 
央 旺 中 上 局 点 ” 
人 旬 施 沽 | 量 
蕉 相 " 局 艺 册 棒 珊 芭 丰 二 " 
是 具 起 水 汝 广 慌 共 放 
一 提 蕉 忆 亚 ， 
人 。 
耶 把 艺 质 刀 班 
兵 儿 由 如" 衬 瓜 ， 
相生 " 忆 泪 如 刷 
录 油 永志 “后 区 
芋 并 共 忆 系 执 汉 二 
< 到 本 织 拉 "正六 负 号 汪 帮 证 


忆 艺 现 匡 党 所 ? 

长 卫 汉人 失 关 团员 -车 思 要 地 丘 二 网 
Si 志 本 和 
下 肥 交 求 料 ” 


芋 尽 代 亚 泥 ” 
+ 后 后 黄 哉 居 苞 芋 异 足 "后 梯 
所 人 兴 尺 区 有 挡 贡 下 - 


牙 妈 匹 宫 陨 点 艺 长 记 弄 起 贡 蚂 ” 
去 晤 长 猎 县 捞 由 其 他 及 侣 框 型 哎 地 


卉 中 上 友 区 半 
| 
赤 < “过 如 出 
澳 " 丰 | 邓 
划 畔 涩 父 成 如 
尺 地 司 杭 晤 ” 
癌 鲁 形 正 
十 4H。 
居 状 区 由 灾 过 -及 下 机 和 楷 路 洒 " 筷 不 
民 可 米 焉 宗 相 呈 丸 扒 搓 * 站 下 R 
旺 妇 悦 冰 忆 机。 
下 洲 糙 区 记 汪 地 燥 拉 "起 冯 弱 摘 凡 技 - 
议 南 严 门 水 坛 二 各 
如 册 喧 水 " 闲 加 
示 茵 式 兵 地 
主攻 
要" 亲 思 水 下 胡 | 


奴 到 区 刷 接 " 汀 


如 杖 挡 - 
婴 加 下 蝶 系 雪 后 联 贡 于 中 新" 所 从 浙 
及 水 攻 开 改 取 汪 泡 到 尖 臣 十 党 
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Was 


台 月 斩 一 A++B 
修 旋风 裂 斩 YNr+B 


L 烈 震 斩 yi+AOrB 

让 风 YN-+AB 同 按 

打 落 一 +BC 同 按 

秘 奥 义 

天 全 条 神 煌 ， 奶 MAX 状态 时 一 + +AB 同 按 
和 

| 中 

列 玻 TAN | 
旋风 波 DeP 


连同 下 册 学 省 入 si6 二 1A | 
芭 交 多 党 J4 
天 筑 条 神 “ 息 MAX 状态 时 --\\ 站 + AB 同 按 


必 系 扫 
雪 ER 
了 
时 生生 六 内 目 力 二 网 写 - 
到 近 梧 时 一 + 
持 上 ~ 放 覆 时 -一 4 
插 翅 持 上 时 按 乔 上 键 趟 帮 
胡 上 这 疏 时 tt 
是 宁 六 遇 矿 上 中 4 SxE 
训 
生 谭 投亲 下 | 孜 上 中 一 局 这 
最 加 二 并 黄 区 惠风 全 下 机 而 二 
碎 连 丸 起 MAX 状态 时 + +AB 辐 按 
省 果 按 
琅 供 风 无 绚 时 一， 人 
酚 : 至 AN 
这 目 刀 
上 = 了 亚 丰 二 
里 柄 生 流 手 菊 ”一 一 + 了 
熏 杨 生 注 计生 一“ NT 
是 多 生计 闫 遂 。。 、。a 关 六 基 上 . 呈 以 必 果 
| 四 
2 0 


可 坊 和 祖 吕 全 当 上 上, 测 攻 并“ 作为 党 开发 动 中 作 雹 作 查 各 坟 ， 人 四 汪 请 
RTX 山 同 MAX 类 弄 时 4 一 +AB 侣 控 


-于 


赂 杀 技 
REPLICA ATTACK -NT 一 +AorB 
修 ME GON poc ae 
罗 种 和 
SHADOW COPY Nt+AorB 
MD.MEGA STRDOG) 多 MAX 状态 时 | ~ +AB 同 纲 
REPLICA ATTACK NtAmB 
SHADOW COPY 1 + 
PLASMA BLADE | ， 
丽 ASMA FACT | 号 同 直 
STRIRE + 浊 
条 针 X 


侍 碗 6 


过 畏 一 yd+B 


判 那 yaxAA+AorBorcCorAC 同 按 or 
BC 同 按 or AD 同 按 or Bp 同 按 
C 


结 中 路 硅 中 了 
人 结 贡 路 三 中 方向 移动 ( 八 万 向 对 应 ) 
天 寿 站 司 ““ 荡 MAX 状态 时 + x+AB 同 按 


当月 Yor+Aor 了 B 
月 光 一 NA+AorB 
月 障 Yin+AorBorC 
死 RN 


如 还 
= 不 华 关 玖 避 由 


大 炎 上 ， 钨 MAX 状态 时 一 yc 二 +AB 同 按 密 奥 义 
岩 杀 技 月 异 水 柱 波 奶 MAX 状态 时 -+ w+AB 同 按 
不 动 击 + 太史 了 
炎 灭 OA 必 采 技 
信道 烈 火 NORMAL 时 -YN+A'B 一 AN+B :月 轮 波 Yee+AorB( 可 空中 使 用 ) 

他 要 时 NA .二 人 8 一 让 人 网 扫 丽 巡 毕 水 舞 。 NORMAL 时 -YA+A.B: 一 AN+B 

机 觉醒 时 -~ 人 AN+A'B B B 一 BAB 同 过 
光志 潭 和 
时 中 

秘 赞 义 秘 奥 义 浊 
大 炎 上 . 苞 MAX 状态 时 -yw 一 +AB 同 按 月 异 水 柱 波 “ 奶 MAX 状态 时 -yw 之 一 +AB 同 按 


有 如 雪 时 生疏) 
个 几 1 征 他 
We 


过 刀 如 MAX 状态 时 YA 一 +AB 同 按 


届 订 撤 | 5 
引得 4-TAaspe 碳 外 1 
DASH 二 “ 
中 知 骨 宙 从 瑟 INCAr 有 从 人 NO 
一 +A 妨 法 癌 姐 -1 w+AerBorCerD 驮 二 
+ 也 和 又 和 入 汪 本 
按 
号 潭 
本 
纪 


一 +B 
于 i++A 
yt+B 
三 连 杀 世 中 YA 一 + 也 
三 连 杀 角 中 +B 
一 SC 


杷 MAX 状态 时 ~ 一 Asy +AB 癌 按 


鸣 和 罗 
洋 兴 引 回 Sr+C 1 
妥 吕 部 一 ~+AB 同 按 
飞狐 十 帮 MAX 状态 时 一 ~ + +AB 同 按 五 光 斩 枇 MAX 状态 时 -1 +AB 同 按 
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司 在 2D 格斗 世界 的 又 一 新 贡献 


SNK 亿 


) 


MU MO LANG MAN 


人 


厂商 :SNK 


YUE HUA ZHI JIAN SHI 


类 型 :对战 ACT 


机 种 :ARC 


皇 下 冯 坚 ” 
咎 点 抬 壕 蚂 演 『 击 炒 宗 ] 
『 疏 灶 玛 义 」 去 哎 『 挡 」 | 
共 嘲 及 米 撑 徘 赛 介 ” 层 
普 跑 旦 狐 其 败 有 和 三 工 
山 长 把 苍 册 对 六 各 忌 点 
「 亡 训 玻 义 上 『 浆 类 于 当 ] 
汉 上 层 『 撑 」 屏 怪 忆 贡 显 
『RJ 改 弄 所 地 显 [ 狐 棒 歌 
版 鞠 三 忒 兴 扫 迷 直 ” 车 汉 
淘 开 长 忆 萎 区 忌 米 四 忌 
隔 表 区 | 于 贷 ” 层 相 区 把 
演 杰 外 苍 烛 汪 员 及 水 捞 
局 工 蚂 于 于 尺 ” 坝 亚 刁 苹 
丰 长 六 反攻 ) 三 忒 关 瓜 民 
同一 /二 加) 簿 忌 旦 靶 (由 
新 攻 忆 靶 区 鼠 洲 (长 有 人 
匀 ” 有 R 龟 丰 攻 莹 二 如 旦 ” 
疏 玛 光 乓 冰 恒 信 还 点 其 
坚 ” 瑞 豆 坚 要 叶 ” 寥 温 地 
起 对 [ 忆 」 和 叔 [ 描 」 皮革 忌 
去 站 宏 此 滁 扣 马 卫 


上 EBDEE 


群 提 后 引 ” 
地头 示 扫 沪 四 尺 闵 鱼 共 
各 忌 轴 演 林 拘 老式 岗 翅 
茹 点 苔 下 旺 卫 糕 ” 冯 长” 
类 要 区 记 如 区 如 昼 十 狗 
多 苍 相 演 次 放 闽 补 水 
次 才 装 人 《〈《 开 卦 记 看 才 》 
四 世 闪 皇 咀 嘱 和 路 


旭 芷 雹 呈 导 克 本 人 旬 肚 ” 
翅 野 扣 ” 点 苍 长 同人 苍术 其 
汶 米 撑 咪 由 类 妈 划 歇 蔡 
[ERa 
相册 由 座 民 蔚 显效 如 六 
趴 将” 划 皮 汪 斌 从 录 
旭 。 
间 择 相 加 ”和 苍 妈 要 亚 其 
涩 永 赃 人 嫂 训 出 狼 长 部 严 
栅 装 局 苍 怒 并 鞭 江 靶 皇 
同村 次 赴 民 手 当 苹 ” 西 妆 
迎 甘 次 内 俏 查 窜 放生 总 
手 畦 础 鸡 虹 十: 犯 由 地 里 
跑 长 全 且 要 类 属 梅 ” 乞 姬 
点 塌 同 党 疏 鱼 三 兴起 辣 
择 蜡 印信 本 洲 ” 交 圾 | 炎 
引 字 卉 丑 扫 次 攻 ， 吉 闭 窗 
去 芋 以 已 拔 耿 洒 得 基 展 
忌 匡 ” 提 遇 起 益 殿 的 益 ” 
内 几 册 长 习 忆 妇 六 


苍 习 能 辣 几 赴 聘 相 民 ” 
扣 塌 外 其 由 黄 居 友 由 ”点 
1 悚 内 器 素 业 蕉 李 
相反 狐 咽 同 委 ” 
代 ” 下 姥 反 区 人 义 古 守 萎 所 
医 尝 了 较 ” 层 柑 『 阅 」 汉 内 
昼 哲 苍 嵌 茵 着 失 蔡 地 伏 
提 世 班 后 ”加 扣 皇 ] 友 
翅 拓 撕 芋 辕 下 岗 局 如 本 
] 片 相 总 泽 破 友 性 查 葡 
『R」 泽 吧 全 开 忆 党 训 镍 
折 + 口 皇 芋 壕 撑 其 
芋 蝶 捞 ( 粘 皮 长 所 ) 
和 @@ 局 + 喇 区 瓜 灌 
SR 
@T+D 
花 汪 
局 小 区 刷 忆 总 忌 转 扣 
和 人 + 口 
洲 盟 是 择 政 上 
秤 + 
联盟 研 后 趴 捆 
生 ) + 工 
还 反攻 
赂 要 册 芝 圈 二 点 长 区 ”下 
害 失 且 信 殖民 所 地 记 世 
懈 玫 本 ”其 泽 山 起 局 乓 < 
长 呈 ”了 哇 上 ” 下 点 ” 窒 江 
秀和 巴 ” 芭 式 载 际 扎 邦 长 
《 严 卦 豆 汪 》 泽 红 


区 演 尖 水 地基 
导 - 长 牙 未 ] 六 把 4 攻 长 


园区 藻 K 区 近 估 中 ”及 共 


狼 杯 呈 汐 米 横 扫 枚 本” 必 
「 禾 」 祥 尺 夺 曙 捞 择 

次 罕 ” 

餐 ” 向 忌 相 的 瑟 址 丰 | 厂 

看 十 》 噬 攻 皇 此 类 加 进 情 
怕人 苍 师 划 《 严 过 访 
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到 赃 芍 条 并 忆 及 矿 林 … 
嘎 划 是 共 亿 ”点 局 臣 受 
车 描 多 六 并 要 填 长 区 
相 " 交 怪 昭 起 撕 " 汐 信 摘 / 
训 引 讽 焉 叔 弹 并 是 营 
吉 代 如 ” 正好 忠 钢琴 妈妈 
画册 孚 达 臣 ” 温 放 到 仙 礼 
相 ” 说 短 名 人 杂志 导 芝 机 
野村 录 导 砍 机 员 涡 十 共 
北 层 ” 枢 提 < 权 比 堪 
所 机 吕 )。 
时 长 凡 鸣 长 如 灿 从 出 下 
萝 扣 令 友 由 欠 起 杂 (对 
医 芝 也 轩 和 括 ” 圳 在 愚 怕 
由 区 装 昼 俏 查 划 下 明 记 
旭 生 从 机 攻打 在” 
党 相 。 
汇 疏 器 狐 挡 导 荡 全 地 二 


由 训 志 从 忆 吕 | 丸 用 忆 艺 


冰 隶 丑 民 并 尼 冯 惹 联 ” 
习 赴 壮 曙 贡 中 从 桥 ” 习 忆 
圈 昼 录 匈 长 要 区 ”所 竹 录 
亏 示 亚 划 汪 看 坚 长 区 ”其 
习 导 改 起 皇 本 本本 世 ” 瓜 
相 绎 ” 肿 ] 蕉 柑 口 委 轴 录 
苍 耿 水 卉 烙 撑 ” 层 儿 朵 其 
长 民风 ” 抒 曙 起 捞 忆 
荡 多 谊 攻 拟 姥 ” 
雹 所 树 虽 由 苍 班 机 ” 疼 批 
个 由 类 坚 量 扫兴 顽 ” 坝 妈 
训 炸 相 时 | 时 匹 弄 隶 吓 
烛 杜 直人 答 家 汝 深 人 4” 


求 屿 且 所 注 ” 
水 担 疏 员 十 独居 展 乐 
甘 此 竖 洲 翅 是 ” 思 后 蚂 儿 
志 十 划 霹 虹 叔 三民 捞 所 

县志 守 物 ” 电 当 栅 长 


全 


图 
比 
竹 
械 
米 
为 


制 姓 治 - 
县 妇 昨 ” 疏 会 扫 灾 籼 吧 噬 
区 | 蕊 鸳 巾 巩 正 『 愉 ] 用 
卜 攻 号 俏 本 并” 帆 慌 ” 司 
有 岂 了 ” 导 民 臣 六 米 撕 泽 
已 棒 交 届 权时 扣 捞 朱 才 
加 并 位 ”和 雹 四 哎 曙 赴 描 司 
全 ”型 长 专攻 浙 朵 糙 [不 ] 
9 次 才 奖 父 汪 需 将 赴 
有 人 隶 了 怀 台 法 完 复 ” 雪 喇 
济 竖 量 汶 米 捞 友 ” 才 


AEESEEEE 


办 俏 邓 林 ” 
米 挡 ” 弱 模 条 一 扑 綦 忆 丰 
韦 芝 他 皇 ” 扰 靳 蝎 挡 ” 汐 
人 有志 加 炎 号 开交 苔 专 
惰 沪 一. 赴 ” 层 坝 医 蕉 
其 刷 忆 依 衬 「 挡 」 皇 竣 人 
糙 示 ” 桃 豆 旦 术 [有 」 在 ” 
且 长 区 蚜 哎 共 忆 吧 霹 择 
「R」 区 了 撑 」 呵 桂 喝 


苍 巍 下 | 拱 故 要 泽 吴 
已 贡 里 狐 革 下 尺 ” 吉 卜 已 
到 紧 萎 太 坪 综 式 兴 芭 ”好 

新 长 有 和 区 鼠 炒 思 
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姬 所 苍 捞 民 霸 滁 ” 

器 巨 尼 担 < 中 焉 义 靶 仿 

及 炎 撑 ) ” 层 忆 芋 避 县 

汶 米 撑 ( 抽 相 长 哎 点 好 汪 

徊 类 同 坝 时 忆 苍 上 狐 汝 
上 专 阮 『 未 斗 」 哮 择 吕 

有 蚜 豆 党 [本 对 上 

玛 尽 拟 世 霸 狐 呈 ” 执 贰 

| 
其 [有 皇 容 们 - 吕 己 


AEEEE 


贡 坚 汐 米 捞 坝 人 引 现 后。 

如 隶 过 如 由 吓 如 ” 坝 绎 忆 

相 扣 芋 训 必 上 "「 丰 」 至 至 
河 虽 + 口 呈 芋 幅 其 


AEEISES 


和 世 巾 起 扫 疡 并 和 糙 基 车 
亚 由 是 此 泽 地 糙 挡 ” 嗽 十 
山 长 苗 上 示 ”如 所 亚 划 办 赴 
层 十 点 长 区 潮 玫 -机 冯 
攻坚 灿 妓 几时 迟 划 长 到 
专 竖 所 < 沽 人 录 皇 趟 
和 从 扣 专著 习 长 申 ” 
共 插 到 ” 层 四 术 肛 友 籼 吉 
崇 ” 长 愉 其 屁 急 芝 圈 局 录 
执 划 撑 忆 丸和 严 农 地 山下 
] 妇 芋 性 地 洒 岗 起 挡 芋 - 
乱 ” 点 驶 地 糙 温 甩 啊 红 
帮 汪 地 数 捞 哎 | 攻 癌 
「 撑 上 」 层 和 "所 江 焉 冰 只 相 
妇 巾 蕉 李 恨 柑 由 有 


EEEEESJ 


名 双生 总 电 党 如 芭 


| 。， | 


训 性 翅 和 党 发 执 姥 ” 
淮 女 层 慌 双 当 捞 航 染 伙 想 
喝 起 捞 汪 划 仁 芋 师 二 友 虱 
纵 同 纹 ” 竖 芭 其 汶 米 捞 展 
衬 咽 起 撑 展 六 炒 措 皇 岗 手 
+ 后 ” 衬 天 计 玩 当 汪 地 了 显 
纠 亚 划 皮 六 区 扫 ” -> 一世 
充 慰 忒 只 类 搬 ” 怠 过 吕 
号 长 有 靶 区 是 水 四 忌 坚 村 
稻 哎 蕉 他 ” 贡 想 迷 直 区 半 
「 捞 加 多 其 束 勾 吕 


贡 聘 要 狂 长 俏 朱 生 王 傅 ” 
承 哎 司 荡 依 呈 ”区 地 车 二 
叙 同 瑟 目 [有 JM 长 地- 普 
『 挡 J 反 其 机 戎 过 丑 姥 规 

『「R 上 区 『 阅 上 要 衬 ” 
所 演 地 二 撞 和 儿 糙 几 识 名 ” 
对 锤 多 霸 涵 本 志 汪 撑 由 下 
账 地 下 挡 册 8 为 妃 厄 嫩 直 
= 
机 由 忆 霸 狐 汝 曙 起 捞 壮 
才 唾 ”『「 描 」 改 汝 虹 疏 隶 幅 
号 对 晤 起 捞 泪 钙 过 狐 汝 
共 ” 眠 长 局 坦 信 扣 呆 尼 好 

兴 性 过 甘地 孝 模 肚 


LE 


CN 
人 


本 作 的 主人 公 , 有 着 与 众 不 同 
的 体质 ， 在 战斗 中 可 使 用 被 称 为 
“觉醒 "的 特殊 能 力 , 此 时 的 他 与 平 
常 截然 不 同 , 变 得 狂 野 好 战 。 为 此 ， 
枫 经 常 感到 困惑 和 不 安 。 


BCD 同 按 ( 防 御 不 能 技 ,以 消耗 自 方 
体力 ,追加 必 杀 技 雷 属性 及 攻击 力 ) 


yi 一 +B 
+ 


在 二 年 时 , 便 因 天 灾 而 失去 双手 的 喜 ; 与 
枫 、 守 英 一 起 被 老师 所 收养 ,在 旁人 看 来 ,次 汗 
。 也 微 的 她 ,实际 上 对 同门 的 两 人 都 怀 着 深 深 的 
信 顿 。 

有 着 外 国人 血统 ,白色 皮肤 ,人 金黄 长 发 的 上 
夫 , 从 名 字 到 外 玫 , 都 给 以 冰冷 纯 洁 的 印象。 借 


武技 令 她 面 对 强 大 故 手 时 也 襄 


Ye>+AorB 
一 yt+tAorB 
yw<+AorB 
< +C 
近 敌 时 < YA +C 


Vi 一 +AB 同 时 
7 
真 “ 雪 风 卷 | yw 一 +B( 防 御 不 能 技 ) 
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一 条 家 族 历来 是 辅佐 守护 和 神 的 
一 族 ,就 连 十 三 岁 的 虹 , 也 已 是 一 位 
正统 的 阴阳 师 了 。 性 格 活泼 开导 的 } 
她 有 时 也 会 做 出 一 些 任性 和 乱 七 八 | 
糖 的 事情 来 ， 不 过 虹 是 一 个 喜爱 学 |， 
习 的 孩子 ， 但 因为 近视 念书 时 兴 须 | 
带 上 眼镜 才 行 。 而 且 竟 然 对 英文 有 
着 浓厚 的 兴趣 ,从 这 一 点 而 言 ,多 少 
也 全 她 的 监护 人 和 神崎 十 三 和 她 的 父 
条 有 所 安 层 。 


YA +A or 了 


一 yt+Aor BorC 


yz 一 ++AB 同 按 ( 防 御 
不 能 技 ) 


出 身 于 没落 的 名 门 昔 族 ,从 小 国 
便 表 现 出 不 寻常 的 便 洲 天才, 与 枫 
和 霉 拜 在 同一 位 老师 门下 学 习 他 
水, 而 任 借 他 的 才能 在 几 年 间 便 拥 
有 超过 老师 的 实力 。 

身 执 长 长 的 披风 ,性 格 中 有 少 
许 自负 和 高 做 的 人 物 , 从 发 型 和 服 
饰 ;等 方面 都 带 有 一 些 西洋 色 息 。 


ye 一 + +B( 能 按键 储 力 ) 
yir<+ +C( 能 按键 储 力 ) 
逸 刀 ' 有 储 力 中 按 D 键 


ye>+A or B( 能 连续 输入 ) 
带 刀 “…. 步 月 < +AorBorC 

| 淹 > 汪 国生 楷书 站 洛 下 放 进 沙 | 
潜在 奥义 “要 - 痘 丁 和 


活 杀 ” 乱 雪 月 花 1 一 <eL 炎 \AY+ 吾 


亚 妆 了 入 举 各 


肌肉 发 达 ,短发 往生 角 ,胡子 拉 
石 的 神崎 十 三 ， 平 常 给 人 的 印象 是 
个 从 来 不 用 头脑 的 人 ， 并 且 经 常 作 
出 一 些 滑 积 的 事 ， 但 其 实 他 一 直 在 
为 自己 的 身世 而 迷惑 ， 因 为 种 种 迹 
象 表 明 ， 他 似乎 是 与 某 位 守护 和 神 有 
着 特殊 关系 。 

和 神崎 十 三 善于 使 用 铁 棒 “人 金 钢 
罗汉 ”, 虽 无 流派 ,但 却 实力 惊人 。 


作为 新 撰 组 副 队 长 所 属 隐 密 行动 
专属 部 队 成 员 的 世 冢 庆 一 名 , 始终 怀 着 
在 太平 之 世 也 不 点 “ 待 " 之 美学 的 信念 ， 
此 次 专门 接受 任命 ,前 往 调 查 " 地狱 门 ” 
之 事 。 

看 上 去 殷 冷 酷 的 蕊 冢 ,其实 是 发 短 
用 便 来 开创 自己 人 生 道 路 , 并 将 之 作为 
自己 “忠义 ”之 心 象 征 的 一 位 热血 男 


一 要 素 储 一 要 素 +AorB 
yY 要 素 储 个 要 素 +AorB 
< 要 素 储 一 要 素 +C 
yz<+AorB 连 打 


一 v+AorB( 重 激 震 为 下 段 技 ) 
AorBuorCorD 按键 2 秒 以 上 (能 
按键 储 击 ) 

近 敌 时 -ye <+B 

金刚 重 队 va=+AorB 


刊 目 . 大 激 二 | yw +AB 同 按 
(追加 ) 刮 目 . 大 激 协 中 小 一 +B 
在 页 勾 : | -| 三 汪 才 考 各 | 
刮 目 . 超 激 二 


yeLAtzT>+B 
(能 按键 储 力 , 储 力 2 秒 以 上 后 则 
成 防御 不 能 技 ) 


由 于 朋友 的 背 上 关 ， 示 源 被 封 
印 长 达 十 年 ， 从 而 成 为 失去 人 类 
之 心 的 鬼 , 就 象 他 的 外 形 一 样 ,已 
经 从 一 位 正直 的 守护 战士 而 变 成 
了 全 无 人 性 的 妖魔 。 


是 一 心 探寻 妮 法 极 意 的 妨 者 ， 但 
他 一 直 在 怀疑 自己 的 流派 是 否 真 的 是 
世间 最 强 ， 从 而 产生 了 不 自信 的 心 
理 。 

斩 铁 为 了 证 实 自己 的 实力 ， 成 为 


从 示 源 那 高 达 两 米 的 当今 世界 的 千 一 高 手 ， 经 于 再 一 次 萌 
下 大 身躯 不 难 想 象 这 是 一 生 斗 志 , 而 投身 战场 。 他 那 和 神出鬼没 的 
位 力量 型 人 物 , 在 战斗 中 他 身手 全 所 有 对 手 闻 风 表 胆 。 

便 是 任 借 这 股 能 量 来 击 跨 

对 手 的 -。 


vt+AorB 


yw<+AorB 一 NA+C 
一 yy+A 连 打 空中 + 要 素 +C 


一 vt+B 
-tree 


空中 ys=+AorB 


近 敌 时 一 \ YA 一 +C 
[TY 
ITT 了 TIEEREORSETESER 


上 
近 敌 时 -AAA <+B 
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襄 武 之 黎 ， 被 人 们 教 县 的 称 为 
“ 斗 将 朴 然 "。 在 他 步 入 老年 时 。 已 
是 打败 二 百 上 四 十 三 名 强 者 的 剑 豪 。 
觉 同 到 究 极 奥义 * 佛 舍 刀 "最 终 完 成 
真心 流 的 他 , 因此 登 上 了 “ 吉 武 " 守 
护 神 的 位 置 ， 目 前 除了 执行 吉 武 守 
护 神 的 使 命 培 养 继 承 人 以 外 ， 他 最 
大 的 乐趣 便 是 您 闲 的 钓鱼 。 但 是 ， 
因 炒 卷 之 守护 神 为 打开 地 狱 门 而 企 
图 对 其 它 守 护 神 下 毒手 时 ， 
做 不 得 不 暂时 退 到 结 界 中 去 


vc>+AorBorC 
一 yw<+AorB 
一 yw<+C 

一 yt+AorBorC 


CT ROSS 二手 秽 抽 


本 名 李 成 龙 ， 在 中 国 沉 山 
少林 坷 学 艺 。 

李 和 烈火 是 充满 了 正义 感 ， 
绝 不 原谅 恶人 且 重 礼节 重 义气 
的 优秀 中国 青 年 。 他 所 使 用 的 
稳 法 是 在 北 少 林 移 法 上 强化 的 
飞 影 稳 ， 而 腰 间 经 常 挂 着 中 国 
特制 的 武器 铁 局 。 是 正统 派 的 
技术 型 战士 。 


yt+C ， 
(中 段 技 , 能 连续 三 回 输入 ) 
一 yt+B 
-yeAe+AorB 
空中 + 要 素 +C 

AB 同 按 

火影 震中 A or B or C 
| 
潜在 奥义 HE 


秘 奥义 、 苍天 无 影 喇 metB | 
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被 天 生 的 杀人 和 欲望 所 支配 
而 不 断 地 无 端 杀 人 , 这 就 是 柴 镜 
残 丸 的 性 格 。 并 且 ,因为 杀人 如 
麻 , 在 这 过 程 中 他 也 练 出 了 凌 历 
的 剑 技 , 许多 和 追 杀 他 的 杀手 及 捕 | 
快 交 命 于 他 的 棍 刀 之 下 。 | 

他 曾 一 度 作为 新 操 组 的 成 ;| 
员 。 是 维新 志士 们 的 强 政 ， 这 倒 | 
并 非 因 政见 不 同 , 而 完全 是 出 于 


估 堵 亲 的 示 性 。 L 


yw<+AorB 
一 +AorB 
< yu>AorB 连 打 
空中 ye<+B 
近 敌 时 一 + 


身 穿 有 樱花 印记 的 宽 袍 ,手持 长 
长 的 木 刀 , 腰 间 是 挂 着 烟 袋 ， 嘴 上 器 
看 柳条 ， 再 加 上 一 副 满 不 在 乎 的 表 昌 
情 ， 虽 不 算 非 常 英俊 , 却 自 有 一 份 ;2 
特 的 魅力 。 

从 这 副 造型 可 以 明白 ,天野 是 一 
企 由 打 心 里 热爱 着 自由 放 尖 生 活 的 
男子 ,， 生 在 这 个 动乱 时 代 ,， 而 仍 有 寻 
欢 作乐 的 心情 , 确实 全 许多 人 商 莫 不 
区 


省 刺 


一 wx- 一 +Aor B 


居 飞 车 穴 熊 " 九 手 计 "| A 键 连 打 站 
必 至 一 + <+B 我 
(能 按键 储 击 ) 

高 飞车 一 是 vt+C 流 


桂 马 之 高 上 
超 奥义 

查 上 此 之 一 手 " 金 " 
IE 人 汪汪 
盘 上 此 之 一 手 “ 角 行 "| 一 ywr< NTH 
盘 上 此 之 一 手 < 飞车 "| 一 Na 一 yw AB 


元 主攻 梧 
COMELETE STRATEGY 


共计 攻略 十 篇 ,包括 人 耻 PG 、 SLG SRPG 等 


| Js 格 兰 蒂 亚 传说 (SS) 
特 别 推荐 恶魔 召唤 师 2(SS) 


在 一 间 阴 暗 而 空旷 的 房间 内 , 巴 鲁 ( 入 一 少 ) 将 军 从 睡 
梦 中 醒 来 ,这 位 乖 庚 阴 毒 的 中 年 男子 正 是 大 财阀 光 工 一 省 
的 私人 军团 加 拉 重 的 主帅 。 

“我 又 做 那个 禁 了 …… 凌 林 ( 守 二 一 >y) ,我 们 现在 
位 于 何 处 ?" 站 在 一 旁 的 纪 林 回答 道 :我 们 还 有 半 个 小 时 的 
路 程 便 可 到 达 目 的 地 !” 

英俊 潇洒 的 继 林 大 佐 不 仅 是 拉 和 鲁 军 的 主要 将 领 ,而 
且 也 是 巴 鲁 的 儿子 , 俩 人 平时 只 有 在 私下 相处 的 时 候 才 会 
以 父子 相称 。 虽 然 现 在 有 玲 () 一 >) 中 尉 在 场 , 但 巴 鲁 与 
继 林 并 没有 避讳 她 ,看 来 这 位 美丽 的 女孩 有 着 非 同 一 般 的 
身份 。 

巴 鲁 望 着 面前 的 两 位 年 轻 人 ,说道 ; 萨 路 德 ( 雪 儿 小 ) 
遗迹 的 第 三 次 发 掘 调查 已 快 完成 ,我 期 待 你 们 能 有 好 的 业 
绩 ! 

凌 林 让 玲 将 窗子 打开 ,窗外 白云 际 浮 ,原来 他 们 正 置 
身 于 巨大 的 空中 要 塞 内 , 而 此 刻 
离 目标 巴 姆 街 已 不 远 了 。 


在 巴 姆 街 的 一 角 , 丝 ( 又 一 ) 
慌 慌 张 张 的 跑 了 过 来 ,这 是 个 活 
泼 可 爱 的 小 姑娘 ,不 过 她 此 时 却 
显得 十 分 焦急 ,似乎 是 在 寻找 着 
什么 。 正 当 她 在 街角 四 下 张望 的 
时 候 ; 远 处 传 来 了 一 阵 打斗 的 声 
音 。 原 来 是 杰 斯 河 (学 羡 又 元 1 
二 ) 为 了 寻找 什么 ”四 件 神器 "而 
到 他 人 的 地 盘 捣 乱 ,最 后 反而 被 
“ ”人 家 痛 “ 扁 "了 一 顿 。 
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丝 上 前 去 慰问 杰 斯 汀 ,关切 之 情 溢于言表 。 也 难怪 ,两 
人 本 是 邻居 ,又 是 青梅 竹马 的 好 朋友 , 自 小 便 是 一 对 出 名 
的 调皮 鬼 。 细 问 之 下 , 才 知 杰 斯 河 白 吃 了 一 顿 苦头 ,什么 有 
用 的 东西 也 没 找到 ,反倒 是 丝 不 知 从 何 处 找到 一 件 “ 传 说 
之 铠 "( 破 围裙 ) 。 

杰 斯 汀 在 桥头 与 村 中 的 小 恶霸 方 沁 打赌 , 谁 先 找 齐 
四 件 神 器 , 谁 便 是 真正 的 冒险 家 。 杰 斯 洒 因 有 了 “传说 之 
铠 ", 于 是 便 去 向 方 y 注 弦 耀 ,但 对 方 却 显得 十 分 不 展 ,还 
说 如 果 杰 斯 汀 在 日 落 前 还 不 能 找 齐 其 余 三 件 宝物 的 话 ,就 
和 Se 


别 想 过 桥 回 家 ,而且 丝 从 此 以 后 也 要 成 为 力 过 演 手 下 。 

没 办 法 , 快 去 找 吧 。 先 沿 着 河 边 向 西行 ,在 岸 边 可 找到 
“勇者 之 头 盔 "( 破 铁 锅 )。 当 在 民 家 2 楼 乱 翻 时 (所 有 勇者 、 
冒险 家 的 通病 ?) ,那儿 的 老伯 拜托 杰 斯 将 一 封 信 交 给 自己 


在 新 巴 姆 街 的 女儿 。 
两 人 来 到 北面 的 码头 ， 
这 里 不 光 有 记录 点 ,还 可 在 
墙 边 取得 闪 亮 的 “ 光 之 盾 ”， 
(垃圾 桶 盖 ) 。 但 那 最 后 一 件 时 
宝物 一 一 精灵 之 剑 " 在 哪里 | 
呢 ? 杰 斯 汀 又 措 到 坟 之 光 ,交谈 了 两 次 后 , 那 家 伙 才 透 吉 
“精灵 之 剑 " 竟 藏 在 他 家 的 宝箱 之 中 ,而 且 还 嘲讽 的 对 杰 斯 
汀 说 道 ,真正 的 冒险 家 一 定 会 有 办 法 解决 这 事 ……” 
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杰 斯 汀 来 到 方 二 注 家 找到 宝箱 ,可 惜 没 有 钥匙 无 法 将 
其 打开 。 杰 斯 河和 丝 一 时 间 没 了 主意 , 当 两 人 走 至 酒吧 附 
近 时 ,见方 > 汶 的 弟弟 也 在 此 处 ,他 以 着 向 杰 斯 汀 求助 , 问 
清 缘由 后 得 知 原 来 是 他 不 小 心 把 方 二 汶 的 宝箱 钥匙 弄 没 
了 。 真 是 无 巧 不 成 书 呀 , 杰 斯 汀 与 丝 立刻 趴 在 地 上 展开 地 
毯 式 搜索 ,终于 在 河 边 找到 了 钥匙 -两 人 跑 到 方 盖 注 家 ,从 
宝箱 中 取出 了 “精灵 之 剑 "( 木 剑 )。 好 了 ,这 下 可 以 去 找 方 
> 汶 践 财 约 了 , 谁 知 到 桥头 时 却 看 到 方 二 沁 正 因 封 桥 之 事 
而 遭 到 大 人 的 责骂 , 当 大 人 问 杰 斯 河 是否 也 参与 这 个 所 谓 
“冒险 "的 游戏 时 , 心 知 不 妙 的 杰 斯 洒 拔 腿 便 跑 ,一 汶 烟 似 
”的 奔 回 自己 家 中 ! 

杰 斯 汀 的 母亲 莉 丽 ( 沁 
个) 经 营 着 一 家 餐馆 ,她 不 
仅 人 漂亮 ,而 且 生性 豪迈 ,与 
。 巴 姆 港 的 水 手 以 及 街坊 们 都 
和 E 有 着 深厚 的 交情 。 莉 丽 见 杰 

ER 斯 汀 回来 , 问 起 他 一 整 天 都 
干 了 些 什么 , 杰 斯 汀 推 三 阻 四 不 愿 讲 出 真 话 ， 结果 被 母亲 
狠 狠 “教训 "了 一 顿 ! 

晚饭 时 , 莉 丽 告诉 杰 斯 汀 明天 博物 馆 馆 长 会 将 他 父亲 
的 遗物 一 一 精灵 石 交 给 他 。 原 来 杰 斯 洒 家 世代 都 是 喜好 冒 
险 的 人 ,而 其 中 最 出 色 的 就 是 杰 斯 汀 的 父亲 。 我 发 誓 一 定 
要 超过 父亲 的 成 就 ,成 为 最 出 色 的 冒险 家 号 此 时 此 刻 ,与 
生息 来 的 冒险 家 的 血液 沸腾 了 ,一 个 宏伟 的 志向 在 这 个 少 
年 的 胸中 产生 ! 

杰 斯 汀 一 觉醒 来 ,发 现 丝 已 经 来 了 , 先 从 宝箱 中 取出 
装备 ,再 在 画 简 内 拿 出 消毒 草 和 私房 钱 , 一 名 “勇者 "最 初 
所 需要 的 东西 已 基本 齐全 了 。 在 楼 梯 旁 放 有 一 个 “ 光 必 人 
像 " ,虽然 这 只 是 杰 斯 汀 父亲 找到 的 一 件 假 货 ,但 杰 斯 汀 深 
信 这 世上 一 定 真有 光 翼 人 存在 ,而 且 会 亲自 证 明 有 关 古 文 
人 


杰 斯 汀 与 丝 进入 纪念 博 
物 馆 ,在 大 堂 的 纪念 碑 上 看 
到 ; 

1 巴 鲁 将 军 对 考古 学 十 
分 热衷 并 且 以 军事 力量 帮助 
发 掘 ; 

2 在 巴 姆 以 南 发 现 了 萨 
SS 路 德 ( 坟 炙 卜 ) 遗 迹 , 它 极 可 能 
是 古代 贵族 的 墓地 。 

3“ 安 哲 罗 "在 考古 学 中 
是 指 古 代 文 明 , 那 是 一 个 有 如 
“国家 ?” 般 的 人 类 集体 ,传说 中 
更 提 到 精灵 , 光 翼 人 等 神秘 元 
素 ,但 很 难 证 明 其 存在 。 


在 馆 长 室 的 书籍 中 ,两 人 又 看 到 了 关于 学 工 一 儿 财 团 
以 强大 财力 和 用 高 度 的 燕 气 技术 支配 巴 姆 经 济 的 记载 。 

来 到 展示 室 终 于 见 到 馆 长 , 馆 长 说 他 已 将 “新 光 必 人 
像 "修好 ,而 这 新 像 是 加 拉 鲁 军 在 新 大 陆 艾 伦 西亚 ( 工 二 > 
注 了 ) 的 多 姆 (下 各 ) 遗 迹 中 找到 的 s 杰 斯 汀 一 听 之 下 ,立刻 
又 燃 起 了 去 新 大 陆 冒 险 的 念头 。 之 后 馆 长 又 给 他 讲 了 许多 
关于 安 哲 罗 的 传说 ,其 中 提 到 光 翼 人 用 精灵 石 的 力量 不 断 
实现 梦想 创造 世界 ,他 们 留 下 了 浮 空 之 街 , 在 星际 航行 的 
船 ,可 永远 运作 的 蒸气 机 ,时 间 静 止 的 精灵 圣地 ,不 老 不 死 
的 神 宫 等 等 。 馆 长 个 人 认为 光 权 人 是 古代 贵族 的 代表 ,至 
于 精灵 石 则 只 不 过 是 贵族 们 为 巩固 其 势力 而 编造 的 神话 
而 孽 志 

最 后 馆 长 将 精灵 石 交 给 杰 斯 汀 ,并 断定 这 又 是 件 候 
货 5 

杰 斯 汀 并 不 理会 这 顽固 老头 儿 的 所 谓 “ 科 学 论断 ", 他 
表示 总 有 一 天 要 自己 搞 清真 相 。 

馆 长 让 两 人 自行 到 馆 内 参观 ,然后 再 来 馆 长 室 见 他 。 
好 奇 的 杰 斯 汀 对 那 座 “ 新 光 翼 人 像 "十 分 感 兴趣 , 谁 知 正当 
他 仔细 观察 时 ,不 小 心 将 石像 碰 坏 了 。 杰 斯 汀 来 到 馆 长 室 ， 
馆 长 问 他 刚才 是 什么 东西 发 出 的 巨 响 , 杰 斯 河 照 实说 是 石 
像 破 掉 了 ,可 馆 长 却 以 为 他 在 开玩笑 ,并 未 信以为真 ,还 将 
一 封 介 绍 信 交 给 他 ， 说 可 挎 此 信 进 入 话 路 德 站 杰 参 观 。 

出 了 巴 姆 街 ,经 由 玛 鲁 
那 ( 忆 儿 二 ) 街 便 可 来 到 萨 路 | 
德 遗迹 。 杰 斯 汀 将 介绍 信 出 ， 

给 守卫 看 ,果然 被 允许 人 
内 。 接 着 看 到 不 远 处 有 一 队 
七 兵 , 为 首 的 是 三 名 女子 ， 、 
紫色 长 发 的 是 娜 娜 ( 才 博 )， 桂 红 色 头 的 是 藉 琪 ( 坟 寺 )， 
ws inwaen 
却 可 听 出 她 们 性 情 均 极为 变态 ,都 是 难 缠 的 角色 。 

杰 斯 洒 走 过 去 将 介绍 信 递 给 三 人 , 没 想到 她 们 竟 将 信 
随手 撕 掉 ;那个 莎 琪 还 扬言 要 将 杰 斯 汀 两 人 处 死 ( 没 道理 
呀 ?变态 娘 就 是 变态 娘 !) ,幸好 米 奥 出 面 阻止 (三 人 中 唯一 
个 看 上 去 比较 正常 的 ) ,看 在 两 人 还 只 是 孩子 的 份 上 只 勒 
令 他 们 尽 速 离开 。 


杰 斯 汀 当然 不 会 这 么 轻 
易 就 走 ( 真 正骨 险 家 的 条 件 
之 一 就 是 :胆子 要 大 ) ,他 与 
丝 悄悄 汶 进 了 遗迹 内 部 。 在 
E 深 处 ,他们 看 见 纪 林 大 佐 和 
和 玲 中 尉 在 给 队伍 训话 ,而 “ 变 
态 三 人 娘 " 也 在 其 中 ， 看 她 们 的 态度 对 玲 中 尉 似乎 有 些 不 
满 ,但 当 缪 林 讲 话 的 时 候 却 显得 格外 投入 ,大 概 是 对 这 位 
俊男 别有用心 吧 ! 
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同和 CT 4 半 让 
出 四 必 出 


由 全 


等 队伍 解散 后 , 杰 斯 河 在 遗迹 里 探索 起 来 , 当 他 来 到 
一 块 丐 大 的 人 面 怪 石 前 时 ,身上 的 精灵 石 竟 与 其 产生 共 
鸣 , 怪 石 裂 开 ,露出 了 一 条 通路 -精灵 石 果然 不 是 假 货 , 杰 
斯 汀 的 想法 被 初步 证 实 了 。 


里 面 的 布局 与 装饰 与 外 
和 面 大 相 径 庭 ,看 来 此 处 才 是 
遗迹 的 实体 。 在 走廊 左边 尽 
头 的 绿色 开关 处 调查 三 次 
| 后 ,左边 的 门 被 打开 ,人 内 开 
| 动 红色 的 按键 ,活动 台 转 到 
另 一 边 门 前 ,再 往 里 行 ,可 见 到 -- 扇 有 古怪 图 案 的 门 , 杰 斯 
汀 感到 这 里 与 古文 明 “ 安 哲 罗 ”有 着 不 可 分 割 的 关系 。 

在 精灵 石 的 帮助 下 , 门 打开 
了 。 当 走 近 石 台中 心 的 光 球 时 ， 
强烈 的 光芒 将 整个 房间 淹没 , 待 
光芒 暗淡 下 来 , 杰 斯 汀 发 现 自己 
竟 置 身 于 太空 之 中 ,接着 ,他 听 
到 一 个 少女 的 声音 ,虽然 看 不 清 
她 的 面目 ,但 却 得 知 她 是 阿兰 多 
(了 普 > 上) 的 丽 蒂 ( 岂 工 一 元 )。 
丽 蒂 说 出 精灵 石 本 是 人 与 精灵 ， 
之 间 结 成 的 契约 之 印 ,而 她 自己 
则 是 来 自 遥 远 的 古 “ 安 哲 罗 " 文 ， 
明 并 且 人 掌握 着 该 文明 的 所 有 秘 
密 。 丽 蒂 还 告诉 杰 斯 河 “ 安 哲 罗 ” 
文明 并 非 神话 , 光 翼 人 曾 以 其 高 
度 的 文明 君临 这 个 世界 。 当 杰 斯 
汀 想 进一步 人 妃 问 关于 “ 安 哲 罗 " 的 事情 时 , 丽 蒂 表示 一 次 只 
能 回答 一 个 问题 ,要 想 知道 更 多 的 东西 , 便 要 向 东方 展开 
漫长 的 旅程 ,而 精灵 石 的 光辉 将 会 一 直 引 导 他 走向 正确 的 
道路 。 

丽 蒂 的 幻影 消失 了 , 杰 斯 河和 丝 沿 原 路 返回 ;但 在 那 
间 回 转 房间 内 遇 上 了 缪 林 和 玲 。 缪 林 举 刀 威 吓 两 人 ,要 他 
们 说 出 所 知 的 一 切 ; 此 时 不 论 怎样 回答 , 缪 林 都 会 下 令 将 
两 人 抓 走 , 幸 好 杰 斯 汀 情急 生 智 ,利用 转动 机 关 摆 脱险 境 。 

两 人 跑 到 人 面 怪 石 出 口 处 ,突然 飞 来 一 只 巨 鹰 拦住 去 
路 ,不 过 它 的 能 力 不 强 ,只 几 下 就 被 打败 了 。 

杰 斯 汀 和 丝 返回 了 巴 姆 街 , 并 一 起 来 到 杰 斯 汀 家 共 进 
晚餐 吃饭 时 ,两 人 向 莉 丽 讲述 了 白天 的 奇遇 ,并 请 教 如 何 
才能 前 往 新 大 陆 , 莉 丽 说 不 妨 去 巴 姆 港 问 问 看 。 

第 二 天 , 杰 斯 汀 和 丝 到 港口 打探 ,一 名 水 手 告知 即将 
有 船 前 往 新 大 陆 , 但 上 船 必 须要 有 通行 证 (和 又 ) 才 行 ,而 
通行 证 的 入 手 方法 可 到 酒吧 中 去 打听 。 来 到 酒吧 , 却 发 现 
老板 娘 站 在 门口 ,原来 门 钥 匙 带 在 她 儿子 身上 ,而 这 位 少 
掌柜 已 到 港口 去 了 。 杰 斯 汀 只 好 又 回 到 港口 ,向 其 索取 钥 
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匙 。 他 们 总 算是 帮 了 酒吧 老板 娘 一 个 小 忙 ,她 破例 允许 两 
个 小 家 伙 ( 未 成 年 人 ) 进 入 酒吧 ,但 必须 要 等 到 晚上 酒吧 开 
张 才 行 。 


加 拉 重 的 飞行 要 塞 正 在 行进 中 , 缪 林 向 巴 鲁 报告 了 在 
萨 路 德 遗 迹 遭 受 的 失败 ,但 故意 隐瞒 了 进入 遗迹 内 部 的 事 
情 。 巴 鲁 并 未 对 缪 林 进 行 处 分 ,这 样 一 个 野心 勃勃 的 家 伙 
绝对 不 是 在 顾 念 父子 之 情 , 他 究竟 在 想 什么 ?而 对 父亲 阳 
奉 阴 违 的 纪 林 大 佐 到 底 是 怎样 的 一 个 人 ,他 真正 的 目的 又 
何在 呢 ? 


夜幕 降临 , 杰 斯 河和 丝 
来 到 酒吧 (这 里 似乎 没有 什 
么 儿童 不 宜 的 场面 ) ,从 顾客 
处 得 知 这 里 的 常客 辛 ( 汉 >) 
拥有 通行 证 ,可 他 不 知 为 何 锥 
今天 却 没有 来 。 与 老板 娘 交 二 和 
谈 了 几 句 ,她 托 杰 斯 汀 将 辛 丢 在 这 里 的 
(Lv 乡 ) 矿 山 的 家 去 。 

日 , 杰 斯 汀 乘 火车 来 
到 雷 克 矿 山 , 下 车 后 向 下 行 由 
了 一 段 便 找 到 了 辛 的 小 屋 有 Tt 
可 辛 竟 不 在 家 中 "正当 杰 斯 由 wy II ， 
汀 要 离开 的 时 候 ;, 辛 开门 走 国 机 g7 
入 , 杰 斯 汀 向 他 讲 明 来 意 , 辛 : 
表示 想 拿 到 通行 证 并 不 是 难事 。 可 前 往 新 大 陆 是 一 件 需要 
勇气 和 力量 的 事情 ,他 要 求 杰 斯 汀 去 消灭 矿坑 中 的 怪物 以 
证 明 自 己 的 实力 ! 

从 小 屋 西行 进入 矿坑 ,这 里 的 路 线 并 不 复杂 ,在 2 阶 
终于 见 到 了 辛 所 说 的 三 只 怪兽 。 将 其 战胜 后 ,矿坑 开始 骨 
塌 ， 辛 利用 采 石 车 助 两 人 顺利 脱出 。 

辛 告诉 杰 斯 汀 “真正 的 冒险 家 就 算 
遇 到 再 多 苦难 ,心中 也 不 会 失去 希望 ， 
而 且 在 今后 的 冒险 之 旅 中 永远 也 不 要 
忘记 这 一 宗旨 。? 说 罢 , 他 将 通行 证 送 给 
杰 斯 汀 。 

回 到 巴 姆 街 , 杰 斯 汀 说 不 带 丝 去 新 
大 陆 冒 险 ,可 丝 觉得 自己 已 不 是 小 孩 
子 , 况 且 也 为 得 到 通行 证 尽 过 力 , 最 后 
竟 册 着 跑 回 家 去 。 

又 到 了 晚饭 时 间 , 杰 斯 汀 因明 天 便 
要 离 家 远 行 ,所 以 便 和 母亲 闲话 家 常 。 
聪明 的 莉 南 看 出 了 儿子 的 心事 , 主动 询 
9 全 、 问 他 明天 何 时 出 发 虽然 心中 有 无 限 依 

“” 恋 ,但 母子 俩 都 没有 表露 出 来 。 


清晨 , 杰 斯 汀 准备 出 发 ,临别 之 际 ,他 仔细 端详 着 墙 上 
历代 先 人 的 照片 ,最 后 将 自己 的 照片 也 贴 了 上 去 ,并 发 拆 
成 为 最 出 色 的 冒险 家 , 载 誉 而 归 。 

杰 斯 汀 来 到 港口 登 船 处 , 当 他 掏 出 通行 证 的 时 候 , 忽 
然 发 现 里 面 均 有 一 封 母亲 的 亲笔 信 。 信 中 叮嘱 杰 斯 汀 到 达 
新 巴 姆 街 后 可 去 投靠 当地 的 冒险 家 协会 , 莉 丽 相信 会 长 加 
奥 斯 必 定 会 帮助 他 。 字 里 行 间 ,无 处 不 流露 出 母亲 的 关切 
之 情 。 船 启 航 了 ,此 时 红 日 东升 ,朝霞 万 道 ;这 是 魏 新 的 一 
天 ,也 是 杰 斯 洒 新 生活 的 开始 ! 
机 杰 斯 汀 在 轮船 上 少不了 
要 先 闲 逛 一 番 ,可 正当 他 要 
从 走廊 回 到 甲板 的 时 候 , 况 
见 到 了 丝 的 宠物 扑 依 。 登 上 
甲板 ,果然 又 找到 了 丝 。 可 现 

| 在 她 的 处 境 大 大 不 妙 ,原来 
好 想 生 在 木 柱 中 偷渡 ， 但 却 被 水 手 发 现 ,船长 打算 命 人 将 
她 抛 和 大海- 杰 斯 汀 赶忙 跑 过 去 为 丝 求情 ,最 后 船长 答应 
让 两 人 留 在 船上 作 兄 习 水 手 ,以 补偿 船 费 。 

是 夜 两 人 便 在 船员 室 休息 ,第 二 天 便 要 开始 在 船上 
“ 卖 苦 力 ”。 与 出 口 附近 的 水 手 交 谈 后 可 获得 船 室 钥匙 , 然 
后 就 可 到 甲板 上 找 中 央 的 水 手 接受 氛 地 板 的 工作 。 

日 复 一 日 ,两 人 就 这 样 辛苦 劳动 了 两 天 ,这 一 又 洗 过 
地 板 后 , 回 船 仓 时 从 讯号 员 那 里 得 知 明天 将 有 一 位 新 巴 姆 
街 赫 赫 有 名 的 冒险 家 登 船 , 杰 斯 汀 一 听 之 下 ,兴奋 不 已 , 恨 
不 能 立刻 便 与 这 位 冒险 家 会 面 。 

第 2 天 清晨 , 杰 斯 汀 筷 
不 急 待 的 跑 上 甲板 , 见 到 那 
位 冒险 家 正 被 热情 的 水 手 们 
围 住 , 定 睛 一 瞧 , 那 人 竟 是 位 
年 轻 姑娘 。 她 名 叫 菲 娜 (7 1 

一 十 ) ,此 时 正 兴高采烈 的 与 于 
水 手 击 掌 致意 ， 并 滔滔 不 绝 的 给 大 家 讲述 自己 的 冒险 经 
历 。 船 长 请 非 娜 先 去 休息 , 当 她 走 过 杰 斯 汀 身 旁 时 , 杰 斯 汀 
也 想 和 她 击 掌 ,可 人 家 并 没 把 他 当成 真正 的 冒险 家 ,所 以 
只 是 客气 的 握 了 握手 ,这 叫 杰 斯 汀 心里 顾 不 是 滋味 。 

又 过 了 一 天 ,早上 杰 斯 汀 和 丝 向 往常 一 样 来 到 甲板 干 
活 ,可 发 现 菲 娜 时 已 将 工作 做 完了 ,她 还 主动 向 两 人 问好 。 
杰 斯 汀 因 对 方 还 记得 自己 名 字 而 十 分 高 兴 ,可 菲 娜 说 记忆 
力 好 是 成 为 真正 冒险 家 的 基本 条 件 。 三 人 谈 起 有 关 置 险 的 
事情 , 非 娜 说 自己 住 在 新 巴 姆 街 附 近 , 并 且 是 冒险 家 协会 
中 最 出 色 的 成 员 , 可 她 话 中 隐约 透露 出 对 加 入 冒险 家 协会 
很 不 情愿 。 另 外 ,她 还 提 到 自己 唯一 的 亲人 便 是 姐姐 ,但 姐 
姐 却 远 在 异乡 。 

三 人 正 说 到 兴 头 上 , 菲 娜 突然 察觉 风向 极 不 正常 , 连 
海鸥 都 不 见 了 踪影 。 杰 斯 汀 来 到 船长 室 ,船长 认为 这 有 可 


加 的 RARG 


能 是 幽灵 船 出 现 的 先兆 , 话 生 
音 未 落 一 名 船员 跑 进来 气急 
败坏 的 报告 说 海上 发 现 了 一 
艘 怪 船 -众人 跑 上 甲板 ,果然 
见 到 灰 蒙 蒙 的 雾气 中 有 一 条 
充满 阴森 气氛 的 大 船 。 菲 娜 汪 
问 道 ; “ 谁 有 胆量 随 我 到 曙 灵 船上 去 探 个 究竟 3" 船长 和 角 
员 均 默 不 作 声 , 杰 斯 汀 站 了 出 来 ,他 和 丝 都 愿意 陪 菲 娜 一 
同 冒 险 。 当 菲 娜 问 杰 斯 汀 为 何 要 去 时 , 杰 斯 汀 答 道 :要 菲 
娜 一 人 去 ,我 有 些 担 心 !”( 选 第 2 项 )。 三 人 通过 攀 杆 的 机 
械 吊 臂 登 上 幽灵 船 , 从 楼 梯 右 边 的 洞 可 进 到 船体 内 部 。 黑 
暗中 , 杰 斯 汀 忽然 说 自己 好 像 碰 到 了 什么 软 绵绵 的 东西 ， 
得 到 的 回答 却 是 菲 娜 的 一 记 耳 光 ! 

船 内 面积 不 大 ,但 道路 
却 比 较 复 杂 ,一 些 地 板 破裂 
导致 许多 地 方 需 绕 行 才 可 。 
终于 来 到 最 后 的 房间 一 一 广 
间 ,调查 大 门 后 便 可 进入 船 
长 室 , 菲 娜 打开 船长 的 航海 
日 记 ， 正 当 她 读 到 全 船 人 员 与 一 
幸 死 亡 那 一 段 时 ,一 只 
提 到 的 水 怪 吗 ? 

三 人 协力 将 乌贼 消灭 ,幽灵 船 也 开始 下 沉 , 和 凭借 菲 娜 
的 机 警 众 人 终于 脱险 。 

回 船 睡 了 一 觉 , 醒 来 时 水 手 告诉 杰 斯 汀 船 已 到 达 新 大 
陆 艾 伦 西亚 的 新 巴 姆 港 , 非 娜 很 欣赏 杰 斯 洒 的 表现 ,并 以 
冒险 家 传统 的 “ 击 掌 " 与 他 道别 。 菲 娜 自己 先 回 麦 利 路 (又 
JJ 儿 ) 山 道 的 家 去 了 ,而 杰 斯 汀 与 丝 则 来 到 港内 的 冒险 家 


只 巨大 的 水 怪 搏 斗 而 不 
巨大 的 乌贼 出 现 ! 这 便 是 日 记 中 所 


协会 , 谁 知 打听 后 才 知 道 这 里 只 是 分 会 ,总 会 座 落 在 新 巴 
姆 街 内 。 
进入 新 巴 姆 街 很 快 找到 | 


了 冒险 家 协会 的 所 在 , 先 询 间 
问 了 一 下 有 关 多 姆 遗迹 的 情 ， 
况 ,可 员工 告知 去 多 姆 遗迹 
的 观光 团 因 安全 原因 已 经 取 ，，、 
消 了 , 杰 斯 汀 又 提出 自己 希 。 有， ， 
望 能 加 入 冒险 家 协会 .员工 让 他 到 左上 方 的 房间 去 向 会 长 
申请 。 

进入 会 长 的 房间 ( 房 门 的 密码 可 从 柜台 旁 的 员工 处 问 
得 ) ,发 现 所 谓 的 会 长 竟 是 个 还 流 着 鼻涕 的 白痴 ,他 名 叫 巴 
哥 (S >) 是 前 任 会 长 加 奥 斯 的 儿子 。 父 亲 死 后 ,他 便 顺 
理 成 章 的 接任 了 会 长 之 职 * 看 过 杰 斯 汀 的 介绍 信 , 巴 哥 对 
是 否 允 许 他 人 会 一 事 沉吟 不 决 。 这 时 , 杰 斯 汀 发 现 了 一 张 
菲 娜 的 照片 ,而 巴 哥 居然 称 菲 娜 为 自己 的 未 婚 妻 。 杰 斯 汀 
口 不 择 言 ,埋怨 菲 娜 怎么 会 同意 和 一 个 傻瓜 结婚 。 巴 哥 一 
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听 大 怒 ,立时 否决 了 杰 斯 洒 的 申请 。 

无 计 可 施 的 杰 斯 汀 先 把 巴 姆 街 老者 交 给 他 的 家 书 交 
给 新 巴 姆 街 高 级 民 家 之 中 的 少女 ,然后 便 前 往 麦 利 路 山道 
非 娜 的 家 。 


非 娜 的 屋子 是 自制 , 屋 
内 的 陈设 也 十 分 简朴 ;正当 
杰 斯 汀 和 丝 摆 弄 晾 在 绳 上 的 
衣物 时 , 非 娜 走 了 进来 5 她 贸 
| 两 人 一 起 吃饭 ,闲谈 时 杰 斯 
是 | 汀 问 非 娜 与 巴 哥 订 婚 之 事 是 
否 属实 , 非 娜 表示 那 只 是 巴 哥 一 厢 情 愿 而 已 。 杰 斯 汀 邀 菲 
娜 一 同 到 多 姆 遗迹 冒险 ,但 菲 娜 却说 冒险 家 协会 的 会 员 未 
经 许可 是 不 能 四 处 轩 险 的 ， 否则 将 会 被 驱逐 出 会 ! 
说 到 这 里 , 杰 斯 汀 顿 感 
气愤 ,他 说 没有 人 能 左右 风 
的 去 向 ,只 有 风 自 己 才 能 决 
il 定 目标 ,而 冒险 家 就 应 该 旬 
风 一 样 才 行 。 菲 娜 听 了 杰 斯 
本 的话 若 有 所 思 , 这 时 外 面 
忽然 响起 一 阵 乐 声 。 菲 娜 出 去 查看 究竟 ,但 不 一 会 儿 竟 传 
来 她 的 惊 呼 。 杰 斯 汀 跑 到 外 面 , 见 原来 是 那个 白痴 会 长 来 
向 菲 娜 求婚 , 菲 娜 见 一 时 无 法 摆脱 这 个 讨厌 的 家 伙 ; 便 拉 
杰 斯 汀 冒充 是 自己 的 未 婚 夫 。 巴 哥 恼 羡 成 和 , 叫 出 手下 保 
镖 秦 ( 玫 Y >) 先 生 ,将 杰 斯 汀 打 晕 后 ,又 强行 带 走 菲 娜 回 
新 巴 姆 竺 教堂 举行 婚礼 。 
杰 斯 汀 苏醒 后 忙 赶 往 教堂 ,可 教堂 大 厅 已 被 反锁 ,于 
是 只 好 绕 到 后 面 的 小 屋 ， 从 地 下 水 路 潜入 教堂 
地 上 下 路 有 不 少 水 门 ， 
需 不 时 扳 动 开关 以 使 道路 畅 
通 。 总 算 时 间 还 来 得 及 , 待 杰 
斯 洒 从 天 井 跳 人 教堂 时 , 婚 
礼 还 未 举行 。 秦 先生 又 出 来 
阻挠 ,这 回 可 要 小 心 应 付 ,最 
后 终于 将 其 击 倒 。 但 巴 哥 仍 不 死心 ,还 摆 出 会 长 的 身份 来 
威胁 菲 娜 ,声称 如 不 同意 结婚 就 取消 她 的 会 籍 . 但 非 娜 毫 
理会 ,她 已 决定 摆脱 冒险 家 
协会 可 笑 的 规则 束缚 ,与 杰 斯 
汀 一 同 开始 新 的 冒险 生涯 。 
杰 斯 汀 与 非 娜 相 携 走出 教 
堂 ,外面 的 村 民 误 以 为 他 们 便 
是 新 婚 夫妇 , 竟 相 欢天喜地 的 
祝贺 ,这 令 两 人 一 时 间 十 分 乾 
记 ， 炊 5 


三 人 回 到 菲 娜 的 家 5 休息 
一 夜 后 , 杰 斯 汀 醒 来 却 发 现 不 
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见 了 菲 娜 ,来 到 屋外 见 她 正 
欣赏 附近 的 景色 。 菲 娜 说 ,她 
原本 就 喜欢 风 的 无 拘 无 束 ， 
过 去 那 种 渴望 摆脱 规范 , 自 
由 蔓 翔 的 感觉 ,终于 又 因 与 
杰 斯 汀 的 相遇 而 重新 苏醒 。 


在 加 拉 重 军 一 方 , 巴 鲁 将 军 向 缪 林 大 估 询问 工作 的 进 
展 状 况 , 缪 林 报 告 说 在 雾 之 树 海 以 及 多 姆 遗迹 进行 的 行动 


将 会 为 " 艾 克 特 拉 重 ( 工 作 下 也 汶 几 ) 计 划 ? 提 供 不 少 有 用 
的 情报 。 


前 往 多 姆 遗迹 的 必 有 经 之 
路 是 兰 克 鲁 ( 巨 祖 省 ) 山 . 
脉 ,这 儿 的 路 虽 不 复杂 但 敌 
。 人 需 小 心 应 付 * 进 入 山脉 第 2 
部 份 后 ,三 人 扎营 休息 下 来 ， 

ER 菲 娜 说 起 大 家 的 相遇 实在 非 
常 有 趣 ， raroardiyoprnpoag 可 料想 不 到 
现在 居然 已 经 成 为 了 互相 信赖 的 伙伴 。 杰 斯 汀 说 自己 冒险 
的 最 大 目标 是 “阿兰 多 ”, 但 菲 娜 却 好 象 从 未 听 说 过 这 个 地 
方 8 

越过 山脉 ， ee ai 
多 姆 遗迹 5 遗迹 中 机 关 重重 ,Up 
op 
(普通 攻击 效果 不 大 ,可 用 火 
魔法 来 对 付 ) 。 最 后 找到 这 里 
的 BOSS, 将 其 打败 后 杰 斯 汀 请 虽 ， 
走 人 * 纪 影 之 间 ”, 先 调查 中 央 的 石 块 ,接着 丽 蒂 便 会 出 现 ， 
她 告诉 众人 光 翼 人 曾 以 精灵 石 的 力量 发 展 自己 的 文化 ,如 
建造 都 市 及 飞 空 艇 等 她 要 求 杰 斯 汀 去 确认 一 下 世上 是 否 
真有 名 为 “世界 之 果 "的 地 方 。 

离开 遗迹 ,在 非 娜 的 建议 下 ,大 家 决定 先 回 新 巴 姆 竺 
整顿 装备 。 途 经 兰 克 鲁 山脉 时 , 杰 斯 汀 在 旁边 的 树林 中 发 
现 了 一 个 受伤 尝 倒 的 小 孩 。 这 孩子 生 有 一 对 尖 耳 ,而 且 还 
长 着 独 角 - 小 孩 缓 缓 苏醒 过 来 ,可 他 所 讲 的 语言 众人 却 连 
半 个 字 都 没 能 听 懂 。 为 了 给 其 治 伤 ,大 家 决定 先 将 小 孩 带 
回 菲 娜 的 家 。 

三 人 刚 走 , 加 拉 和 鲁 军 的 变态 三 
口 声 声 说 要 捉拿 “ 亚 人 ”, 难 
道 被 杰 斯 汀 他 们 救 起 的 孩子 
便 是 所 谓 的 * 亚 人 " 吗 ? 米 奥 填 
提议 用 军 犬 来 进行 追踪 ,于 攻 
是 加 拉 鲁 大军 便 先 行 撤回 前 | 时 
线 基地 ! 


人 娘 便 带 大 军 赶 到 , 口 
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回 到 菲 娜 家 , 杰 斯 汀 等 人 又 为 小 孩 的 伤势 担忧 起 来 ， 
菲 娜 说 只 有 找到 “ 沙 露 法 ( 菇 省 了 7 了 ) 草 "才能 使 他 转 危 为 
安 。 杰 斯 汀 等 索性 救 人 救 到 底 ,从 小 屋 南方 的 木 栅栏 处 找 
到 通 往 药 草 之 山 的 路 ,一 路 仔细 搜寻 ,最 后 终于 找到 了 那 
株 红色 的 “ 沙 露 法 草 "。 

喂 小 孩 服 下 药物 ,疲劳 之 极 的 众人 也 终于 可 以 休息 。 
一 觉醒 来 发 现 小 孩 已 不 在 屋内 ;出 门 后 见 到 他 正 坐 在 草原 
上 歇 笛子 。 他 对 救 起 自己 的 杰 斯 汀 等 十 分 亲热 ,可 惜 言语 
不 通 ,不 知 究竟 他 在 说 些 什么 * 小 孩 还 拿 出 几 枚 果子 递 给 
杰 斯 汀 , 谁 知 就 在 这 时 ,加 拉 鲁 大 军 从 天 而 降 般 突然 出 现 ， 
措 不 及 防 的 众人 只 得 束 手 就 缚 。 

NA 民众 人 被 带 到 加 拉 重 军 的 
基地 内 , 亚 人 "小 孩 不 知 给 
， 带 到 何 处 去 了 , 杰 斯 汀 与 丝 
被 关 在 同一 牢房 ,而 菲 娜 则 

加 关 在 别处 。 杰 斯 汀 当然 不 会 
ww 坐 以 待 毙 ,他 拾 起 一 根 水 管 ， 
并 让 丝 假 肚子 痛 ( 这 办 法 好 像 有 无 数 人 用 过 )， 打 翻 了 受骗 
进来 的 士兵 后 ,两 人 在 隔壁 牢房 找到 非 娜 ,可 惜 却 有 牢房 
门 的 铀 匙 , 当 杰 斯 汀 到 右 方 房间 偷 效 士 兵 寻找 钥匙 时 ,不 
幸 又 被 大 队 士 兵 发 现 重新 关 进 牢房 。 这 次 的 待遇 可 就 糟 多 
了 ,居然 被 吊 了 起 来 。. 这 时 ， 玲 中 届 突 然 来 到 ， 二 才 者 示 
名 守卫 ,并 故意 将 牢房 钥匙 洒 加 中 二 ，Arn 
留 在 地 上 。 她 为 什么 会 这 样 
做 呢 ?此 时 已 来 不 及 细 想 , 杰 
斯 汀 挣脱 绑 绳 ,到 隔壁 救出 
两 位 同伴 ,接着 便 开 始 寻找 
那 名 亚 人 小 孩 。 

三 人 疏 入 通风 道 ,沿途 可 探听 到 许多 军事 情报 ,终于 
找到 关押 * 亚 人 ”小孩 的 房间 ;可 纪 林 正在 用 “ 亚 人 语 "与 那 
小 孩 交 谈 。 之 后 从 缪 林 与 玲 的 对 话 中 得 知 , 他 们 正在 寻找 
“ 亚 人 村 "的 地 点 ,可 那 小 孩 却 一 直 坚 不 吐露 。 看 来 暂时 无 
法 下 去 救 人 ,到 另 一 面试 斌 
运气 吧 。 众 人 找到 一 扇 需要 
密码 的 门 , 再 进入 通风 道 在 和 S 四 
更 衣 室 上 方 偷 听 到 变态 三 人 语 
娘 的 谈话 ,从 中 得 知 密码 应 
为 “ 右 右 左 左 下 上 下 上 量 丰 各 是 

打开 密码 门 进入 地 下 仓库 ， 用 绞盘 升 高 铁 第 救出 亚 人 
小 孩 。 小 孩 再 次 将 果实 交 给 杰 斯 汀 , 吃 下 后 虽 被 疗 得 够 哈 ， 
但 却 终于 能 听 懂 “ 亚 人 语 ”, 并 由 此 得 知 这 小 孩 名 叫 尼 姆 
( 蕊 Dis 

带 着 尼 姆 快 逃 吧 ,路 上 会 分 别 遇 到 东 琪 . 娜 娜 和 米 奥 ， 
将 其 战胜 后 进 大 车 站 ,接着 可 利用 停 在 此 处 的 军用 列车 尽 
速 离开 ! 


杰 斯 汀 一 路 全 速 行进 , 非 娜 担心 他 过 于 劳累 ,也 过 来 
帮助 驾驶 列车 。 第 二 天 早晨 , 丝 与 尼 姆 醒 来 ,与 杰 斯 洒 和 非 
一 起 闲谈 s。 杰 斯 汀 问 起 关于 雾 之 树 海 的 情况 , 尼 姆 回答 说 
自己 便 是 在 雾 之 树 海 受到 变态 三 人 娘 的 围攻 ,最 后 逃 到 兰 
克 鲁 山脉 才 不 支 倒 地 : 致 于 “世界 之 果 ”, 尼 姆 说 那 是 一 面 
很 高 的 墙壁 ,以 前 有 不 少 人 向 其 跪拜 。 尼 姆 所 居住 的 鲁 克 
Wv 少 ) 村 便 座 落 在 雾 之 树 海里 面 。 

大 家 正 谈 得 高 兴 , 列 
突然 猛烈 震动 起 来 , 尾 端 
传 来 撞击 声 。 杰 斯 汀 跑 到 后 | 
面 ,发 现 加 拉 重 军 的 飞行 器 
已 追 了 上 上来 ,并 不 断 向 列车 和 
开火 .四 人 桶 在 一 起 ,商讨 对 ”< In 
策 。 杰 斯 汀 心 生 一 计 , 他 和 弄 断 了 刹车 杆 , 趁 变态 三 人 娘 及 手 
下 来 到 车 头 时 ,将 车 头 与 车 厢 断 开 。 车 头 无 法 刹 住 , 载 着 变 

三 人 娘 向 远方 疾 驶 而 去 ,而 飞行 器 上 的 加 拉 和 鲁 军 也 顾 不 
上 截击 杰 斯 汀 ,连忙 营救 上 司 去 了 (这 办 法 也 有 不 少 人 用 
过 ,大 概 冒 险 家 的 思路 都 一 样 吧 ?!) 车 厢 借 着 惯性 继续 前 
行 , 停 下 时 居然 正好 是 在 “ 雾 之 树 海 " 边缘。 

这 里 大 雾 弥漫 ,根本 看 不 清道 路 。 尼 姆 不 慌 不 忙 的 取 
出 笛子 吹 了 起 来 ,雾气 随 着 乐 声 散 去 , 尼 姆 解释 说 这 是 “ 防 
雾 之 果实 -的 攻 效 。 四 人 继续 行进 ,过 了 小 河 再 向 东 行 不 一 
会 儿 便 来 到 了 和 鲁 克 村 。 终 于 重 返 家 园 的 尼 姆 ,在 村 口 便 迫 
不 急 待 的 冲 回 家 去 。 杰 斯 汀 等 随后 进入 其 家 , 尼 姆 双亲 对 
救 过 罗 子 性 命 的 三 人 感激 不 已 , 当 听 说 他 们 要 去 “世界 之 
果 ”冒险 时 ,二 老 提 醒 杰 斯 洒 要 想 通过 “ 雾 之 树 海 ”一定 要 
得 到 村 中 长 老 的 许可 。 

众人 来 到 湖 中 小 屋 见 到 
长 老 ,长 老 先 谢 过 相 救 尼 姆 
之 事 , 然 后 说 本 村 二 直 受 到 
神 之 山 之 “ 光 之 神 "的 祝福 ， 
为 了 能 永保 村 子 和 平 与 安 
宁 , 他 和 希望 杰 斯 汀 等 能 登 上 
神 之 山 ,将 " 光 之 神 " 神 像 旁 的 酒 壶 带 回 ， ,这 样 村 民 就 会 把 
众人 当成 同胞 看 待 。 

“ 神 之 山 " 之 行 可 说 轻松 以 极 , 杰 斯 汀 等 很 快 便 将 酒 过 
带 回 村 中 。 按 照 长 老 所 说 , 杰 斯 汀 喝 了 少许 壶 中 的 酒 。 本 以 
为 大 伙 已 是 一 家 人 了 ,可 谁 知 一 提 到 要 去 “世界 之 果 "” 的 
事 ,长 老 又 变 了 脸 。 原 来 要 通过 去 “世界 之 果 ”" 的 必 经 之 路 
一 一 雾 之 树 海 ,就 一 定 要 有 “ 防 雾 之 果实 ” ,这 种 果实 是 远 
古 时 光 愤 人 留 下 的 ,现在 已 所 剩 无 几 , 长 老 并 不 愿 将 果实 
送 与 外 人 。 他 给 杰 斯 汀 讲述 了 “ 亚 人 "的 过 去 ,他 们 的 祖先 
受到 光 可 人 的 庇护 ,生活 安定 和 美 , 但 有 一 日 黑暗 降临 ,一 
切 将 要 毁灭 ,光村 人 以 一 堵 高 墙 挡住 了 “黑暗 ”, 并 将 之 转 
化 为 " 雾 ”, 并 送 给 亚 人 “ 防 雾 之 果实 "以 备 不 时 之 需 。 
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长 老 让 大 家 先 去 休息 , 杰 斯 汀 等 便 到 尼 姆 家 投宿 ,就 
在 众人 休息 的 时 候 , 缪 林 大 佐 率领 加 拉 重 大 军 来 至 此 地 。 

长 老 认为 加 拉 和 鲁 军 必定 是 
为 夺取 “ 光 神 之 像 " 而 来 , 杰 其 
汀 答应 为 村 民 上 山 保护 神像 。 
上 山 途 中 ,不 断 有 士兵 阻挡 ; 竺 
来 到 山顶 , 见 玲 中 尉 正 将 神像 
用 飞行 器 运 走 。 更 令 众人 吃惊 
的 是 , 菲 娜 认 出 玲 中 尉 就 是 自 
己 的 亲生 姐姐 。 

玲 强行 要 带 走 神像 ; 杰 斯 
汀 不 顾 一 切 的 跳 上 飞行 器 , 抓 
住 神像 不 放 ,争夺 间 , 杰 斯 汀 身 
上 的 精灵 石 发 出 强 光 ,将 光 神 

和 像 一 分 为 二 , 玲 中 尉 抢 走 了 一 
半 , 而 另 一 半 则 随 杰 斯 汀 落 到 地 上 。 

杰 斯 汀 虽 只 保住 了 半 个 神像 ， 但 这 对 村 民 们 来 说 已 是 
不 小 的 功劳 ,长老 也 终于 肯 衣 
将 * 防 雾 之 果实 " 送 给 杰 斯 汀 呈 加 
等 人 。 整 顿 装备 后 ,三 人 向 RS 
之 树 海 东 部 进发 ,到 达 终 点 是 吕 
处 便 可 见 到 高 大 宏伟 的 “ 世 
界 之 果 "4 2 

“世界 之 果 " 共 分 十 层 ; 每 二 层 都 设 有 机 关 , 总 之 要 上 
步 小 必 才 顺利 通过 * 杰 斯 汀 等 继续 前 行 ,由 于 天 气 已 晚 ， 

al 于 是 便 先 扎营 休息 。 第 二 天 ， 

Ja 太阳 从 东方 升 起 , 众 大 这 才 

惊 觉 原来 已 登 上 “世界 之 果 "” 

的 最 高 处 。 三 人 放眼 望 去 ,但 

见 群 山 连 绵 ,白云 红 绕 , 远 处 
则 是 一 片 金色 的 阳光 ! 

在 右 方 找到 下 去 的 路 ,可 以 看 到 这 里 有 许多 不 知 功用 
的 机 械 臂 ,突然 间 ,一 架 飞行 器 从 天 而 降 , 竟 将 丝 抓 住 , 接 
着 将 她 从 高 空 好 了 下 去 。 还 没 等 杰 斯 汀 和 非 娜 反应 过 来 ， 
那 机 器 也 将 两 人 抓 起 直 抛 地 面 。 

杰 斯 汀 从 型 迷 中 醒 来 ,发 现 自 己 和 非 娜 置身 于 一 片 奇 
异 的 热带 丛林 中 ,四 周 的 花草 高 大 得 有 如 树林 。 

因为 丝 生死 未 下 , 杰 斯 汀 两 人 便 急忙 四 下 搜寻 ,此 处 
名 为 “飞龙 谷 ”, 当 进入 第 2 区 后 , 杰 斯 汀 先 发 现 了 丝 留 下 
的 鞋子 ,接着 又 找到 丝 的 宠物 扑 依 , 在 它 的 引领 下 进入 到 
第 3 区 。 

在 一 栋 鱼 状 的 大 屋 旁 两 人 见 到 火 上 架 着 一 口 大 铁 锅 ， 
扑 依 飞 过 去 焦急 地 在 锅 上 扑 打 ,而 锅 边 居然 还 放 着 丝 的 小 
皮包 。 杰 斯 汀 一 见 之 下 ,顿时 大 惊 , 丝 肯定 凶 多 吉 少 ,莫非 
已 被 野 训 人 者 了 “排骨 面 "?1 这 时 ,一 名 大 汉 走 了 过 来 , 杰 
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当场 昏倒 在 地 。 杰 斯 汀 经 火 
中 烧 , 冲 过 去 向 大 汉 挑 战 。 此 重 
人 自称 是 戴 托 ( 委 人 下 ) 族 的 证 
骑士 ,名 叫 加 顿 ( 方 下 人 >)。 
杰 斯 汀 向 其 出 手 猛攻 ,可 是 却 丝毫 未 能 奏效 加 顿 
一 招 “ 龙 剑 阵 ”, 便 将 杰 斯 汀 击 学 过 去 。 

会 被 野人 烤 成 肉 串 还 是 也 做 成 测 肉 呢 ? 还 好 , 醒 来 时 
身体 依然 完好 无 损 , 更 意外 是 是 竟 见 到 丝 站 在 一 旁 , 丝 身 
边 还 有 位 衣着 奇特 ,但 却 十 分 端庄 秀丽 的 女子 。 据 她 和 丝 
介绍 ;原来 丝 是 被 这 位 娅 露 玛 ( 也 儿 ) 医 师 与 加 顿 救 起 
的 ,先前 见 到 锅 中 的 食物 只 不 过 是 加 顿 拿手 的 “ 炖 飞龙 ”而 
已 。 一 切 都 是 误会 ,可 是 杰 斯 汀 这 顿 打 却 是 白 反 了。 正当 姬 
露 玛 笑 言 戴 托 族 最 强 剑 士 竟 与 小 孩子 决斗 时 ,加 顿 走 进 屋 
来 ,他 很 郑重 的 称 杰 斯 汀 是 一 名 出 色 的 剑 士 。 

姬 露 玛 先 回 戴 托 村 去 了 ,加 顿 则 留 杰 斯 汀 等 三 人 住宿 
一 晚 ,并 尝 尝 他 的 拿手 菜 ,他 向 杰 斯 汀 介绍 到 “飞龙 谷 是 
世界 上 最 危险 的 山地 ,许多 剑 士 都 会 来 此 修行 !" 他 还 告诉 
杰 斯 汀 戴 托 村 南方 有 一 座 与 
安 哲 罗 有 关 的 遗迹 。 说 话 间 ， 
杰 斯 汀 对 加 顿 救 起 丝 一 事 深 
表 感 谢 ,同时 许诺 一 旦 加 顿 
有 需要 时 必 会 出 手相 助 !( 选 
第 2 项 ) 

第 二 天 ,四 人 一 同 来 到 戴 托 村 。 加 顿 望 了 望 天 色 ， 面色 

忽然 变 得 沉重 起 来 ,他 说 有 急事 需 与 村 长 商 
证 议 ,让 杰 斯 汀 等 自行 到 旅馆 休 
一 和 息 。 在 旅馆 内 ,众人 见 到 一 位 长 
着 兔子 耳朵 的 少年 , 丝 顿 觉 十 
分 有 趣 ,并 称 少 年 为 “ 免 仔 ”。 少 
年 自我 介绍 说 他 名 叫 基 多 ( 净 
F) ,是 莫 基 ( 毛 分 ) 族 人 ,来 自 
吉 鲁 巴顿 ( 沁 一 儿 和 从 玉 > ), 身 
份 是 一 名 旅行 商人 。 基 多 不 但 
知道 杰 斯 汀 的 名 字 和 来 历 ,还 
说 莫 基 族 是 无 所 不 晓 的 种 族 ， 
众人 听 后 不 禁 悚 哇 不 已 ! 

众人 休息 了 -- 宿 ,第 二 天 加 顿 前 来 ,还 没 说 几 句 话 , 非 
娜 发 现 外 面 下 起 了 大 雨 ,加 田 
顿 一 听 ,立刻 惊慌 不 已 的 跑 
了 出 去 。 三 人 紧 跟 在 他 的 后 
面 来 到 海滩 , 听 到 村 长 说 精 
灵 的 保护 已 经 消失 ,而 “两 月 | 
之 塔 " 竟 下 着 可 夺 人 生命 的 


只 用 了 


站 


毒 十 ,加 顿 认 为 只 有 尽快 到 “十 月 之 塔 " 取 回 “ 勇 者 之 巴 生 


J)) 才 行 ,村 长 同意 并 将 取 矛 必需 的 “勇者 之 腕 轮 " 交 给 
他 。 加 顿 提出 取 矛 要 有 两 名 勇者 方 可 完成 ,村 长 正 发 亚 间 ， 
杰 斯 汀 大 步 走 上 前 去 ,毛遂自荐 愿 与 加 顿 同 冯 “ 雨 月 之 
塔 "。 村 长 并 不 相信 眼前 的 这 个 小 毛 孩 子 , 可 加 顿 却说 杰 斯 
汀 是 曾 登 上 “世界 之 果 ` 的 真正 的 勇者 ,足以 担当 此 任 , 非 
娜 不 愿 杰 斯 洒 无 谓 涉 险 , 所 以 便 指 责 他 是 三 流 冒 险 家 ,可 
杰 斯 汀 为 遵守 曾 对 加 顿 的 承诺 坚持 己见 。 就 这 样 ,四 人 结 
成 队伍 向 着 " 雨 月 之 山 " 进 发 ! 


“ 雨 月 之 山 * 上 的 溪水 及 
es 图 瀑布 都 已 变 为 绿色 ,显然 含 
有 剧 毒 , 绕 过 山路 进入 “ 雨 月 
之 塔 "内 ,这 里 地 上 有 许多 按 
钮 , 踏 上 去 会 有 不 同 效果 。 杰 
斯 汀 先 找到 绿色 的 楼 梯 登 上 
并 在 尽头 按 下 那个 巨大 的 按钮 ,这 样 另 一 边 的 道路 便 可 接 
通 。 然 后 从 紫色 的 楼 梯 上 去 , 直 奔 “降雨 之 间 ”, 守 在 "降雨 
之 间 ” 的 BOSS 化 身 为 一 只 三 头 的 龙 ( 塘 一 从 > 下 ) ,将 其 消 
灭 后 ,加 上 顿 说 真正 的 试 练 才 
刚刚 开始 。 按 动 石 座 后 面 的 sa 
按钮 ,屋子 内 的 石柱 便 会 自 好 
动 连 成 旋 梯 , 登 上 旋 梯 ,进入 
一 个 被 称 为 “命运 之 间 "” 的 
房间 。 
加 顿 说 这 便 是 接受 最 后 考验 的 地 方 , 房 中 有 “星之 镜 ” 
和 “月 之 镜 "两 道门 ;一 扇 门 后 是 “勇者 之 矛 ", 而 另 一 扇 门 
后 则 是 “死亡 ”, 真 正 的 勇者 要 靠 自 己 的 判断 作出 选择 。 
正当 杰 斯 汀 准备 上 前 一 试 时 ,加 顿 拦 住 了 他 ,这 位 大 
汉 此 时 显得 格外 坚决 与 镇 定 ,他 要 先 去 选择 ,即使 错 了 也 
可 用 自己 的 死 换 来 杰 斯 汀 的 成 功 。 他 走向 正中 的 石板 ,并 
以 “勇者 之 腕 轮 " 选 择 了 “月 之 镜 ”。 他 向 众人 最 后 道别 , 然 
后 便 大 步 向 镜子 走 去 。 风 基 
萧 今 易 水 寒 ,壮士 一 去 今 量 
一 一 ” 谁 知 , 加 顿 那 庞大 的 身 中 
体 竞 无 法 通过 “月 之 镜 ”, 悲 | 
壮 的 气氛 刹 时 烟消云散 , 杰 
斯 汀 忍 不 住 觉 得 十 分 好 笑 。 和 
重任 落 在 了 杰 斯 汀 肩 上 ,正当 他 要 到 石板 前 选择 时 ， 
菲 娜 再 也 掩饰 不 住 心中 的 担忧 ,再 次 拦住 杰 斯 汀 ,她 提出 
由 自己 来 负责 选择 。 她 站 在 
石板 前 左思 右 想 ,始终 未 能 
下 定 决心 ,此 时 杰 斯 汀 笑 着 
说 ;“ 我 对 菲 娜 有 信心 !”( 选 
， 第 1 项 ) 菲 娜 终于 选 出 答案 : 
“是 “星之 镜 '!1" 杰 斯 汀 依照 


菲 娜 的 选择 走 人 “星之 镜 ”， 
事实 证 明 这 一 选择 是 正确 
的 。 杰 斯 汀 顺利 的 拿 到 了 *“ 勇 
者 之 矛 ", 可 这 时 “ 雨 月 之 塔 ” 
开始 倒塌 , 杰 斯 汀 脚下 一 空 ， 
向 着 黑暗 中 落 去 。 千 钧 一 发 
之 际 ; 精 灵 石 又 闪 出 光芒 ,并 以 这 种 光 保 护 了 杰 斯 汀 。 

外 面 的 加 顿 也 感觉 到 塔 内 的 异 变 ,他 说 这 一 切 都 表明 
杰 斯 汀 已 成 功 了 ,为 安全 起 见 众 人 可 到 塔 外 去 等 候 。 

中 “ 雨 月 之 塔 " 在 和 鸣 中 变 
和 为 一 片 瓦 砾 ,可 依然 不 见 杰 
斯 汀 的 影子 。 非 娜 认为 杰 斯 
本 汀 已 凶 多 吉 少 ,情不自禁 跌 
。 坐 在 地 上 痛 丑 失声 。 加 顿 坚 
信 杰 斯 汀 一 定 不 会 有 事 , 否 
则 自己 便 以 切腹 自杀 来 谢罪 .说 话 间 , 杰 斯 汀 在 精灵 之 光 
的 保护 下 出 现在 众人 眼前 ,加 顿 与 丝 欣喜 异常 ,而 菲 娜 的 
心情 却 一 时 难以 形容 ,她 先 为 杰 斯 汀 一 点 也 不 顾 别 人 心事 
的 做 法 而 给 了 他 一 记 耳 光 ， 
接着 又 因 按 捧 不 住 心中 对 杰 
斯 汀 安然 归来 的 喜 慰 而 再 次 
流下 了 眼泪 5 杰 斯 汀 也 向 菲 
娜 保证 ,以 后 再 也 不 会 让 她 
伤 忆 避 泣 ! 

回来 戴 托 村 ,村 长 让 加 顿 将 “勇者 之 矛 " 插 到 “飞龙 之 
座 ” 上 。 但 加 顿 却 向 村 民 们 表示 , 杰 斯 汀 才 是 真正 的 勇者 ， 
该 由 他 承担 这 一 光荣 而 神圣 的 使 命 。 杰 斯 汀 依 言 将 矛 插 人 
“飞龙 之 座 ”, 加 顿 则 将 “勇者 之 腕 轮 " 送 给 他 ,然而 杰 斯 汀 
说 这 二 次 全 会 菲 娜 才 获 成 功 ,所 以 腕 轮 应 该 交 给 菲 娜 才 
对 。 

杰 斯 汀 向 加 顿 问 起 关于 遗迹 的 情报 ,加 顿 说 有 个 名 叫 
双生 塔 (yy 趟 > 夕 又 一 ) 的 地 方 ,但 要 前 往 那里 必须 到 南方 
的 坎 波 ( 方 > 本 ) 村 乘 船 ;而 据说 坎 波 村 目前 似乎 举行 着 什 
么 祭礼 活动 。 

杰 斯 洒 又 上 路 了 ,越过 拉 码 ( 志 一 过 ) 山 脉 北部 ,进入 
南部 时 天 色 已 晚 , 于 是 便 先 安 营 休 息 ,吃饭 时 加 顿 告知 坎 
波 村 与 戴 托 村 一 样 位 于 海滨 ,但 它 旁边 有 座 火山 ,村 民 们 
每 年 都 要 举行 盛大 的 祭 拜 火山 的 活动 。 

过 了 拉 玛 山脉 南部 ,四 人 抵达 坎 波 村 。 可 这 里 并 没有 
丝毫 祭典 的 气氛 , 除 海浪 声 儿 
和 青蛙 的 叫 声 外 一 切 都 静 悄 s 
悄 的 , 杰 斯 汀 找到 一 名 村 民 | 
询问 情况 ,可 那 人 竟 惊 慌 的 | 
逃走 了 。 菲 娜 使 用 美人 计 , 想 ， 
套 出 些 有 用 的 消息 ;居然 也 


111 


未 能 奏效 。 加 顿 感到 这 里 的 情形 十 分 可 疑 ,但 究竟 出 了 什 
么 事 他 也 摸 不 着 头脑 。 


众人 来 到 村 长 家 ,村 长 
却 出 乎 意料 的 热情 ,他 称 村 
子 里 已 很 久 没 有 “勇气 之 情 
倡 (勇气 O) 力 祥 7 几 )? 出 现 
过 了 ,此 外 还 不 断 追 问 杰 斯 
Egg 汀 与 非 娜 是 不 是 一 对 情侣 。 

晚上 ,村 中 举行 盛宴 .村 长 自 弹 自 唱 , 内 容 大 体 是 讲 被 
村 民 视 为 守护 神 的 火山 五 年 前 突然 不 再 喷 火 。 杰 斯 汀 等 到 
外 面 走 了 走 , 见 到 村 民 的 态度 已 改变 了 不 少 ,是 因为 被 称 
为 “勇气 之 情 个 "的 缘故 吧 ,可 那 究 竟 是 什么 意思 呢 ? 

第 二 天 , 杰 斯 汀 催 大 家 赶快 去 参加 村 中 正式 的 祭典 。 
菲 娜 有 一 种 不 祥 的 预感 ,觉得 要 有 事情 发 生 。 果 然 , 当 她 与 
杰 斯 汀 入 座 后 ,村 长 讲 道 火 
山上 有 二 条 火龙 ;本 村 每 年 
都 要 一 对 “勇气 之 情 个 "给 火 
龙 作 为 祭 品 .什么 “勇气 之 加 
情侣 "并 不 是 什么 赞美 ,而 是 
“火龙 点 心 "的 代名词 ?1 现在 用 和 
说 什么 都 来 不 及 了 ,村 长 一 声 令 下 , 杰 斯 汀 和 非 娜 顿时 弹 
射 了 出 去 。 两 人 腾 云 驾 雾 般 飞 上 了 火山 ,而 丝 与 加 顿 则 赶 
忙 上 山 进 行营 救 。 

杰 斯 汀 与 非 娜 落下 的 地 方 是 火山 的 中 腹地 带 ,摸索 前 
进 了 一段 路 ,与 赶 来 的 丝 和 加 顿 会 合 , 四 人 商定 要 先 将 那 
条 作怪 的 火龙 消灭 之 后 再 下 山 。 

登 上 山顶 ,在 一 块 石 台 处 找到 了 火龙 ,一 场 恶 战 后 终 
于 将 火龙 消灭 * 这 时 ,岩浆 中 火花 四 射 ,看 来 火 出 又 要 爆发 
了 5 曾 在 雨 月 之 塔 见 过 的 精灵 此 时 从 天 空 飞 过 ,似乎 在 为 


十 山 回 到 坎 波 村 ,村民 
一 见 惊 妨 万 状 ,以 为 是 “勇气 
之 情侣 ”的 鬼魂 回来 了 , 杰 斯 
汀 告诉 大 家 ,火龙 已 被 解决 
于 掉 , 小 村 从 此 太平 了 。 村 民 立 
号 即将 此 事 报告 村 长 ,晚上 一 
场 真 正 的 庆祝 活动 展开 ,村 长 说 杰 斯 汀 等 的 英勇 事迹 将 永 
远 记 在 坎 波 村 的 历史 上 。 加 顿 和 丝 先 回 去 休息 ,只 留 下 杰 
斯 汀 与 菲 娜 两 人 。 杰 斯 汀 ,在 祭 典 的 结尾 你 不 想 吻 我 一 下 
吗 ? 菲 娜 忽然 盖 涩 的 说 道 。 

“什么 杰 斯 汀 大 感 窘 


“哈哈 ,我 是 开玩笑 的 思 
， 菲 娜 笑 了 起 来 。 
全 “我 们 出 去 乘凉 吧 习 在 


菲 娜 的 提议 下 ,两 人 来 到 帐篷 外 面 。 

村 民 达 达 ( 名 > 多 ) 和 依 娜 ( 才 一 二 ) 正 在 约会 ,看 到 非 
娜 与 杰 斯 汀 走 来 , 依 娜 称赞 道 是 他 们 两 人 爱情 的 力量 战胜 
了 火龙 ; 达 达 则 为 他 们 推荐 
海中 的 小 岛 ,说 那里 十 分 凉 
爽 安 静 ! 两 人 来 到 海边 ,看 
到 四 处 都 是 亲密 的 情侣 ,他 
们 依 人 很 在 一 起 ,此 时 的 夜 风 
似乎 都 柔和 了 许多 。 

登 上 小 岛 , 这 里 远离 村 落 ,除了 海浪 不 时 拍打 沙滩 ,二 
切 都 幽静 到 了 极 处 。 

两 人 在 小 船 旁 坐 下 ,看 , 杰 斯 汀 ,星空 低 得 好 像 要 落 
下 来 似 的 ,我们 又 好 像 是 际 浮 在 空中 心 菲 娜 道 。 

“冒险 者 杰 斯 汀 就 是 要 向 着 星星 的 方向 行进 呀 ,让 我 
们 两 人 一 起 向 那 颗 星 进发 吧 ?? 杰 斯 汀 兴奋 的 说 着 。 

“ 那 颗 星 …… 两 个 大 ……, 杰 斯 汀 ,你 知道 你 这 话 的 含 
意 吗 ?" 非 娜 深 深 的 望 着 杰 斯 汀 。 

“我 们 本 就 是 在 一 起 冒险 嘛 !" 杰 斯 汀 丝毫 没有 察觉 非 
娜 神情 的 变化 。 

“你 就 不 能 暂时 忘掉 冒险 吗 ?" 非 娜 有 些 不 高 兴 。 

杰 斯 汀 笑嘻嘻 的 说 道 :我们 这 样 坐 在 船 边 , 倒 像 是 一 
对 情侣 呢 !” 

菲 娜 道 :“ 当 初 在 新 巴 姆 街 时 ,我 们 不 是 曾 扮 作 情侣 ， 
而 村 民 还 把 我 们 当 作 新 婚 夫妇 呢 !" 杰 斯 汀 一 时 又 不 知 该 
如 何 应 对 了 。 

“和 杰 斯 汀 一 起 冒险 遇 到 了 不 麻烦 呀 ,可 杰 斯 汀 都 任 
借 自 己 的 力量 二 一 解决 了 ! 非 娜 说 着 , 轻 轻 吻 了 一 下 杰 斯 
汀 。 

杰 斯 汀 立时 手足 无 措 , 正 想 说 些 什么 时 , 却 又 被 菲 娜 
阻止 了 。“ 叶 ,安静 ,就 好 像 这 世界 上 只 有 我 们 两 个 人 一 
样 忆 

这 时 , 那 像 荧 火 虫 般 的 精灵 再 度 出 现 ,从 两 人 的 头顶 
缓 缓 际 过 。 杰 斯 汀 站 起 身 , 若 有 所 思 的 道 , “这些 精 灵 在 雨 
月 之 塔 及 火山 都 曾 见 过 的 !” 

“ 快 看 , 杰 斯 汀 !" 菲 娜 指 着 远方 叫 道 。 

杰 斯 汀 顺 着 菲 娜 的 目光 望 去 ,在 海天 相 接 之 处 ,无数 
的 精灵 汇集 在 一 起 , 像 是 一 片 闪烁 着 奇幻 光芒 的 云 。 

此 时 此 夜 ; 此 情 此 景 , 杰 斯 汀 与 非 娜 手 牵 着 手 站 在 沙 
滩 上 胱 望 远 方 ,良久 良久 .…… 


天 亮 后 ,众人 在 旅馆 共 进 早餐 。 丝 为 昨 晚 没 能 看 到 精 
灵 而 后 悔 不 已 ,而 加 顿 则 认为 杰 斯 汀 与 精灵 间 已 有 了 某 种 
微妙 的 关系 。 

村 民 为 答谢 杰 斯 汀 等 ,安排 达 达 和 依 娜 驾 船 送 他 们 前 
往 “ 双 生 塔 "告别 了 小 村 ,众人 乘 船 抵达 目的 地 。 

上 岸 后 向 南 行 ,四 人 来 到 遗迹 外 围 , 绕 路 到 北面 人 口 
处 ,士兵 会 询问 杰 斯 汀 是 不 是 本 地 的 导游 , 杰 斯 汀 当然 答 
“是 ”( 选 第 2 项 )。 这 样 四 人 被 允许 人 内 ,正当 要 到 “双生 
塔 "的 门口 时 ,突然 听 到 里 面 传 来 “变态 三 人 娘 "的 谈话 声 。 
其 内 容 仍 是 在 为 上 次 的 失手 心怀 不 愤 。 

杰 斯 汀 等 待 三 人 娘 离开 后 潜入 塔 内 ,只 见地 面 中 央 有 
一 个 巨大 的 魔法 阵 , 此 外 别 无 其 他 去 路 ,四 人 刚 要 离开 , 谁 
知 正巧 与 进来 的 缪 林 大 佐 及 玲 中 尉 狭 路 相 估 。 当 缪 林 得 知 
杰 斯 汀 竟 能 徒步 登 上 “世界 之 果 ” 时 ,他 不 禁 对 这 个 “小 孩 
子 " 刊 目 相 看 ,并 表示 能 在 这 个 时 代 里 与 杰 斯 汀 相遇 实在 
是 件 大 快 人 心 的 事情 = 接着 ， 
。 林 命令 杰 斯 河 交 出 精灵 
石 , 加 顿 见 缪 林 来 势 测 测 ; 便 
Se 与 杰 斯 汀 联手 向 其 进攻 ,可 
缪 林 只 一 剑 便 将 两 人 击 倒 在 

， 地 , 面 对 馅 林 的 威 势 , 杰 斯 汀 
全 类 站 二 蒜 二 二 入 二 , 正 沿 扫 林 志 步 步 迫近 时 ,精灵 石 
与 地 上 的 魔法 阵 产生 共鸣 ,并 将 阵 内 的 杰 斯 汀 ` 缪 林 、 菲 娜 
和 玲 一 齐 传送 到 了 双生 塔 内 。 

非 娜 醒 来 ,发 现 已 与 同 
伴 失 散 ,而 缪 林 居 然 就 在 附 
近 。 他 并 未 显 出 敌意 ,相反 国 
竞 极 为 温柔 的 为 非 娜 包扎 
了 她 脚 上 的 伤口 ,还 保证 在 
塔 内 不 与 非 娜 为 敌 ! 这 里 有 是 
一 幅 画 有 光 避 人 的 壁画 , 缪 林 介 绍 说 “双生 塔 正 是 古代 
“ 安 哲 罗 文明 ”的 光 翼 人 神殿 。 

当 杰 斯 汀 清醒 的 时 候 , 他 的 处 境 可 就 没有 菲 娜 那么 幸 
运 了 ,不 仅 身 边 没有 美女 ,反而 不 时 蹦 出 些 青蛙 怪 来 的 乱 。 
走 了 一 段 ,发 现 那 位 铃 中 尉 正 被 青蛙 怪 包围 ,平时 不 苟 言 
笑 的 她 此 时 已 是 花 容 失色 ,人 惊慌 无 比 。 杰 斯 汀 忙 跑 过 去 相 
救 , 谁 知 人 家 并 不 领情 ,还 
说 “不 需 敌人 的 帮助 !" 好 心 
| 的 杰 斯 汀 还 是 为 她 解 了 围 ， 
可 玲 竟 举 刀 相 向 , 逼 杰 斯 汀 
帮 交 出 精灵 五。 要 不 是 我 ,你 
图 现在 还 被 青蛙 怪 围 着 呢 
杰 斯 汀 气愤 的 说 道 , 可 当 他 回头 望 去 时 , 却 发 现成 群 的 青 
蛙 怪 已 潮水 般 涌 来 。 此 时 , 玲 抢 先 跑 到 唯一 的 逃生 道路 上 ， 
并 守 在 那里 不 让 杰 斯 汀 通过 ,“ 取 得 精灵 五 是 我 的 任务 ,为 


了 完成 这 一 任务 我 不 惜 条 国 
牲 生命 !" 真 是 死心 眼 , 没 办 。 
法 , 杰 斯 洒 只 好 将 精灵 石 交 量 


给 了 她 。 两 人 跑 上 五 桥 ,但 国 
桥 面 断裂 , 杰 斯 汀 与 玲 一 齐 
摔 了 下 去 。 。 


两 人 落 入 水 中 , 杰 斯 汀 
人 起 身 来 ; 连 称 幸运 , 玲 迷惑 
轿 不 解 的 问 :我 们 从 上 面 摔 下 
来 ,你 怎么 还 说 幸运 呢 ?" 杰 
斯 汀 笑 着 说 ;“ 我 们 摆脱 了 青 


如 蛙 军 团 的 围攻 不 是 不 幸 中 的 
大 幸 吗 ?况且 我 还 兽 内 ! 世界 之 果 那么 高 的 地 方 摔 下 来 过 
呢 ? 听 了 他 的 话 , 玲 不 禁 笑 了 起 来 ,或许 是 因为 头发 被 水 
浸 湿 的 缘故 , 玲 与 平时 有 着 判 若 两 人 的 感觉 ,似乎 是 更 多 
了 见 分 女性 的 妩媚 。 

此 时 , 缪 林 徘 娜 正 走 潮 
到 一 座 巨 大 的 光 权 人 石像 明 
边 , 缪 林 说 这 种 四 手 女 性 光 
翼 人 像 十 分 罕有 5 在 古文 字 
中 光 愤 人 与 精灵 二 词 是 相通 
的 ,石像 手中 的 光 球 也 许 就 
代表 精灵 之 力 ,而 “ 安 哲 罗 - ' 文 明 便 是 靠 精灵 的 力量 才 得 以 
繁荣 昌盛 ,两 人 只 顾 谈话 , 谁 也 没 注意 到 杰 斯 汀 与 玲 就 在 
下 一 层 不 远 的 地 方 。 

杰 斯 洒 和 玲 坐 在 火 堆 旁 烘 干 衣服 , 杰 斯 汀 觉得 此 时 的 
玲 要 比 在 军 中 时 可 爱 的 多 ,但 当 他 问 起 玲 加 入 军队 的 原因 
时 , 玲 却 故意 避 开 了 话题 .收拾 妥当 后 ,两 人 继续 寻找 出 
日 , 玲 说 根据 报告 书 出 口 应 该 在 塔 的 顶层 。 杰 斯 汀 与 玲 乘 
升降 机 来 到 “壁画 之 间 ”, 那 巨 幅 的 壁画 给 人 一 种 悲伤 的 感 
党 。 玲 问 杰 斯 河 是 否 能 想 了 解 有 关 “ 安 哲 罗 "文明 的 事 ,为 
何 它 会 在 全 盛 时 期 突然 灭亡 ,世界 又 为 何 会 被 一 堵 高 墙 分 
为 两 边 ,更 说 精灵 石 与 光 愤 人 的 世界 并 非 人 们 所 想象 的 理 
想 国度 。 杰 斯 汀 反问 玲 既 然 古 文明 带 有 危险 ,加 拉 重 军 又 
为 何 会 对 此 狗 而 不 舍 呢 ?可 玲 并 没有 回答 他 的 问题 。 

两 人 利用 升降 机 前 往 最 高 层 , 紧 跟 着 , 缪 林 和 菲 娜 也 
来 到 了 “壁画 之 间 -。 

菲 娜 望 着 壁画 ,一 种 难 言 的 悲伤 感 忽然 中 上 心头 。 缪 
林 说 画 中 所 描绘 的 正 是 “ 安 哲 罗 " 文 明 最 黑暗 的 一 幕 ,古人 
利用 精灵 石 将 文明 推 至 最 高 峰 但 同时 也 步 和 人 了 万 劫 不 复 
的 毁灭 之 路 ,而 光 导 人 最 终 的 命运 便 是 死亡 。 菲 娜 很 停 讶 
缪 林 居 然 对 古文 明 有 如 此 深刻 的 认识 ,但 缪 林 却 说 这 些 都 
是 从 母亲 口中 得 知 的 ,而 他 母亲 竟 是 “ 亚 人 类 ”, 缪 林 的 父 
亲 巴 鲁 将 军 就 是 为 了 得 到 关于 “ 安 哲 罗 - 的 情报 才 娶 她 为 
妻 。 缪 林 说 自己 的 母亲 深 深 爱 着 这 片 大 地 ,而 他 本 人 也 是 
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六 也 册 上 (有 外 


如 此 。 说 到 这 里 , 缪 林 突 然 住 口 ,他 也 不 明白 为 何 会 对 菲 娜 
讲 了 这 么 多 ,大概 是 因为 她 与 玲 是 双生 姐妹 吧 ! 


杰 斯 汀 与 玲 来 到 最 上 层 , 丽 蒂 再 次 出 现 ,她 将 “ 知 惠 之 
纹 章 ( 知 惠 思 勾 信 几 )" 交 给 杰 斯 汀 ,并 告诉 他 要 渡海 向 东 
进发 ， 精灵 石 及 " 知 惠 之 纹 章 "会 指引 他 的 方向 。 

又 有 了 新 的 目标 ,但 当 
务 之 急 还 是 离开 “双生 塔 ?， 
玲 利用 报告 书 中 的 名 语 开动 
魔法 阵 , 将 两 人 传送 到 塔 外 。 
玲 要 走 了 ;她 将 精灵 石 又 还 

- 1 给 杰 斯 汀 ,并 问 道 :“ 你 知道 

精灵 石 究竟 有 什么 含意 吗 ?" 杰 斯 汀 起 了 半天 ， 才 答 道 ,“ 精 
灵 石 应 该 是 代表 冒险 家 的 精神 吧 !" 玲 一 听 之 下 忍 不 住 笑 
了 起 来 ,同时 也 不 禁 为 杰 斯 汀 的 正直 爽朗 及 天 真 无 邪 而 感 
动 。“ 别 忘 了 我 呀 , 杰 斯 汀 !” 说 毕 , 玲 转身 而 去 ! 

杰 斯 汀 在 出 口 附 近 终 于 相继 和 菲 娜 \ 丝 与 加 顿 等 会 
合 , 回 到 岸 边 后 向 达 达 询问 是 否 能 载 大 家 去 大 海 东边 ,可 
达 达 却 因 再 往 东 行 便 要 进入 "人鱼 之 海 "而 深 感 芋 惧 : 无 奈 
之 下 ,众人 只 先 回 坎 波 村 加 顿 建议 去 向 戴 托 村 的 长 老 请 
教 渡海 之 策 , 此 时 丝 忽然 跌倒 在 地 ,可 当 问 她 出 了 什么 事 
时 她 却说 没事 。 

来 到 加 顿 的 家 乡 戴 托 村 ,长 老 告知 村 子 南方 有 一 个 名 
叫 “ 神 隐 之 丘 "的 遗迹 ,那里 面 有 “ 安 哲 罗 " 文 明 遗 留 下 来 的 
机 械 ,可 将 人 们 转送 往 想 去 的 任何 地 方 。 但 使 用 那 机 械 ,要 
有 “转送 之 玉 " 才 行 ,而 “转送 之 玉 ” 只 可 使 用 一 次 ! 事 不 宜 
迟 , 杰 斯 汀 打算 马上 出 发 ,可 丝 却 表示 现在 十 分 疲劳 , 想 先 
回 旅馆 休息 ,当众 人 离开 长 老家 时 ; 丝 终于 不 支 倒 地 ,加 顿 
发 现 她 正 发 高 烧 ， 于 是 便 把 她 送 到 姬 圳 玛 医生 的 医院 中 。 

杰 斯 汀 见 丝 病 倒 , 心 中 mi 
颇 为 内 纠 ,毕竟 丝 年 纪 还 
小 ,而 自己 却 一 心 想 着 冒险 
从 来 没 能 细心 照顾 过 她 , 非 
娜 说 现在 唯 有 让 丝 先 在 医 
院 静 养 , 由 其 他 人 去 寻找 和 ee 。 
“ 转 适 之 玉 "。 好 强 的 丝 当 然 不 肯 独 自 留 下 于 是 杰 斯 汀 提 
议 大 家 都 休息 一 夜 ,明天 再 一 同 去 “ 神 隐 之 丘 ”"。 但 娅 露 玛 
医生 说 只 休息 二 天 丝 的 病 是 无 法 治愈 的 ,至 少 要 休养 到 下 
个 月 才 可 再 次 活动 。 

安顿 好 丝 , 其 余 的 人 径直 前 往 “ 神 隐 之 丘 ”。 

“ 神 隐 之 丘 ” 分 为 上 下 两 个 部 分 ,首先 要 去 的 是 上 面 ， 
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那里 共有 3 条 又 路 , 当 找 到 时 
“ 银 之 钥匙 "后 便 可 开启 向 上 ， 
方 的 门 。 一 进门 ,众人 会 遇 到 ， 
守卫 BOSS “杀人 机 器 ”, 杰 斯 
汀 等 竭尽 全 力 终于 将 其 打 | 
倒 。 


在 娅 露 玛 医院 内 ,医生 见 丝 始终 头 闷 不 乐 , 便 劝 她 务 
必 好 好 休息 , 丝 忽然 问 娅 露 玛 象 杰 斯 汀 那样 大 的 男孩 , 何 
时 才 会 留意 身边 的 女孩 子 , 娅 露 玛 说 这 个 年 纪 的 男孩 子 大 
多 不 懂 女 孩子 的 心意 ,相信 要 再 过 五 年 才 会 真正 追求 异 
性 看 来 , 丝 是 在 暗中 喜欢 杰 斯 河 呢 ! 


杰 斯 汀 等 继续 向 上 行进 ，“ 徊 前 
取得 “人 金 之 钥匙 "后 冲 过 会 变形 “有 入 
的 石 桥 。 最 后 找到 有 四 个 开关 本 
的 地 方 ,用 这 些 开关 可 调整 旁 区 
边 阶 梯 的 高 度 , 登 上 阶梯 便 可 
取得 “转送 之 玉 ”。 

众人 回 到 戴 托 村 看 望 丝 ， 
杰 斯 汀 想 等 丝 完全 康复 后 再 开 
始 行程 ,但 丝 却说 她 已 不 想 再 
继续 冒险 ,一 直 以 来 都 跟 在 杰 
斯 汀 身边 ,她 已 感到 十 分 疲倦 ， 
现在 她 想 走 自己 的 路 ! 杰 斯 汀 明白 了 丝 的 感受 


,他 决定 用 


“转送 之 玉 将 丝 送 回 家 乡 巴 姆 街 。 菲 娜 提醒 杰 斯 河 "转送 
之 玉 ”只 可 使 用 一 次 ,但 杰 斯 洒 表 示 应 该 将 这 唯一 的 机 会 
让 给 对 自己 最 重要 的 人 ! 加 顿 对 杰 斯 汀 此 举 十 分 钦佩 ,他 
说 会 另 想 办 法 让 众人 能 渡 过 人 鱼 之 海 ,并 让 杰 斯 汀 送 丝 回 
来 后 到 戴 托 村 的 旅馆 见 他 。 


上 杰 斯 汀 , 非 娜 、 丝 三 人 来 
| 到 “ 神 隐 之 丘 " 下 部 的 山洞 
咱 | 中 , 杰 斯 汀 在 机 械 前 使 用 了 
“转送 之 玉 ”, 巨 大 的 者 屏 上 
映 出 巴 姆 街 的 景象 . 丝 虽 一 
路 上 都 强 言 欢笑 ,但 此 时 却 
终于 抑制 不 住 惜别 之 情 而 流下 泪 来 , 菲 娜 也 刁 了 ,她 与 丝 
抱 在 一 起 ,相处 多 日 的 同伴 一 朝 分 首 ,不 知 何 才能 相 见 ， 
菲 娜 承诺 日 后 一 定 会 回 到 巴 ， 
姆 街 接 丝 , 然 后 与 杰 斯 汀 三 | 
人 一 起 再 去 冒险 。 丝 走 到 屏 六 
幕 中 ,最 后 要 杰 斯 汀 多 多 保 电 
重 并 祝福 他 能 够 找到 药 想 中 
的 “ 安 哲 罗 ”5 

杰 斯 洒 和 菲 娜 回 到 戴 托 村 ,在 旅馆 中 见 到 加 顿 ,加 顿 


， (和 ( 


边 , 可 以 随时 使 用 。 


说 自己 要 先 去 准备 ,并 让 两 人 到 飞龙 之 谷 来 找 他 。 


整理 装备 后 ; 杰 斯 汀 来 到 飞龙 之 谷 加 顿 的 小 屋 旁 ,加 
顿 已 等 在 那里 ,他 提出 要 与 杰 斯 汀 有 
决斗 ,并 说 这 是 男人 之 间 神 圣 的 仪 
式 , 希 望 非 娜 不 要 插手 * 决 斗 展 开 ， 
杰 斯 汀 经 过 这 段 时 间 的 锻炼 已 非 苦 
日 可 比 ,加 顿 已 不 是 他 的 对 手 了 。 加 
顿 落 败 后 ,表示 自从 在 “双生 塔 " 败 
给 缪 林 , 他 便 明白 自己 有 不 足 之 处 ， 
所 以 要 继续 修炼 之 旅 ,他 认为 杰 斯 
汀 已 成 长 起 来 ,可 以 面 对 任何 危险 ， ， 
此 外 他 还 将 独门 绝技 “ 龙 阵 剑 " 传 给 十、 
杰 斯 汀 。 分 别 前 ,加 顿 告诉 杰 斯 汀 自 8 
已 家 传 的 龙船 已 停泊 在 戴 托 村 码头 “ 丰 


杰 斯 汀 与 非 娜 回 到 戴 托 
村 ;, 娅 露 玛 医生 已 在 码头 上 
等 候 ,如 认为 已 准备 完毕 便 
可 以 与 其 对 话 , 登 上 龙船 。 

船 缓 缓 驶 离 码 头 ,此 刻 
已 是 黄昏 时 分 。 

深夜 , 杰 斯 汀 从 睡梦 中 醒 来 ， 发 现 菲 娜 不 在 舱 内 ,于 是 
便 起 身 来 到 外 面 。 

果然 , 菲 娜 正 一 人 坐 在 船 边 ,“ 你 醒 了 , 杰 斯 汀 。” 

“看 ,月 光照 在 海面 上 象 是 宝石 般 闪 着 光 , 你 站 在 那儿 
干什么 ,过 来 坐 下 吧 !” 

杰 斯 汀 依 言 坐 到 船 边 ， 
菲 娜 则 与 他 并 肩 而 坐 。 

“我 们 第 一 次 相 见 也 是 
在 船上 呀 !" 非 娜 道 。 

“ 那 时 菲 娜 还 是 个 见习 
冒险 者 吧 。" 杰 斯 河道 。 

“ 杰 斯 汀 变 得 越 来 越 强 了 ,现在 已 经 足以 信赖;, 可 以 说 
是 我 心中 最 最 重要 的 人 !” 


“喜欢 我 吗 ? 杰 斯 汀 ? "大 娜 轻声 问 道 。 

“喜欢 , 象 丝 呀 ,加 顿 呀 ,我 都 是 很 喜欢 的 吃 杰 斯 洒 傻 
乎 乎 的 答 道 。 

“我 所 说 的 喜欢 不 是 那个 意思 ! ” 真 不 知 该 如 何 对 这 个 
不 解 风情 的 傻 小 子 说 ， 杰 斯 汀 ,你 对 我 有 没有 什么 特别 的 

正在 这 关键 时 刻 ,船尾 传 来 一 声 怪 响 ,看 来 谈话 已 无 
法 继续 下 去 了 ,还 是 过 去 查看 一 下 吧 ! 

两 人 来 到 船尾 一 看 , 见 水 中 有 一 个 少女 ,将 她 救 起 后 ， 
少女 立刻 向 杰 斯 洒 粘 了 上 来 ， 勇 者 ,请 你 救 救 我 们 ,有 海 


贼 呀 !“ 你 就 不 能 先 离 杰 斯 
汀 远 一 点 吗 ?" 菲 娜 不 高 兴 的 帮 
说 道 。 杰 斯 汀 一 听 别 人 有 难 ， 
立刻 便 决 定 前 去 相助 ,更 何 
况 那 位 美丽 的 少女 还 不 时 勇 
者 前 勇者 后 的 叫 着 ,虽然 菲 
娜 对 这 少女 的 身份 深 感 怀疑 ,但 也 无 法 阻止 杰 斯 洒 了 ! 
龙船 在 一 座 小 岛 边 停 下 , 杰 斯 洒 和 菲 娜 穿 过 复杂 的 通 
路 登 上 小 岛 。 那 岛 上 果然 有 一 群 惊慌 的 少女 “勇者 杰 斯 汀 


和 


来 救 你 们 了 ! 杰 斯 汀 慷慨 豪迈 的 叫 道 。 勇 者 来 救 我 们 
了 ! 少女 们 表现 得 十 分 热情 ,纷纷 围 上 去 请 杰 斯 洒 去 救 洞 
中 的 姐妹 。 


杰 斯 与 非 娜 冲 人 洞 中 ， 
可 他 们 要 救 的 那个 少女 竟 突 
然 变 身 为 一 头 怪 鱼 ,看 来 所 
有 遇 到 的 少女 便 是 传说 中 的 
人 鱼 了 ,现在 既然 已 落 和 人 陷 
阱 中 ,还 是 赁 力量 杀 出 去 吧 ! 

虽然 消灭 了 怪 鱼 ,安然 乘 船 离开 , 杰 斯 汀 却 直 到 深夜 
还 无 人 睡 。 他 独自 坐 在 外 面 ， aneros 
恼 ， 菲 娜 却说 这 正 是 杰 斯 汀 
让 人 喜爱 的 地 方 ! 人 

天 亮 了 ,远方 的 大 陆 已 
依稀 可 见 ,在 那里 等 待 杰 斯 是 
汀 的 又 将 是 什么 呢 ?他 能 够 | 
实现 自己 的 梦想 吗 ? | 


二 人 来 到 新 的 大 陆 , 没 想到 却 遇 到 了 曾 在 戴 托 村 旅馆 
中 见 过 的 “ 兔 仔 " 基 多 ,他 热 
二 情 的 将 杰 斯 洒 和 菲 娜 请 人 屋 
中 ,交谈 中 得 知 想 前 往 阿 兰 
多 必须 是 曾经 接受 精灵 祝福 
的 人 。 休 息 后 ,两 人 准备 离 
开 , 没 想到 基 多 居然 提出 要 
他 们 付 住 窒 和 食物 的 钱 ， 其 两 眼 放射 出 贪 禁 的 光 。 正 当 劳 
动 所 得 ,两 位 就 算 100G 吧 ! 还 真 敢 “ 开 牙 "! 可 也 没 别 的 办 
法 , 照 付 吧 ! 

刚 一 进入 未 开 之 森 第 3 部 分 ,突然 听 到 有 人 命令 他 们 
尽 速 离开 , 杰 斯 汀 当然 不 理 这 一 套 , 结 果 一 脚 踏 人 了 陷 时 
中 。 醒 来 后 已 成 了 俘虏 ,对 方 甘 玉 
为 首 的 是 名 少年 ,名 叫 拉 普 
(也 y7 )。 拉 普 令 手下 先 将 
杰 斯 汀 等 押解 回 村 ,可 这 时 
远 处 却 传 来 其 妹 比 姬 (二 > 
考 ) 的 呼救 声 , 拉 普 顾 不 上 再 
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理会 杰 斯 汀 ,赶忙 寻 声 前 去 救助 。 杰 斯 汀 与 菲 娜 随后 来 到 


出 事 地 点 ,与 拉 普 联手 将 BOSS 击败 。 

胜利 后 ,大 家 和 解 ,并 且 在 拉 普 的 陪同 下 一 起 来 到 “ 卡 
普 ( 力 了 一 ) 之 里 "。 这 里 的 村 民 似 乎 并 不 喜欢 外 来 者 , 见 到 
长 老 后 他 让 拉 普 前 往 “ 石 之 森 ", 杰 斯 汀 当然 不 会 放 过 任何 
冒险 的 机 会 ,也 要 求 一 同 前 去 。 

进入 “ 石 之 森 " 后 ， ape 的 
落 , 听 拉 普 讲 “ 卡 普 之 里 ”的 萎 m 
人 们 本 来 是 居住 在 此 处 ,但 
自从 附近 建 起 了 一 座 “ 祸 之 
塔 " 吞 ,一切 都 化 为 了 毫 无 
生命 的 岩石 ,幸存 者 便 搬 到 
了 现在 的 地 方 。 

经 过 了 “ 石 之 森 ”， 那个 < 祸 之 塔 " 便 轴 现在 眼前 ,三 人 
在 里 面 调查 了 一 番 ,感觉 这 里 很 象 一 个 军事 基地 , 当 来 到 
二 扇 大 门 前 时 , 遇 到 位 名 叫 米 露 姐 (六 儿 允 ) 的 高 大 女子 ， 
她 一 见 杰 斯 汀 等 便 疯狂 般 的 冲 了 上 来 ,更 以 一 轮 狂 风暴 雨 
似 的 攻击 将 拉 普 打 学 。 接 下 来 ,她 又 对 杰 斯 洒 和 菲 娜 展开 
攻势 ,不 过 终究 不 是 两 人 的 对 手 ， 力 岂 个 地 ， “好 强 呀 ,你 叫 
什么 名 字 ?" 女 子 问 道 。 我 是 
冒险 者 杰 斯 洒 ! "双方 互 作 介 
绍 后 才 明白 大 家 的 目的 都 是 
来 塔 中 探索 ,刚才 一 场 误会 ，， 
而 已 ,既然 如 此 , 便 结 成 同伴 辆 
一 起 走 吧 。 

四 人 登 上 祸 之 塔 的 最 上 阶 ， 这 原来 是 座 实 验 室 而 屋 
中 的 巨大 容器 中 似乎 在 培育 某 种 生物 。 这 时 ,变态 三 人 娘 
走 和 人 实验 室 , 从 她 们 的 谈话 中 得 知 这 里 正在 培养 一 种 名 为 
“ 盖 亚 (方才 也) 的 东西 ,其 目的 是 要 建造 什么 理想 世界 等 
等 。 

巴 鲁 将 军 的 全 息影 像 出 现 , 他 向 三 人 娘 问 起 盖 亚 的 状 
况 , 接 着 又 布置 了 一 番 。 影 像 消 失 后 ,一 直 躲 在 一 旁 偷 听 的 
杰 斯 汀 等 认为 绝 不 能 听任 加 拉 和 鲁 军 在 这 里 胡作非为 ,于 是 
本 谁 知 ,容器 中 的 盖 
了 ] 亚 竟 疾 速成 长 ,三 人 娘 见 势 
不 妙 连 忙 逃 走 , 随 着 盖 亚 的 
出 现 , 实 验 室 中 有 生命 的 东 
4 西 均 被 石化 , 杰 斯 汀 等 又 因 
。 为 有 精灵 石 保护 而 幸免 于 
难 。 战 斗 展 开 , 这 次 有 拉 普 和 
米 起 姐 两 位 强力 的 同伴 相助 ， 总 算 将 那 怪物 消灭 ,但 又 有 
谁 知道 , 巴 鲁 在 世界 各 地 究竟 培养 了 多 少 这 种 怪物 呢 ? 

四 人 将 战利品 “ 盖 亚 之 芽 ( 方 人 7 了 0OD) 芽 ) " 带 回 卡 普 之 
里 , 没 想到 这 次 九 死 一 生 依然 没 能 获得 村 民 的 认可 ,长 老 
以 外 人 不 得 入 村 为 由 将 杰 斯 汀 等 拒 之 门 外 , 留 下 “ 盖 亚 之 
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芽 " 后 ,大 家 只 好 先 到 旅馆 中 休息 。 

晚饭 后 , 非 娜 一 人 出 去 了 。 杰 斯 汀 在 伐木 场 ( 木 么 O) 木 
广场 ) 找 到 了 她 。 我 在 想 姐姐 ,加 拉 重 军 似乎 在 培育 某 种 
恐怖 的 生物 ,他们 要 使 用 这 那 恶 的 力量 ,不 知 姐姐 是 否 也 
参与 了 这 个 计划 。" 菲 娜 担忧 的 说 道 ; 杰 斯 汀 一 时 不 知 该 如 
何 安慰 她 才 好 。 

这 时 , 米 露 姐 和 拉 普 跑 来 说 加 拉 鲁 军 前 来 袭击 村 庄 ， 
杰 斯 汀 和 菲 娜 一 听 忙 赶 回 
去 察看 ,一 路 上 解决 阻挡 
的 士兵 后 , 先 找到 了 妮 姬 ， 
她 请 众人 务必 帮助 村 民 。 
杰 斯 汀 找到 长 老 ,对 话 后 f 
冲 进 村 中 。 此 次 率领 加 拉 
鲁 军 行动 竟 是 菲 娜 一 直 放 心 不 下 的 
姐姐 一 一 玲 ,她 要 接收 盖 亚 之 芽 。 众 “ 辆 
人 二 时 间 愤 怒 \、 不 解 . 失 望 . 困 惑 等 种 
种 感情 涌 上 心头 ,正在 此 时 盖 亚 又 一 
次 苏醒 ,危急 关头 , 玲 的 背后 突然 生 
出 一 对 闪光 的 翅膀 ,她 竟然 便 是 光 辟 
人 。 光 必 人 的 力量 与 盖 亚 相 撞 ,双方 
一 同 消失 得 无 影 无 踪 。 

长 老 责怪 众人 为 小 村 带 来 了 不 幸 , 大 家 在 旅馆 休息 了 
一 夜 ,第 二 天 ,长 老 宣布 经 全 村 会 议 讨论 决定 逐 走 杰 斯 汀 、 
菲 娜 及 米 露 姐 。 拉 普 不 满 村 民 的 愚昧 无 知 , 决 定 陪 杰 斯 洒 
他 们 二 同 冒 险 。 出 村 时 , 遇 上 等 在 这 里 相 送 的 妮 姬 ,她 要 拉 
普 一 定 多 多 保重 ! 

众人 首先 要 穿 过 西 鲁 * 
(学 一 儿 ) 沙 漠 ( 在 此 处 仔细 
搜寻 ,可 找到 “战士 的 墓地 ” 
及 “梦幻 之 城 " 两 个 地 方 , 但 
均 与 游戏 主线 无 关 ,不 过 有 
兴趣 的 朋友 也 可 一 试 ) ,接着 
吉 鲁 巴顿 (3 一 72S 对 从 
这 儿 的 居民 口中 得 知 该 城 是 三 个 民族 的 聚居 地 , 基 多 所 属 
的 莫 基 族 便 生 活 在 这 里 。 整 理 装备 并 休息 后 ,众人 又 出 发 
了 

过 了 萨 巴 那 ( 坊 s 才 ) 原 野 及 普 里 南 (7 请 >) 高 原 ， 
就 来 到 了 米 露 姐 的 家 乡 瑞 努 证 [和 和 ss 
(一 又 ) 村 。 米 露 姐 在 这 ) 
欢天喜地 的 见 到 了 爱人 一 | ， 

三 大 贤 者 之 一 的 达 林 (多 一 天 
J > 六 晚饭 时 , 杰 斯 洒 讲 起 长 
自己 是 为 了 要 见 丽 蒂 以 及 寻 
找 “ 安 哲 罗 ”而 旅行 ， 达 林 听 后 告诉 杰 斯 汀 * 安 哲 罗 ” 神 左 的 
钥匙 是 “ 知 惠 的 纹 章 ( 知 惠 O 多 人 儿 )”, 而 丽 蒂 正 是 掌管 阿 


兰 多 的 神官 。 在 三 大 贤 者 中 , 戴 林 (元 一 >) 是 “ 安 哲 罗 ” 
历史 的 专家 , 达 林 建议 杰 斯 汀 去 向 他 请 教 。 
找到 戴 林 ， 他 讲 起 可 怕 的 盖 亚 是 靠 吸收 精灵 而 成 长 ， 
致 于 进入 阿兰 多 的 方法 只 有 
大 贤 者 多 林 ( 下 一 由 >) 才 知 
道 。 来 到 位 于 村 子 左上 角 的 
多 林 的 家 , 谁 想到 这 位 大 贤 
者 竟 因 丢失 了 头 上 的 角 而 变 
成 了 白痴 ,打听 后 得 知 角 可 
能 是 在 以 前 的 村 落 中 ,那里 已 早 被 废弃 ,位 置 是 在 现在 村 
子 的 东南 方 。 
众人 赶忙 跑 到 瑞 努 废 
村 ,这 是 一 个 巨大 的 异 次 元 
空间 ,在 中 心 找到 BOSS( 方 宙 
对 了 仆 一 ) ,打败 它 后 从 闪 
其 后 面 的 宝箱 中 取得 “知识 | 
之 角 ( 知 识 ODvy /)”。 
回去 瑞 努 村 多 林 的 家 ， 米 露 姐 先 为 其 探 去 鼻 漳 ， 然后 
把 角 交 给 了 他 ， 大 贤 者 终于 恢复 了 知识 ,他 告诉 杰 斯 汀 , 阿 
; 兰 多 的 钥匙 是 在 吉 鲁 巴顿 神 
磺 中 ,实际 上 阿兰 多 与 吉 鲁 
巴顿 互 有 对 方 的 钥匙 ,只 有 
具备 资格 , 亦 即 受到 召唤 的 
量 人 才能 得 到 。 此 外 , 莫 基 族 是 
Sa 直 与 吉 鲁 巴顿 神 典 一 同 降落 到 
地 上 的 ,是 “ 安 哲 罗 " 文 明 迄 今 最 古老 的 民族 。 吉 和 鲁 巴 顿 神 
砍 的 门 就 位 于 该 城市 的 中 心 部 ,所 谓 的 钥匙 则 是 “ 知 惠 之 
纹 章 ”。 
出 了 多 林 的 家 , 米 露 姐 表示 自己 要 留 下 来 陪伴 爱人 ， 
在 吉 和 鲁 巴 顿 城 的 水 池 
边 ， en 
多 林 曾 提起 过 的 “三 只 上 
as 
图 案 ,可 惜 因为 有 水 而 无 法 
有 接近 。 正 在 发 愁 时 ,一 名 莫 基 
族 小 孩 忽然 跑 过 来 问 杰 斯 汀 是 吞 就 是 持 有 精灵 石 的 由 了 
者 ,并 说 莫 基 族长 老 想 请 他 会 面 。 
众人 自 不 晓得 这 长 老 究竟 是 何许 人 也 ， 不 过 听 多 林 说 
莫 基 族 大 有 来 头 ,其 长 老 想 
必 也 不 是 等 闲 之 辈 。 来 到 长 
老 的 家 , 杰 斯 汀 等 见 到 了 一 
个 万 万 想不到 会 在 此 时 此 地 
出 现 的 人 一 一 * 免 仔 " 基 多 ， 
更 出 乎 人 意料 的 是 这 个 “ 财 


迷 " 竟 然 是 莫 基 族长 老 * 他 将 “ 防 兰 忆 水 " 交 给 杰 斯 汀 ,自己 
也 加 入 到 队伍 中 , 带 着 众人 直 奔 吉 鲁 巴顿 神 典 。 

水 池 中 的 水 已 不 见 了 ， 
利用 “ 知 惠 之 纹 章 " 四 人 顺利 二。 
的 进入 神 典 内 部 ,打败 守卫 唐 
(7 一 x 己 >) 之 后 ,在 最 里 
面 的 房间 取得 了 “知识 之 纹 
章 "4 上 


杰 斯 汀 等 正 欲 离 去 ， 却 发 现 巴 鲁 将 军 、 锣 林 及 下 等 率 
领 加 拉 鲁 大 军 也 来 到 这 里 ,但 巴 鲁 似乎 另 有 要 事 , 带 着 玲 
先 离开 了 ,只 留 下 缪 林带 领 部 下 搜索 。 

先前 走 过 的 路 已 无 法 再 行 ,所 以 大 家 便 另 寻 出 口 。 从 
断裂 的 地 方 姥 下 ,进入 地 下 遗迹 第 3 部 分 。 这 里 有 一 幅 辟 
画 ,描绘 的 是 高 瑞 姆 (了 了 一 入 ) 守 护 神殿 的 传说 。 

正 行 间 , 缪 林 赶 到 并 发 
和 现 了 杰 斯 汀 ,他 下 令 将 众人 
包围 ,并 威胁 说 如 不 立刻 交 
出 “精灵 石 " 便 要 强行 夺取 。 
杰 斯 汀 不 甘 示 弱 , 欲 上 前 与 
和 -出 栅 于 。 菲 娜 上 前 拦 


原来 巴 鲁 正在 利用 玲 光 
愤 人 的 力量 来 解 开 高 瑞 姆 的 
封印 。 遗 迹 逐 渐 月 塌 ,加 拉 普 
军 的 士兵 来 不 及 逃走 ,包括 
缪 林 在 内 纷纷 落 信 了 无 底 深 
” 渊 。 基 多 与 拉 普 一 时 不 慎 , 也 
失足 跌 洲 下 去 ， 苏醒 的 高 瑞 旭 向 所 有 侵入 神 有 由 遗迹 的 人 开 
始 了 进攻 ,他们 四 处 围 来 。 菲 娜 感到 自己 身体 象 是 要 燃烧 


她 似乎 同时 感受 到 了 姐姐 的 
痛苦 ,而 另 一 方面 玲 此 时 已 
将 使 尽 全 力 , 巴 鲁 则 站 在 一 明 
旁 为 将 得 到 无 比 的 力量 而 得 | 
意 不 已 ! 
危急 间 ,巨大 的 高 瑞 姆 均 被 一 种 神秘 的 力量 所 石化 ， 
纷纷 粉碎 , 那 力量 究竟 来 自 何方 ,难道 是 菲 娜 ……: 

待 一 切 平静 , 杰 斯 汀 发 现 已 只 剩 下 自己 一 个 人 ,他 向 
地 面 进发 ， 希望 能 尽快 找到 菲 痢 和 其 他 同 侍 ， 谁 知 最 先 遇 
到 的 竟 是 纪 林 大 估 ,不 是 冤 
家 不 聚 头 呀 , 杰 斯 汀 冲 上 去 
质问 他 究竟 把 菲 娜 怎样 了 ， 
这 时 有 士兵 走 来 ;, 缪 林 让 杰 
斯 汀 藏 到 身后 的 塔 内 ,此 举 
,大 出 杰 斯 汀 意料 , 真 搞 不 懂 
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缪 林 的 心里 在 想 些 什 么 。 从 士兵 的 口中 得 知 , 菲 娜 已 被 加 
0 机 口 处 。 
ee 远 远 望 去 ,恰好 看 到 巴 
鲁 正 欲 登 上 空中 要 塞 ，“ 虽 然 
没有 得 到 精灵 石 ,不 过 却 又 
得 到 了 一 个 光 愤 和信 ! ”" 巴 鲁 十 
1 分 得 意 ,而 躺 在 他 脚下 的 正 
es 是 菲 娜 ,她 始终 一 动不动 , 似 
是 处 于 者 迷 中 。 凌 林 报 告 尚 有 半数 以 上 的 加 拉 和 鲁 士 兵 没有 
救出 ,而 巴 鲁 根本 没有 理会 这 一 点 ,下 令 立 刻 出 发 。 
“ 菲 娜 必 杰 斯 汀 望 着 空中 要 塞 绝望 的 叫 着 ， 难道 就 腿 
睁 睁 的 看 着 巴 鲁 把 非 娜 带 走 
吗 ? 幸 好 天 无 绝 人 之 路 ,失踪 
了 半天 的 基 多 与 拉 普 乘 一 只 
古怪 的 飞 空 兽 来 到 ,真是 够 
及 时 , 杰 斯 汀 飞身 跃 上 飞行 
兽 , 向 空中 要 塞 追 去 。 
-met 


和 被 描绘 成 四 手 女 性 像 , 你 
有 们 这 样 的 双生 姐妹 是 否 就 是 
上 四 代表 这 一 含意 呢 ?”“ 杰 斯 汀 
5 2 会 来 打倒 你 的 !" 菲 娜 十 分 厌 
恶 面前 的 这 位 野心 家 。“ 杰 斯 汀 ?就 是 那个 持 有 精灵 石 最 后 
碎片 的 男子 吗 ? 鸣 , 那 精灵 石 迟早 都 会 落 入 我 的 手中 !” 
警报 声 莫 地 响起 ,原来 
是 加 拉 重 军 发 现 了 追 来 的 杰 
斯 汀 ,密集 的 炮火 雨点 般 身 
出 ,飞行 兽 被 击 中 , 杰 斯 汀 等 
落 到 了 飞船 之 上 。 快 去 找 菲 
娜 吧 ! 杰 斯 汀 心急 如 焚 ,途经 
“机 关 室 ”时 又 遇 上 了 变态 三 人 娘 , 这 次 三 人 联手 攻击 , 实 
力 大 增 , 幸 好 我 方 三 人 准备 充分 ,将 她 们 打败 后 ;三 人 娘 依 
旧 照 例 溜 之 大 吉 。 
巴 鲁 的 部 屋 现 在 已 空 无 一 人 , 沿 通路 前 行 间 , 要 塞 突 
2 然 颜 抖 起 来 ,继而 竟 从 中 断 
为 二 截 , 杰 斯 汀 与 同伴 被 隔 
了 开 来 。 看 来 又 是 巴 鲁 的 诡 
| 计 , 杰 斯 洒 只 好 单独 行动 , 进 
上 用 入 “秘密 通路 ”( 从 地 上 的 士 
兵 日 中 得 知 机 关 所 在 ) ,经 舰 
首 通路 来 到 司令 室 , 巴 鲁 与 非 刀 正 在 此 处 , 巴 秆 令 杰 斯 洒 
用 精灵 石 来 交换 菲 娜 ,飞船 就 要 坠落 了 , 快 快 决定 吧 必 杰 
斯 汀 已 来 不 及 细 想 ,他 将 精灵 五 交 给 了 巴 鲁 , 可 还 是 中 了 
巴 鲁 的 圈套 , 落 入 陷阱 之 中 , 巴 鲁 仰天 狂笑 :我 将 获得 无 
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限 的 力量 ! 

杰 斯 汀 真是 命 大 ,他 抓 
住 了 一 根 铁 管 , 并 绥 缓 的 疏 
了 上 来 。 通 过 “秘密 通路 "”, 乘 
升降 机 来 到 脱出 舱 ( 脱 出 力 
夕 SMF), 巴 鲁 带 着 菲 娜 正 
欲 逃 走 。 杰 斯 汀 冲 上 前 去 ,sse Si 
“ 快 放 开 你 的 脏 手 ! 满怀 的 她 火 终于 爆发 , 几 下 便 将 巴 鲁 
打倒 在 地 , 杰 斯 汀 扶 起 菲 娜 ， 我 知道 你 一 定 会 来 救 我 的 。 
菲 娜 含笑 道 。 

两 人 正 想 离开 , 巴 鲁 又 从 地 上 人 怜 了 起 来 ， 让 你 看 看 盖 
亚 真正 的 力量 !" 巴 鲁 借助 盖 
亚 之 力 变 得 无 比 强 横 , 一 下 
将 杰 斯 汀 打 落空 中 要 塞 。 非 
娜 再 次 被 巴 鲁 抓 住 ,但 菲 娜 
拼 力 挣脱 出 来 , 随 杰 斯 汀 向 
着 漆黑 的 夜空 纵身 跃 下 ! 

“ 混 账 , 没 想 到 光 翼 人 竟 会 选择 死亡 ， 但 我 终究 还 是 得 
到 了 精灵 石 ,哈哈 !" 巴 鲁 的 狂笑 声 被 空中 要 塞 坠 落 时 的 儿 
鸣 所 淹没 。 

杰 斯 汀 与 菲 娜 急速 落下 地 面 ,难道 就 这 样 一 起 摔 得 粉 
身 碎 骨 吗 ?两 人 在 空中 紧 紧 拥抱 ,奇迹 发 生 了 , 硬 娜 的 背后 
生出 了 光 辟 ,一道 强 光 贯 穿 在 天 地 之 间 , 杰 斯 汀 与 菲 娜 便 
在 这 光芒 中 安然 着 地 ! 


大 睡 三 天 之 后 ,元 气 终于 恢复 , 非 娜 醒 了 过 来 ,大 家 为 
能 尽快 前 往 阿兰 多 商议 了 一 番 , 最 后 决定 先 去 瑞 努 村 向 贤 
者 请 教 。 
和 回 到 瑞 努 村 , 先 去 找 那 
位 达 林 贤 者 问 问 看 吧 ,他 此 
是 时 正在 米 露 姐 家 中 。 精 灵 石 、 
光 要 人 、 盖 亚 , 杰 斯 汀 心中 已 
是 积蓄 了 无 数 的 疑问 ,急切 的 
本 多 找到 答 


忆 称 本 扒 此 “和 村 鸣 训 汪 本 
有 着 进入 虹 之 山 的 门 ,那里 
有 美丽 的 虹 之 泉水 ,只 要 将 
“知识 之 纹 章 "投入 泉 中 , 便 
能 去 到 阿兰 多 !” 


汪 区 于 太 训 由 全 击 
人 由 


二 村 过 区 几 iieD 


量 。 在 加 拉 鲁 二 方 , 巴 鲁 因 
已 拥有 精灵 石 的 力量 , 盖 亚 

的 复活 已 指日可待 , 纪 林 和 
并 。 玲 来 见 巴 鲁 ,以 “加 拉 鲁 军 的 
由 大义 应 是 建立 理想 世界 相 
， 中 责 , 看 来 他 们 已 对 巴 鲁 的 行 
径 十 分 不 满 ,可 巴 鲁 却说 只 要 遵从 盖 亚 的 意愿 就 能 获得 无 
穷 的 福音 。 


杰 斯 洒 等 从 瑞 努 村 北 进入 虹 之 山 , 在 虹 之 泉 边 投入 了 
“知识 之 纹 章 ", 委 时 间 ,光华 中 
四 射 , 七 彩 的 霓 虹 直达 天 际 
前 往 阿兰 多 的 路 开通 了 。 基 
多 一 人 留 了 下 来 , 杰 斯 汀 等 _ 克 
则 踏 上 了 这 条 想 往 以 久 的 吕 | 
路 ! 让 更 


在 阿兰 多 , 杰 斯 汀 一 路 打败 了 数位 强力 的 守卫 ,终于 
来 到 礼拜 堂 中 “我 遵守 诺言 来 了 , 丽 蒂 ,你 该 告诉 我 关于 
“ 安 哲 罗 "文明 所 有 的 事情 了 ! 7" 杰 斯 汀 急切 的 叫 道 ,这 里 有 
许多 与 丽 还 一 模 一 样 的 女 
子 , 其 实 ,她 们 只 是 些 幻影 而 
已 ,每 当 与 一 人 交谈 完毕 , 那 
幻影 便 会 消失 ,不 过 从 她 们 
的 话 中 , 杰 斯 汀 得 到 了 许多 。， 
有 用 的 情报 。 

“阿兰 多 有 生命 的 就 剩 下 丽 蒂 一 人 了 。 在 这 永远 的 表 
寂 中 ,她 放弃 了 生存 的 希望 ,在 这 里 她 建造 了 形似 城市 的 
地 方 以 及 我 们 ! 但 是 这 一 切 都 只 是 幻影 而 已 最 终 都 会 消 
失忆 

“两 枚 纹 章 有 着 各 自 的 象征 , 知 惠 之 纹 章 在 莫 基 族 手 
中 ,而 知识 之 纹 章 则 由 丽 蒂 保 管 ,得 到 智慧 的 莫 基 族 到 地 
上 成 为 商人 ,而 得 到 知识 的 丽 荡 则 作为 历史 的 见证 人 而 存 
在 着 !” 

“在 传说 中 ,最 初 精灵 将 精灵 石 交 给 人 们 ,而 精灵 石 与 
光 翼 人 有 着 共通 的 命运 。 后 来 ,精灵 石 碎 成 七 块 , 光 翼 人 也 
随 之 消失 了 !” 

“长 耳 的 种 族 ` 有 角 的 种 族 、 体 型 庞大 的 种 族 \ 行 动 迅 
速 的 种 族 , 凡 间 有 着 各 种 种 族 ,世界 就 是 这 样 由 不 同 的 种 
族 共存 共 荣 ,有 着 不 同 外 表 的 人 类 也 在 一 起 生活 着 !” 

“本 来 精灵 石上 只 有 和 光 丑 人 一 起 才 可 发 挥 作用 ,但 光 
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愤 人 对 精灵 石 过 份 的 依赖 ,终于 导致 了 其 分 裂 的 结果 ,而 
进一步 更 形成 了 盖 亚 。 盖 亚 就 是 反映 人 的 欲望 与 恶意 的 镜 
世 铭 

“这 里 是 安 哲 罗 文 明 的 记忆 保管 所 ,而 丽 蒂 则 是 从 于 
远 的 时 代 便 一 直 守 护 阿 兰 多 的 记忆 保管 者 ! 丽 蒂 的 父亲 当 
初 曾 说 这 个 孩子 有 着 一 双 悲 伤 的 眼睛 ,但 究竟 为 何如 此 他 
也 说 不 明白 ,从 丽 蒂 伤 心 的 脸 上 也 看 不 出 任何 东西 !” 

“ 持 有 欲望 和 恶意 ,会 令 精灵 石 形成 最 终 的 盖 亚 , 它 靠 
吸收 精灵 而 成 长 ,这 就 是 盖 亚 的 性 质 , 盖 亚 从 单 体 开始 成 
长 ,直至 吸收 世上 所 有 的 精灵 为 止 。 而 被 夺 去 精灵 的 世界 
其 姿态 将 会 改变 ,成 为 “ 死 的 世界 !” 

“ 光 翼 人 经 常 是 二 对 双生 子 , 她 们 虽 身 体 各 异 ,但 却 有 
着 共同 的 心 。 要 想 知 道 更 多 的 东西 , 便 请 进入 教 王 之 间 向 
丽 蒂 本 人 请 教 吧 !” 

和 所 有 的 幻影 对 话 后 ， 
杰 斯 汀 终于 可 以 进 人 教 王 之 
间 ,而 一 直 指 引 他 的 丽 蒂 便 
在 这 间 屋 内 。 

“ 丽 蒂 ,现在 是 真正 的 丽 
蒂 吗 ?" 杰 斯 汀 问 道 。 

“欢迎 来 到 阿兰 多 ， ppm 
更 多 的 答案 了 !” 

“ 丽 蒂 ,我 们 曾 约定 过 ,你 就 将 关于 安 哲 罗 的 所 有 事情 
都 告诉 我 吧 ! 

“希望 得 到 答案 的 人 ,告诉 你 一 切 是 我 的 使 命 ,我 将 尽 
我 的 所 知 解答 你 心中 的 疑问 。 丽 蒂 顿 了 顿 ,接着 道 ， 我 所 
继承 的 是 古代 安 哲 罗 的 众多 记忆 ,同时 也 继承 了 丽 蒂 这 一 


优美 的 安 哲 文明 又 一 次 呈现 在 杰 斯 汀 眼前 , 伴 着 这 奇 
幻 的 景象 丽 蒂 讲 述 了 安 哲 罗 的 传说 。 在 遥远 的 过 去 , 光 辟 
人 利用 精灵 石 创造 了 空前 的 文明 , 随 着 岁月 流逝 ,人 们 越 
来 越 依赖 精灵 石 的 力量 ,渐渐 失去 了 本 来 的 心 ,迷失 的 人 
们 用 恶意 及 欲望 使 盖 亚 诞生 ,于 是 就 在 安 哲 罗 文 明 繁 荣 到 
达 顶 峰 时 , 尝 到 了 自己 种 下 的 恶果 ,一 切 都 筑 于 一 
石 破 裂 ,而 光 辟 大 也 不 知 所 踪 上 


且 ; 精 灵 


安 哲 罗 文 明 的 幻像 消失 后 ,众人 又 似乎 置身 于 一 片 坟 
幕 的 边缘 。 

丽 蒂 道 , “精灵 石 的 光 是 反映 人 心 的 镜子 , 杰 斯 汀 ,你 
的 精灵 石 也 同样 向 我 传达 着 你 的 心 ! 让 我 们 来 看 着 那里 吧 
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丽 蒂 把 目光 投向 那 片 坟 墓 ,“ 那 些 是 记忆 的 石板 ,就 如 
同 精灵 石 会 反映 人 类 的 心 一 
样 , 石 板 也 反映 着 代 代 丽 蒂 晤 
的 命运 。 红 色 的 石板 代表 幸 
福 ,青色 的 石板 则 代表 悲伤 。 
是 的 , 那 可 以 说 就 是 丽 蒂 的 
心 呀 !” 

菲 娜 道 :“ 几 乎 都 是 青色 的 石板 呀 !” 

丽 蒂 道 ,自从 盖 亚 使 安 哲 罗 的 世界 毁灭 , 光 必 人 为 生 
命 的 努力 也 停止 下 来 ,从 那 以 后 ,红色 的 石板 再 也 没有 出 
现 过 !” 

杰 斯 汀 问 道 ;“ 丽 蒂 , 那 你 的 石板 是 什么 颜色 呢 ?” 

“我 的 石板 现在 还 没有 颜色 ,但 它 也 许 正 渐渐 被 染 成 
青色 !” 

菲 娜 惊 呼 ;是 悲伤 的 石板 ! 可 为 什么 呢 ?” 

丽 蒂 道 ,“ 借 助 精灵 石 的 力量 , 盖 亚 将 成 为 再 度 毁 灭 世 
界 的 原因 ! 

杰 斯 河道 ,是 吗 ? 巴 鲁 那 家 伙 利 用 精灵 石 就 是 为 了 这 
一 目的 呀 ,但 空中 要 塞 爆 炸 ,精灵 石 已 被 烧毁 , 盖 亚 的 复活 
被 阻止 了 1!” 

丽 蒂 摇 头 道 ;“ 不 ,精灵 石 是 绝对 不 会 烧毁 的 ,而 且 精 
灵 石 已 再 度 成 为 一 体 ,毁灭 之 日 不 远 了 !” 

杰 斯 汀 几乎 不 相信 自己 的 耳 :什么 ? 巴 鲁 还 活着 吗 ?” 

丽 蒂 哀叹 道 ,“ 当 精灵 石 结 成 一 体 , 究 极 的 盖 亚 便 会 出 
现 , 安 哲 罗 悲 伤 的 神话 即将 重演 !” 

回 到 教 王 之 间 , 非 娜 问 道 :“ 丽 蒂 , 盖 亚 的 复活 一 定 要 
阻止 ,我 与 姐姐 的 存在 便 是 为 了 这 一 使 命 吗 ?” 

丽 蒂 道 ,“ 是 的 ,的 确 是 这 样 。” 

杰 斯 河道 “等 等 , 丽 蒂 ,难道 和 神话 一 样 , 玲 与 菲 娜 都 
要 死去 吗 ?! 我 绝 不 让 这 样 的 事情 发 生 ,就 没有 其 他 可 打倒 
盖 亚 的 方法 吗 ?莫非 这 就 是 一 切 的 回答 ?” 

丽 蒂 道 ,阿兰 多 所 有 的 过 去 我 已 都 讲 过 了 ,只 不 过 未 
来 并 不 只 延 着 一 个 方向 发 展 。 

杰 斯 汀 道 ,“ 未 来 并 非 只 有 一 个 ? 那 我 该 怎 
呢 ? 我 所 寻求 的 一 切 的 答案 就 仅 此 而 已 了 吗 ? 

丽 蒂 道 ,“ 你 可 求助 于 精灵 的 力量 ,但 只 有 “体现 世界 
真理 的 人 "才能 打开 通 往 精灵 之 圣地 的 门 !” 

杰 斯 汀 眼睛 一 亮 , 问 道 “ 精 灵 之 圣地 , 它 到 底 在 哪 ? 丽 
蓄 。 

丽 蒂 道 兴 它 不 存在 于 这 个 世界 ,但 又 无 所 不 在 ,传说 
便 是 如 此 ,不 过 你 或 许 能 够 找到 也 说 不 定 。” 

杰 斯 汀 道 ,“ 刚 才 听 你 所 说 ,未 来 并 非 已 经 确定 ; 那 和 
你 的 未 来 又 怎样 呢 ?” 

丽 带 道 ,“ 我 石板 的 颜色 并 不 是 由 我 来 决定 ,而 是 由 我 
生存 的 这 个 时 代 来 决定 !” 


么 办 才 好 
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杰 斯 汀 激动 地 道 ;“ 不 ， 
不 是 那样 ! 丽 蒂 生 存 的 时 代 
不 能 决定 石板 的 颜色 ,时 代 
也 是 会 改变 的 ! 未 来 不 是 由 
他 人 来 掌握 ,人 活着 就 是 要 
创造 自己 的 未 来 !" 

丽 蒂 似 有 所 悟 , 喃 喃 道 :“ 创 造 未 来 ……” 

杰 斯 汀 斩钉截铁 的 道 ;“ 就 是 这 样 ,就 要 从 这 里 去 创造 
未 来 ,一 起 去 吧 , 丽 蒂 , 你 也 要 创造 自己 的 未 来 呀 !”" 

丽 蒂 道 :“ 我 是 掌管 历史 的 人 ,在 看 到 你 们 创造 未 来 的 
同时 ,或 许 我 也 能 够 创造 自己 的 未 来 明白 了 , 杰 斯 汀 为 
了 能 在 你 所 创造 的 未 来 里 ,将 我 的 石板 染 成 红色 ,我 们 走 
吧 ! 

丽 蒂 带 众人 登 上 传送 机 
器 ,原来 阿兰 多 已 位 于 远离 
地 球 的 太空 . 丽 蒂 启 动机 器 ， 
去 时 间 ,阿兰 多 被 远 远 抛 在 省 S< 
了 背后 ,飞行 器 如 陨 星 般 飞 
快 地 荃 向 地 球 ! 


巴 鲁 #- 人 站 在 窗 前 ,“ 盖 
亚 已 将 苏醒 ,世界 很 快 就 是 
我 的 了 !" 他 狂笑 道 。 

这 时 , 弛 林 率领 儿 名 士 
| 兵 走 进 室 来 ,加 拉 重 军 已 在 

我 的 指挥 下 ,我 命令 你 中 止 
计划 ,重新 处 置 精 灵 石 和 盖 亚 。 父 亲 , 不 , 巴 鲁 ,把 精灵 五 交 
出 来 !” 

“你 阻止 不 了 人 类 究 极 的 进化 形态 一 盖 亚 ,毕竟 你 
流 着 亚 人 的 血 而 无 法 理解 这 种 进化 ,一 切 都 是 为 了 盖 亚 的 
存在 ,包括 你 ,我 ,还 有 这 大 地 在 内 归 巴 鲁 疯狂 的 道 。 

缪 林 喝 道 :觉悟 吧 ! 巴 鲁 。” 

巴 鲁 冷笑 道 ;“ 你 不 过 是 昊 蚁 而 已 , 想 要 打倒 我 吗 ? 哈 
险 !” 

缪 林 竟 豪 不 退让 ;“ 那 就 让 你 尝 一 尝 我 宝剑 的 力量 !” 

杰 斯 汀 等 着 陆 的 地 方正 是 萨 巴 那 原野 东部 , 丽 蒂 感 党 
到 从 鲁 塞 特 ( 儿 世 y 下 ) 山 脉 方向 传 来 盖 亚 的 气息 ,于 是 众 
人 便 立 刻 出 发 。 

,越过 鲁 塞 特 山脉 , 即 可 嘲 
来 到 巴 拉 鲁 军 的 军事 要 塞 。 轩 

在 这 里 并 没有 发 生 想象 赎 
中 的 恶战 ,一 直 以 来 刀枪 相 
见 的 加 拉 重 军 似乎 已 然 全 无 
恶意 ,从 士兵 口中 得 知 缪 林 


这 捕 了 书 鲁 ， ai 

， 杰 斯 汀 来 到 作战 室 ,发 
现 一 名 士兵 合 在 地 上 已 在 在 
一 息 , 毕 竟 还 是 出 事 了 ,他 拼 
尽 最 后 的 力量 告诉 众人 屋 角 
的 天 使 像 可 打开 暗 门 进入 秘 
密 地 下 道 。 如 他 所 言 , 杰 斯 汀 
等 打开 暗 门 ,这 里 的 事变 化 得 太 突然 了 ,而 加 拉 和 鲁 军 的 首 
领 偏偏 都 不 见 了 踪影 , 缪 林 和 玲 到 底 去 了 哪里 ? 

在 秘密 地 下 道内 , 杰 斯 
汀 发 现 了 身受 重伤 的 纪 林 ， 
玲 则 守护 在 他 的 身边 ! 巴 鲁 
看 来 已 逃走 了 , 缪 林 拜 托 杰 
斯 汀 一 定 要 阻止 巴 鲁 的 计 
划 。 


众人 冲 人 地 下 铁道 遗迹 ,来 到 “ 卵 体 之 间 "。 巴 鲁 正 在 
此 处 ,他 的 背后 则 是 已 将 进化 完成 的 盖 亚 。 巴 鲁 自 迟 有 从 
盖 亚 处 得 到 的 力量 想 将 杰 斯 汀 打倒 ,可惜 事与愿违 , 自己 
反而 惨遭 失败 。 

虽然 打败 了 巴 鲁 ,但 已 来 不 及 上 阻 止 羡 亚 ， 它 终 于 从 沉 
睡 中 醒 来 ,并 以 其 慌 怖 的 力量 开始 破坏 。 


这 时 , 玲 赶 到 了 ,她 以 自己 光 导 人 的 力量 形成 了 结 界 ， 
并 带 众 人 逃脱 出 来 。 

大 家 暂时 来 到 加 拉 重 军 
的 战舰 上 ,看 来 只 有 相互 协 
助 以 应 付 目 前 的 困境 了 。 缪 
林 将 菲 娜 任命 为 少尉 ,并 制 
定 了 一 套 作 战 计划 。 他 准备 
先 以 鲁 塞 特 山脉 为 营 , 然 后 
利用 汇集 了 古代 文明 和 加 拉 和 鲁 军 高 科技 的 蒸汽 炮 打 碎 藏 
在 盖 亚 体内 的 精灵 石 ! 在 司令 室内 ,他 向 众人 表示 自己 的 
计划 需要 光 辟 人 的 力量 , 即 要 玲 和 菲 娜 相助 ! 

菲 娜 暂时 离队 , 杰 斯 汀 等 走出 战舰 ,来 到 临时 设置 的 
野战 营地 (野战 亏 交 盖 7 ) 中 。 在 士官 室 ( 士 官 元 > 上 内 会 
合 了 菲 娜 后 , 便 可 去 作战 司令 室 见 玲 。 玲 告诉 大 家 缪 林 正 
不 眠 不 休 的 指挥 军队 以 拯救 世界 ,但 粉碎 精灵 石 一 定 要 有 
光 翼 人 的 力量 才 行 , 玲 表 示 一 定 会 尽 自己 的 力量 去 帮助 缪 
林 。 另 外 , 杰 斯 汀 得 知 盖 亚 会 首先 以 鲁 巴顿 为 目标 开始 进 
攻 ,而 加 拉 和 鲁 军 的 计划 中 并 没有 包括 抒 救 吉 鲁 巴顿 的 市 
民 , 杰 斯 汀 对 此 感到 十 分 气愤 和 不 解 ,但 玲 却 坚 持 认为 缪 


林 的 决定 是 对 的 。 看 来 彼此 
都 无 法 说 服 对 方 了 , 杰 斯 汀 | 
与 同伴 决定 前 往 吉 和 鲁 巴顿 ， 
和 赁 自己 的 力量 来 对 抗 盖 亚 。 
临 行 前 , 玲 的 话语 中 流露 出 ， 
深 深 的 悲伤 ,她 为 自己 身 为 
光村 人 的 命运 而 困惑 、 迷 茫 。 光 要 对 她 而 言 守 


E 竟 意味 着 什 
么 呢 ? 她 愁 帐 的 告诉 众人 :; " 纪 林 大 佐 曾 赞美 我 背 上 那 对 有 
着 红 光 的 翅膀 , 那 时 是 大 佐 的 话 救 了 我 ,现在 要 轮 到 我 来 

为 他 做 些 事 了 !” 
来 到 吉 鲁 巴顿 ,这 里 一 于 


片 死寂 , 杰 斯 汀 等 停 住 脚步 ， 
预感 到 危险 已 然 临 近 , 果 然 , 二 
盖 亚 巨大 的 触手 越过 沙漠 ， 
直 效 本 城 , 刹 时 间 风 云 变 色 ， 
触手 所 过 之 处 化 为 一 片 废 
超 , 远 处 传 来 一 阵 呼救 声 , 杰 斯 汀 忙 寻 声 赶 去 救 下 了 正 被 
怪物 围攻 的 村 民 。 这 时 , 玲 也 来 到 吉 鲁 巴顿 ,她 告诉 非 娜 作 
战 时 间 已 定 为 今日 14:00, 代 号 01025, 作 战 名 为 “大 地 代 满 
已 思 云 0” ,届时 两 人 要 到 军事 要 塞 “J" 第 3 号 炮塔 前 待 
命 ! 杰 斯 汀 见 玲 对 村 民 的 危险 境遇 熟视无睹 而 十 分 愤慨 : 
“看 看 这 些 吧 ,你 该 清醒 了 , 玲 !” 

远 处 又 有 求救 声 , 杰 斯 汀 顾 不 得 再 理会 玲 ,又 向 村 民 
被 困 的 地 方 赶 去 。 虽 然 他 们 将 怪物 打倒 ,但 残留 在 地 上 的 

Egg 怪物 碎片 竞 然 重新 聚集 起 来 

| 成 为 盖 亚 战士 并 从 众人 背后 
袭 来 ,幸好 玲 及 时 赶 到 用 光 
| 桥 人 之 力 将 其 消灭 .要 打倒 
盖 亚 ,就 必须 要 有 为 战斗 而 
- 持 有 光 要 的 我 们 ,也 就 是 光 
要 人 , 菲 娜 ,难道 你 还 不 明白 ,我们 存在 的 理由 就 是 为 了 要 
与 盖 亚 战斗 呀 !” 

姐姐 的 话 以 及 眼前 的 一 切 令 菲 娜 一 时 说 不 出 话 来 。 

杰 斯 汀 叫 道 ,“ 等 等 , 玲 , 你 对 街 上 的 人 们 难道 无 动 于 
衷 吗 ?虽然 我 们 不 懂 缪 林 的 作战 计划 ,但 如 果 连 吉 鲁 巴顿 
也 救 不 了 的 话 又 怎么 救 得 了 世界 呢 ? 如 果 听 任 人 们 牺牲 再 
说 这 是 没有 办 法 的 事情 , 那 不 是 和 骗 人 一样 吗 ?1” 

“不 ,不 是 , 炙 林 只 是 想 利用 剩 下 的 时 间 ;……" 还 没 等 
玲 的 话说 完 , 一 支 盖 亚 触手 袭 来 , 玲 措 不 及 防 ,被 打 昏 在 
地 。 

现在 城中 唯一 安全 的 地 方 似乎 只 有 莫 基 族 的 住所 了 ， 
众人 将 受伤 的 玲 送 至 此 处 。 

“ 盖 亚 被 打倒 又 会 复 话 , 它 下 一 步 会 怎样 呢 ?” 杰 斯 洒 
也 有 些 担忧 了 。 

“ 玲 说 没有 光 翼 人 的 力量 就 无 法 打倒 盖 亚 ,我 看 正 是 


2 


人 下 


后 


如 此 !" 丽 蒂 道 。 

菲 娜 道 ;“ 可 我 没有 姐姐 
那样 的 力量 呀 !” 

村 民 们 此 时 极为 惊慌 ， 
有 人 提出 还 是 尽早 逃命 为 
上 。 杰 斯 汀 大 声 道 :“ 大 家 等 
一 等 ,不 要 急 着 逃走 ,如 果 什 么 都 没 做 便 逃 避 的 话 , 那 是 最 
差劲 的 做 法 了 ! 这 条 街 就 交 给 我 们 来 保护 吧 ,我 们 一 定 会 
帮助 你 们 ,而 且 大 家 也 绝对 不 要 放弃 呀 !” 

以 前 曾 见 过 的 那个 莫 基 族 小 孩 西 托 跑 了 进来 ,她 见 众 
人 没事 象 是 松 了 一 口气 ,从 
她 口中 得 知 现在 基 多 恰巧 不 
在 城中 ;而 且 外 面 怪 物 的 数 
量 正在 逐渐 增多 。 天 色 昏 暗 
下 来 ,整个 城市 似乎 都 在 闸 
II | 

而 蒂 担 忧 的 道 ,“ 对 盖 亚 不 使 用 光 当 人 的 力量 ,不 管 打 
倒 它 多 少 次 , 它 都 会 复活 己 

菲 娜 叶 喃 的 道 ,“ 光 翼 人 的 力量 !? 难 道真 如 姐姐 所 说 ， 
光 翼 人 的 翅膀 是 为 了 战斗 而 生 吗 ?我 们 真是 为 战斗 而 存在 
吗 ?我 如 何 才能 使 出 比 姐姐 还 强 的 力量 呢 ?” 

杰 斯 汀 见 菲 娜 如 此 ,不 禁 十 分 担心 ,可 一 时 却 无 法 宽 
奈 她 。 

菲 娜 的 目光 渐渐 平静 下 来 ,语气 也 变 得 格外 坚定 。 
“不 ,不 是 为 了 战斗 ,我 是 为 了 守护 杰 斯 河和 姐姐 ,为 了 守 
护 大 家 呀 !" 说 着 ,她 背后 那 对 蝶 翅 般 的 光 必 再 度 出 现 , 那 
光辉 令 非 娜 显得 更 加 美丽 ! 

“ 菲 娜 ,在 你 的 身体 内 已 经 有 新 的 力量 萌芽 了 ! 是 的 ， 
这 是 关怀 的 力量 ,是 曾 在 古代 为 封印 盖 亚 而 由 光 翼 人 使 出 
的 不 可 思议 的 力量 。 然 而 ,为 释放 这 种 力量 ,还 有 许多 你 必 
须 学 会 的 东西 !" 丽 蒂 道 。 

“关怀 的 力量 ?" 菲 娜 开始 有 些 明白 了 。 

众人 来 到 莫 基 
族 聚 居 地 的 出 口 , 盖 
亚 战士 也 已 攻 至 此 
处 , 杰 斯 汀 等 冲 上 去 沁 
很 快 将 其 消灭 ,但 更 入 
多 的 盖 亚 战士 出 现 ， 
难道 它们 真是 杀 之 
不 绝 吗 ? 

杰 斯 汀 咬 紧 牙 
关 , 喝 道 ,“ 不 要 退 ， 
只 要 我 们 还 活着 就 
要 守护 生存 下 来 的 
涛 局 妇 
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菲 娜 道 ;* 杰 斯 汀 ,现在 与 我 同 在 的 是 强大 的 ' 关 怀 之 
基 ; ,为 了 守护 大 家 ， 我 们 绝 不 要 输 给 盖 亚 呀 

“ 菲 娜 5 杰 斯 河 望 向 
非 娜 ,在 这 片刻 的 对 视 中 ,两 
个 人 似乎 可 以 触摸 到 对 方 的 “ 
心 ;感受 到 彼此 强烈 而 炽热 
的 感情 。 光 ; 微 绿 但 却 耀 目的 
光 在 杰 斯 洒 徘 娜 之 间 产 
生 , 从 一 点 膨胀 至 笼罩 了 整个 城市 , 盖 亚 战士 均 时 间 灰 飞 
烟 灭 , 就 连 盖 亚 的 触手 也 暂时 停止 了 活动 。 

这 一 切 正 好 被 刚刚 苏醒 的 玲 看 到 。 杰 斯 汀 ! 菲 娜 ! 你 
们 的 力量 是 Se 民 

杰 斯 汀 与 非 娜 从 短暂 的 锚 迷 中 醒 来 , 玲 走 到 他 们 身边 
道 :“ 非 娜 , 杰 斯 汀 ,也 许 我 是 错 的 ,要 放弃 这 个 城市 的 作战 
计划 被 你 完全 推翻 了 ! 另 外 ,我 也 想 感谢 你 们 ,是 你 们 的 行 
动 指示 了 我 将 要 走 的 路 岂 

远 处 传 来 加 拉 和 鲁 军 集合 的 哨 声 , 玲 与 众人 告别 :“ 我 回 
大 佐 那 里 去 了 ,再见 , 非 娜 ,再 见 , 杰 斯 汀 !” 她 显得 很 平静 ， 
很 坚定 , 似 是 已 决定 了 什么 。 

这 里 短 时 间 内 看 来 已 没有 危险 , 杰 斯 汀 等 便 先 到 城中 
仅 有 的 账 莲 内 休息 。 


加 拉 重 军 的 营地 。 

玲 独 自 一 人 坐 在 桌 旁 想 着 心事 。 缪 林 走 了 进来 ， 为 什 
么 只 有 你 一 个 人 回来 ,你 的 任务 是 说 服 菲 娜 参加 作战 … 他 
用 严厉 的 语气 说 道 。 

玲 抬 起 头 ， 我 们 真 的 没 错 吗 ?光村 人 之 力 没 有 制止 盖 
亚 , 但 在 吉 鲁 巴顿 我 却 见 到 了 更 加 强大 的 力量 , 那 是 为 了 
拯救 世界 而 由 杰 斯 洒 和 菲 娜 产生 的 ! 

缪 林 根 本 没有 理会 玲 的 质问 ,他 固执 的 决定 仍 照 原 计 
划 行 事 , 作 战 时 间 改 为 明日 。 

“还 不 明白 吗 ? 缪 林 !” 玲 的 语气 近乎 哀求 。 

“不 明白 的 是 你 ,没有 追寻 什么 梦想 的 时 间 了 ,必须 按 
照 我 们 的 计划 , 别 无 他 途 。 我 们 每 个 人 都 罪孽 深 重 , 这 世界 
本 就 充满 了 罪恶 , 玲 , 你 背 上 那 光 导 人 的 翅膀 也 是 罪 的 象 
征 呀 !… 

“ 罪 的 象征 ?" 玲 反复 思 导 着 这 句 话 中 的 含意 。 

“把 力量 给 我 吧 ,你 的 和 
菲 娜 的 力量 ! 缪 林 的 语气 组 


和 下 来 。 人 
“我 明白 了 ,一切 和 原 计 
划一 样 。 玲 低 声 道 。 


“这 才 是 我 的 副官 呀 !” 重 
雏 林 赞 许 的 道 , 可 他 却 没有 留意 在 玲 的 眼神 之 后 还 隐藏 着 
更 为 深沉 的 悲哀。 


非 娜 也 在 想 着 自己 因 生 为 光 必 人 而 拥有 的 这 种 力量 ， 
在 她 心中 仍 存在 极 多 的 疑问 和 不 安 。 杰 斯 河 也 很 无 奈 ,这 
个 无 忧 无 虑 ,天 不 怕 地 不 悄 的 少年 近来 似乎 已 遇 到 了 太 多 
无 法 解决 的 难题 。 这 时 , 拉 普 来 到 ,原来 他 发 现 加 拉 鲁 军 正 
在 向 东 移 动 。 

杰 斯 汀 与 非 娜 很 为 玲 担忧 ,于 是 便 启程 前 往 鲁 塞 特 山 
脉 。 当 众人 进入 山脉 东部 ,已 可 感觉 到 盖 亚 的 波动 。 

此 时 , 缀 林 的 手下 报告 说 盖 来 已 进入 第 二 形态 。 全 部 
进入 战斗 状态 忆 缪 林 命令 道 * 又 有 士兵 来 报 :“ 玲 中 尉 一 人 
先 到 炮台 去 了 !" 缪 林 一 惊 ， 一 丝 不 详 的 预感 浮上 心头 。 

杰 斯 汀 等 来 到 军事 要 塞 本 
中 ,在 控制 室 找到 缪 林 。 此 
时 , 弛 林 仍然 在 为 还 没有 能 中 
和 玲 联系 上 而 焦 燥 不 安 , 玲 
一 个 人 去 炮台 究竟 想 干 什么 
呢 ? 

屏幕 突然 亮 了 ,一 个 接着 一 个 , 那 上 面 出 现 的 是 玲 的 
面庞 这 里 已 在 我 的 控制 之 下 !" 她 用 平静 的 声音 说 道 。 

“你 在 哪 上 ?回来 , 快 回来 , 玲 !" 缪 林 叫 道 。 

“你 在 那 吗 ? 非 娜 , 杰 斯 上 各 
汀 ,我 能 感觉 到 你 们 。 我 想 要 苇 
说 的 是 过 于 依赖 光 要 人 的 力 轩 
量 将 会 使 翡 剧 重演 ,我 来 到 
这 里 就 是 为 了 要 阻止 你 们 的 汪 
作战 。 能 够 拯救 世界 的 不 是 大 四 
菲 娜 ,也 不 是 我 ,而 是 你 呀 , 杰 斯 汀 ! 你 的 力量 虽然 还 不 成 
熟 , 但 却 让 我 感到 了 人 类 真正 的 希望 , 那 是 人 类 真正 能 超 
越 盖 亚 的 地 方 ! 

缪 林 双 手紧 紧 抓 住 面前 的 铁 栏 ; 道 :“ 玲 ,把 你 从 光 辟 
的 痛苦 中 解救 出 来 , 那 才 是 我 的 愿望 呀 " 

玲 的 悲 耸 的 声音 在 军事 基地 上 空 回荡 ,所 有 人 都 在 仔 
细 聆 听 。 

“世界 上 的 人 们 ,不 要 再 | 和 me 人 
ee as 
新 的 道路 前 进 , 去 创造 一 个 吐 人 
纯洁 的 世界 。 杰 斯 汀 ,只 有 你 时。 

才 是 能 够 解 开 悲剧 之 锁 的 
苞 吕 


杰 斯 汀 纵 声 叫 道 ;可 我 该 怎么 办 呢 ?” 
玲 没 有 回答 ,她 的 心 被 另 一 种 感情 所 充溢 ， 


“ 纪 林 ,请 
听 我 最 后 的 一 句 话 一 一 我 …… 比 任何 人 .………: 都 心心 爱 
你 !” 

“ 玲 必 缪 林 撕 心 裂 肺 般 的 叫 着 。 

空气 异常 的 沉重 , 玲 那 用 尽 全 部 情感 甚至 生命 的 活 
语 ,使 每 个 人 震 憾 不 已 ! 


杰 斯 汀 很 快 反应 过 来 ,飞快 的 向 机 关 炮 控制 室 跑 去 ， 
他 冲 上 平台 ,可惜 已 然 来 迟 了 ! 

玲 站 在 蒸汽 炮 的 炮塔 上 ,伸展 出 她 的 双 辟 , 那 翅膀 在 
黑夜 中 闪 动 着 幽 艳 的 红 光 。 

蒸汽 炮 射出 第 一 发 炮 
弹 , 但 根本 奈何 不 了 盖 西 , 玲 
所 站 立 的 那 门 炮 徐 徐 降 下 ， 
对 准 了 盖 亚 的 头 部 。 在 那 血 
爸 般 的 大 口 前 , 玲 更 显 纤弱 ， 
她 静 静 的 站 着 , 像 是 在 祈祷 
什么 ,不 是 为 了 她 自己 ,而 是 为 了 所 有 她 所 深 爱 的 人 们 ! 盖 
亚 将 蒸汽 炮 和 和 玲 一齐 吞 人 口中 ,一 声 沉闷 的 炸 响 , 玲 以 光 
村 之 力 在 盖 亚 体内 发 动 了 蒸汽 炮 。 

一 切 在 浓 烟 烈火 中 归于 沉 罕 , 玲 与 来 袭 的 盖 亚 同 归于 
尽 , 但 仍 未 能 彻底 解决 盖 亚 的 本 体 ! 


风 很 大 , 杰 斯 汀 等 已 回 到 吉 鲁 巴顿 ,与 帐 莲 外 的 拉 普 
和 丽 蒂 交 谈 , 丽 蒂 告 知 ; 玲 的 死 并 未 能 改变 事实 ,能够 摆 
脱 命运 之 轮 的 只 有 杰 斯 河和 菲 娜 ,你们 两 人 坚强 的 意志 说 
不 定 可 以 改变 未 来 ! 现 在 , 菲 娜 十 分 消沉 ,她 正 需 要 你 杰 斯 
汀 的 支持 ! 

这 时 , 缪 林 快 步 走 来 , 急 
匆 甸 的 道 ; ”大 娜 在 这 里 吗 ? 
我 有 话 和 她 说 。 

“ 混 帐 ,你 见 菲 娜 干 什 
么 ,你 对 这 件 事 要 负 有 页 
任 必 杰 斯 汀 愤怒 的 道 。 

“ 没 时 间 了 , 杰 斯 汀 ! 缪 林道 。 

“ 玲 已 死 了 ,难道 你 还 要 害 死 菲 娜 吗 ?大 娜 现在 不 想见 
任何 人 !” 

“不 要 用 这 种 口气 和 我 讲话 , 玲 与 菲 娜 生 为 光 辟 人 的 
痛苦 ,你 能 理解 吗 ? 那 对 翅膀 有 多 重 , 你 又 能 体会 到 吗 ?在 
责备 他 人 的 行动 前 ,你 应 为 自己 的 无 力 而 感到 羞耻 ! 缪 林 
推 开 杰 斯 汀 , 往 直 走 人 帐 莲 之 中 。 

杰 斯 洒 追 了 进去 ,正好 听 到 缪 林 在 对 菲 娜 说 道 : 要 进 
人 盖 亚 体内 将 其 力量 之 源 一 一 精灵 石 破 坏 才 可 彻底 将 其 
消灭 ,为 此 我 需要 你 的 力量 !” 

菲 娜 道 ; 我 也 会 象 神话 中 所 讲述 的 那样 死去 吗 ?就 和 
我 们 当初 见 到 的 壁画 相同 !?” 
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杰 斯 汀 冲 上 前 去 ,大声 道 ; 玲 说 未 来 并 非 只 有 一 个 ， 

我 们 可 以 走 新 的 道路 !” 

-一 : - 缪 林 喝 道 :可 新 的 道路 
是 什么 呢 ? 你 指 给 我 看 !” 

杰 斯 汀 一 时 无 言 以 对 。 

纪 林 又 道 “说 不 出 了 
吧 , 所 以 我 只 能 选择 战斗 ,只 
有 战斗 才能 开创 道路 。” 

听 到 两 人 的 争论 , 非 娜 的 心 乱 极 了 ,她 让 缪 林 先 走 , 自 
己 要 好 好 想 一 想 。 

炙 林 转 过 身 , 沉 声 道 ; 现在 的 时 间 是 用 玲 的 死 才 换 来 
的 ， 请 你 们 不 要 忘记 这 一 点 几 说 毕 便 离开 了 。 

帐 莲 中 留 下 内 心 充满 了 矛盾 的 菲 娜 ,她 问 杰 斯 汀 新 的 
道路 究竟 何在 ,但 这 个 问题 也 正 是 使 杰 斯 汀 感到 迷茫 的 。 
“到 底 该 怎么 做 呢 ? 难 道 不 能 不 去 死 吗 ?如 果 死 的 话 :……?” 
菲 娜 陷 人 更 深 的 痛苦 之 中 。 


杰 斯 汀 垂头丧气 的 走出 
帐 莲 ,他 不 禁 想 起 已 死去 的 
1 玲 ,“ 告 诉 我 , 玲 , 我 该 怎么 

| 做 ? "这 时 , 莫 基 族 的 那个 小 
和 孩 西 托 又 跑 来 找 杰 斯 汀 , 红 
EEC 毛 的 冒险 者 (为 什么 总 不 叫 
名 字 呢 ?) ,怎么 一 一 由 无精打采 的 样子 ,这 样 的 脸 女孩 子 可 
不 会 喜欢 哟 ! 杰 斯 汀 被 她 的 话 逗 得 笑 了 起 来 ,他 问 道 ;“ 基 
多 出 外 做 生意 回来 了 没有 ?我 正 有 事 向 他 请 教 。” 

西 托 : “长老 已 经 回来 了 ,并 且 他 还 有 事 要 和 你 讲 。 

二 站 和 大 训 衬 时 基 靳 汪清 汪 半 半 让 的 活 省 # 半 办 和 
来 已 等 候 多 时 了 。 杰 斯 汀 道 : 邮 
“请 你 教 我 , 基 多 ! 如 何 才能 
不 令 菲 娜 死 也 可 拯救 世界 虽 。 
呢 ? 玲 的 话 究竟 是 什么 意思 , 辐 
她 所 说 的 我 拥有 的 力量 又 是 攻 
什么 ?” 国 

基 多 :“ 杰 斯 汀 , 盖 亚 还 没有 死 ,我 们 仍 在 困境 中 呀 ,你 
不 是 一 直 在 各 种 考验 中 一 个 人 独立 应 付 吗 ?这 种 时 候 可 是 
需要 支持 的 呀 !” 

杰 斯 汀 “支持 ?” 

基 多 :“ 连 这 样 的 事 都 不 明白 吗 ? 人 在 为 他 人 而 战 时 会 
比 为 自己 而 战 使 出 更 大 的 力量 ,尤其 是 在 为 自己 最 重要 的 
人 而 战 时 更 会 将 力量 发 挥 到 极限 !” 

杰 斯 洒 ; "最 重要 的 人 4 屿 oa 对 呀 本 菲 娜 “了 虽 

基 多 :“ 对 啦 ,你 总算 明 白 了 ,现在 你 还 无 所 适 从 吗 ?你 
与 非 娜 合力 一 定 会 做 到 一 些 事 ,就 象 当初 乓 求 吉 鲁 巴 顿 一 
样 。 

杰 斯 汀 眼睛 一 


亮 : 是 呀 ,不 仅 是 我 ,还 要 与 菲 娜 一 起 ! 
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谢谢 , 基 多 ,我 再 去 和 菲 娜 谈 谈 !” 

杰 斯 汀 兴 冲 冲 的 赶 回 菲 娜 休息 的 帐 莲 , 可 非 娜 已 不 在 

了 ,只 留 下 当初 在 戴 托 村 杰 
斯 汀 让 与 非 娜 的 那 只 “勇者 
之 腕 轮 "。 看 来 菲 娜 已 下 定 决 玫 
心 去 找 纪 林 了 ,必须 尽快 拦 
住 她 , 杰 斯 汀 等 急忙 赶 往 “ 枝 
战 营地 ”。 

在 营地 内 并 没 找到 缪 林 徘 娜 ,从 士官 室 门 前 的 士兵 
处 得 知 他 们 二 大 已 一 同 去 飞 空战 舰 处 了 。 从 北 侧 的 入 口 进 
入 野战 营地 第 2 部 分 ;恰好 见 到 非 娜 跟 在 缪 林 身 后 正 欲 合 
上 战舰 。 

“ 菲 娜 ,不 要 去 ,我 会 阻止 盖 亚 的 !" 杰 斯 河 叫 道 。 

缪 林 也 很 佩服 杰 斯 汀 的 执着 ,但 他 仍 无 法 相信 杰 斯 
二 

菲 娜 道 ,“ 杰 斯 汀 ,你 当初 为 了 我 而 把 精灵 石 交 给 巴 
鲁 , 对 此 我 很 高 兴 ,但 盖 亚 会 杀 死 很 多 的 人 ,姐姐 已 不 在 
了 ,现在 轮 到 我 来 守护 这 世界 。? 说 着 转身 走向 舱 门 。 

杰 斯 洒 叫 道 :“ 等 等 , 非 
娜 ,将 精灵 石 交 给 巴 鲁 , 那 不 
是 你 的 责任 呀 !” 他 想 冲 上 去 
拉 住 菲 娜 ,但 却 被 菲 娜 以 光 
辟 之 力 打 氏 了 过 去 。 非 娜 望 
道 :“ 打 倒 盖 亚 是 光 可 人 的 义务 , 杰 斯 …… 杰 斯 河 ……， 别 
忘 了 我 ! 

飞船 载 着 氛 林 和 菲 那 起 飞 了 , 醒 来 的 杰 斯 汀 呆 呆 的 户 
着 他 们 远 去 的 方向 ,一 种 失落 感 莫 地 涌 上 心头 。 

在 道口 ,等 在 那里 的 拉 普 和 丽 蒂 见 杰 斯 汀 没 能 留 住 大 
娜 , 均 十 分 失望 , 拉 普 更 为 杰 
斯 汀 的 萎靡 不 振 而 气 恼 , 竟 
一 人 先 走 了 。 丽 蒂 道 :“ 杰 斯 
a 汀 ,我们 不 是 约定 过 要 在 你 
的 未 来 中 疾 开 的 五 
人 国 染 成 红色 吗 ?" 杰 斯 汀 无 言 ， 
“我 也 要 回 阿兰 多 去 了 , 回 到 那 永 远 的 时 间 中 去 等 待 咏 丽 
蒂 也 走 了 。 

孤 伶 伶 的 杰 斯 汀 回 到 野 
战 营 地 的 第 1 部 分 ,这 时 下 
起 了 大 十 ,雨水 无 情 的 打 在 
他 的 身上 ,而 此 时 他 的 心 便 
如 同 那 乌云 四 合 的 天 空 一 
样 。 


人 娘 的 装甲 车 行 过 杰 斯 汀 身 
前 的 时 候 停 了 下 来 。 莎 琪 道 : 杰 斯 汀 ,看 来 现在 你 已 经 没 


加 拉 重 正在 撤退 ,变态 三 


有 用 处 了 ! 不 过 ,按照 缪 林 大 
佐 的 命令 ,我 们 好 象 也 没 用 
了 !" 米 奥 道 ;“ 饮 林 命令 将 不 
| 参加 特攻 作战 的 士兵 送 回 家 
| 乡 。 "未 琪 道 ;“ 本 来 我 们 也 要 
参加 作战 ,但 绿林 却说 ' 剩 下 
的 兵士 就 拜托 你 们 了 ", 于 是 ……" 米 奥 道 :“ 加 拉 鲁 军 已 经 
解散 ,我 们 可 能 已 不 会 有 再 次 相 见 的 机 会 了 !" 娜 娜 道 :“ 杰 
斯 汀 ,要 命 的 话 就 快 逃 吧 ! 毕 竟 还 是 性 命 要 紧 呀 。" 落 琪 这 
时 叫 道 :出 发 ! 回 到 麦 西 娜 (X y 沁 十 ) 大 陆 去 

她 们 走 了 , 杰 斯 汀 位 立 在 雨中 ,* 我 该 去 哪里 呢 ?" 他 的 
脑海 里 一 片 空白 ,茫然 中 来 到 萨 巴 那 原野 。 沉 重 的 心情 以 
及 过 度 的 疲劳 使 杰 斯 汀 快要 崩溃 了 ,他 脚下 一 软 ,一 跤 跌 
倒 在 泥 党 中 。 

“我 作为 冒险 者 似乎 已 
是 很 融 远 的 事 了 1!1" 一 只 乌 瑰 
飞 来 , 落 在 杰 斯 汀 身 旁 ,你 
也 和 我 一 样 无 处 可 去 吗 ?" 乌 
鸦 发 出 “ 盖 亚 、 盖 亚 "的 叫 声 ， 
然后 便 飞 走 了 。 

杰 斯 汀 站 起 身 ,“ 我 还 想 要 守护 世界 ,用 自己 的 力量 去 
改变 时 代 ;创造 未 来 ,从 翻越 世界 之 果 到 前 往 阿 兰 多 ;一切 
都 做 得 很 好 ,可 现在 我 却 连 自己 最 喜欢 的 女孩 都 保护 不 
这 容 

“ 玲 ……, 你 所 说 的 新 的 道路 在 哪里 呀 ?” 

这 时 用 只 小 水 的 光 点 在 雨中 飞 过 ,并 发 出 轻微 的 鸣叫 
声 .* 是 精灵 ,它们 是 在 呼唤 我 吗 ? 那 , 那 是 吉 重 巴顿 的 方向 
Ce 对 ,还 有 基 多 ,他 说 不 定 会 告诉 我 些 什么 !" 想 到 这 里 
赤 斯 汀 似乎 又 恢复 了 力量 ,大 步 向 吉 鲁 巴顿 走 去 。 

在 城内 的 一 处 平台 上 , 杰 斯 汀 找到 了 基 多 ,他 正 将 自 
己 赚 得 的 钱 捐献 出 来 ,以 重建 城市 ,原来 这 家 伙 并 不 是 财 
迷 , 他 所 做 的 一 切 都 是 有 目的 的 ! 

杰 斯 汀 走 上 台 去 , 问 基 多 道 ,“ 我 能 为 这 里 做 些 什么 
呢 ?告诉 我 , 基 多 必 

“ 杰 斯 汀 你 可 不 是 做 这 些 事 的 人 呀 。”。 

杰 斯 汀 失望 的 道 * 看 来 连 你 也 放弃 我 了 , 基 多 二 

“放弃 ?你 知道 , 杰 斯 汀 ， 国 呈 理 
我 们 莫 基 族 从 来 不 放弃 任何 
东西 即使 是 人 们 认为 无 价 
值 的 物品 ,那里 面 也 会 有 精 
灵 栖 息 ,这 就 要 看 我 们 如 何 
去 利用 它 !17” 

杰 斯 汀 急切 的 道 ;“ 拜 托 了 , 基 多 , 快 请 你 告诉 我 人 

“ 想 想 吧 , 杰 斯 汀 ,你 现在 看 到 的 是 什么 2 

空中 又 有 那 熟悉 的 精灵 飞 来 ,它们 在 杰 斯 河 头顶 盘旋 


下 包 


“是 精灵 吗 ?” 

“在 神话 时 代 , 精 灵 就 是 
这 样 与 人 类 生活 在 一 起 , 直 
0 长 久 国 。 


六 的 心 重新 弥合 的 人 ， 而 那 
个 人 正 是 你 呀 , 杰 斯 汀 苹 

“可 是 , 救 了 吉 鲁 巴顿 的 是 菲 娜 ,制止 盖 亚 的 是 玲 , 进 
行 最 后 之 战 的 是 纪 林 ,我 ,我 什么 也 没有 做 !… 

“ 杰 斯 汀 ,你 不 一 向 自 认 为 是 英雄 吗 ? 你 的 力量 到 哪儿 
去 了 ?” 

可 只 剩 下 我 一 

“ 杰 斯 洒 !"” 有 人 在 台 王 叫 道 , 那 声 音 是 一 一 丝 ! 不 ,不 
光 是 她 ,还 有 拉 普 、 丽 蒂 、 加 顿 和 米 露 姐 , 所 有 曾 出 生 人 死 、 
共同 奋斗 的 同伴 都 已 来 到 。 

“还 说 是 一 个 人 吗 ? 不 光 更 禄 
是 他 们 ,还 有 你 在 世界 各 地 | 
结识 的 所 有 人 ,你 所 播 下 的 
种 子 已 结 出 果实 了 。 杰 斯 汀 ， 
用 你 的 力量 去 拯救 世界 吧 ， 
这 才 是 你 应 做 的 工作 !” 

“还 等 什么 ? 杰 斯 汀 ， 快 去 帮助 菲 娜 吧 3" 丝 催促 道 。 

拉 普 ;还 记得 我 们 在 石 之 森 的 经 历 吗 ?” 

丽 蒂 “我 会 在 我 的 石板 上 记 下 这 一 切 尽 

杰 斯 汀 :我们 的 力量 合 在 一 起 ,一切 都 变 得 简单 了 ， 
精灵 们 ,指引 我 应 走 的 道路 吧 ! 

精灵 向 着 同一 方向 飞 去 ,在 圣洁 的 光芒 中 出 现 了 一 扇 


“ 那 就 是 精灵 的 门 , 杰 斯 汀 ! 这 扇 门 只 在 安 哲 罗 文 明 初 
期 向 体现 真理 的 人 敞开 ,现在 它 为 你 而 再 度 出 现 ,精灵 们 
已 经 承认 你 了 ,圣地 在 召唤 你 ,去 创造 二 个 崭新 的 世界 
吧 !” 丽 蒂 道 。 

“精灵 区 veed 已 经 承认 我 了 站 达 。 

“对 ,它们 已 承认 你 为 新 的 精灵 石 的 所 有 者 ,去 吧 , 杰 
斯 汀 ,去 到 精灵 的 圣地 ,在 屠 
里 有 你 所 想 知 道 的 答案 ,和 
精灵 的 力量 。” < 

与 其 余 同伴 及 村 民 告 轩 
别 , 杰 斯 汀 走向 那 扇 关系 到 同 
所 有 人 未 来 命运 的 门 ! 


杰 斯 汀 等 来 到 精灵 之 圣地 ,这 里 的 道路 盘 环 交 错 ,在 
一 处 有 绿 粉 两 色 通路 的 地 方 , 需 反 复 来 走 才 行 。 战 胜 守 护 
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这 是 只 有 被 选中 的 人 
才能 走 的 路 ,是 的 , 杰 斯 汀 ， 
只 有 你 ! 请 向 精灵 们 传达 你 
的 信念 吧 , 当 这 信念 实现 时 
世界 和 人 类 都 会 改变 。 丽 蒂 
道 。 


杰 斯 汀 向 前 走 去 ,我 已 来 到 这 里 了 ! 现 在 我 要 寻找 最 
后 的 答案 ,为 了 你 们 精灵 和 我 们 人 类 曾 失去 的 东西 和 没 能 
守护 的 东西 ,也 为 了 创造 我 们 从 未 见 过 的 东西 ,所 以 我 来 
到 这 儿 纺 

他 继续 前 行 , 闪 光 的 道路 在 他 脚下 出 现 。 

“我 们 人 类 到 现在 为 止 已 背负 了 太 多 的 悲伤 ,与 神话 
一 样 ,我 们 已 失去 了 玲 , 而 菲 娜 现在 已 … 似 乎 就 要 走向 同 
样 悲惨 的 命运 。 请 告诉 我 ,人 类 真 的 对 此 无 能 为 力 吗 ?什么 
也 无 法 改变 吗 ?” 

“我 相信 ,命运 是 会 改变 的 。 已 经 有 太 多 人 牺牲 了 ,我 
不 要 再 看 到 更 多 悲伤 的 人 了 。 要 想 终止 这 悲伤 就 需要 我 们 
所 有 人 和 你 们 精灵 一 起 创造 一 个 生机 勃勃 的 世界 ,请 赐予 
我 力量 吧 !… 

杰 斯 洒 登 上 尽 处 的 平台 
开创 未 来 的 力量 ! 

精灵 们 似 是 在 应 答 杰 斯 汀 的 话语 ,光辉 在 黑暗 中 聚 
集 , 深 绿色 的 精灵 石化 为 一 柄 长 剑 , 那 是 精灵 的 圣 剑 , 它 带 
有 精灵 们 的 祝福 ,也 带 有 所 有 人 类 的 希望 。 


， 现 在 需要 战斗 的 力量 , 那 是 


回 到 门口 , 丽 蒂 道 : 你 真 的 拿 到 它 了 ? 那 只 有 在 遥远 
的 神话 中 才 出 现 的 力量 可 以 令 光 愤 估 和 这 世界 上 的 人 们 
团结 起 来 。 

杰 斯 河道 : 我 现在 开始 明白 ,精灵 们 一 直 在 等 待 我 
们 ,为 了 一 起 创造 新 的 未 来 ,我 会 把 精灵 们 的 这 种 愿望 也 
传达 给 缪 林 和 菲 娜 ! 

三 人 回 到 吉 鲁 巴顿 ,此 时 的 盖 亚 已 向 最 终 形态 变化 ， 
并 且 将 胞 子 散播 到 世界 各 地 ! 
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情况 已 十 万 火 急 , 杰 斯 汀 等 赶忙 前 往 军 事 要 塞 , 盖 亚 
的 本 体 便 在 那里 的 地 下 ,一 定 要 尽快 将 其 消灭 。 

幽深 的 地 底 是 传说 中 的 
光 可 人 地 下 街 , 一 路 上 歼灭 
了 阻挡 的 敌人 后 ,众人 来 到 
地 下 街 的 第 5 部 分 。 就 在 不 
远 处 , 杰 斯 汀 望 见 了 思念 已 
久 的 菲 娜 和 缪 林 的 身影 ,此 Emma 
时 他 们 正 被 五 名 盖 亚 战士 包围 ， 两 大 虽 已 力量 将 尽 , 但 仍 
在 顽强 的 支撑 着 。 

“等 等 , 非 娜 ,我 来 了 ! 

“ 杰 …… 杰 斯 河 ?! 大 娜 几乎 不 敢 相信 自己 的 耳 呆 。 

杰 斯 汀 飞身 妈 下 岩石 ,精灵 剑 那 无 坚 不 摧 的 力量 顿时 
将 盖 亚 战士 消灭 。 

“我 来 帮 你 们 了 , 非 娜 , 缪 林 。 玲 的 遗言 我 终于 明白 了 ， 
当 我 们 齐心 合力 共同 战斗 的 时 候 , 精 灵 们 就 会 对 我 们 送 上 
祝福 。 只 要 人 类 的 信念 与 精灵 的 信念 结 为 一 体 ,那么 无 论 
怎样 的 奇迹 都 可 能 发 生 , 所 以 让 我 们 一 起 阻止 盖 亚 、 创 造 
新 的 未 来 吧 !” 

“ 杰 斯 汀 , 那 柄 剑 是 …… 我 可 以 感觉 到 那 上 面 精 灵 的 
力量 !… 菲 娜 仍 带 有 几 分 惊 读 。 

“ 那 是 精灵 送 给 我 的 剑 ,是 为 一 同 创造 未 来 的 剑 。 杰 
斯 河道 。 

“ 杰 , 杰 斯 汀 ,终于 被 精灵 们 承认 了 吗 ?" 非 娜 惊喜 交 
加 。 

缪 林 沉 声 喝道 :我 不 信 ,精灵 们 竟 会 宽恕 人 类 的 罪 
过 ,这 怎么 可 能 呢 ?” 

杰 斯 汀 道 : 缪 林 ,精灵 们 并 非 想 怪 罪人 类 ,她 们 的 手 
任何 时 候 都 向 我 们 友好 的 伸 出 ,只 不 过 我 们 一 直 没 能 理 
解 ,就 象 现在 你 这 样 ; 缪 林 !” 


缪 林 一 呆 ，……, 什 么 ?不 用 说 那 种 话 ,不 论 怎 样 讲 都 
是 白费 ,如 果 你 想 说 你 讲 的 一 切 都 是 真 的 , 那 就 用 你 的 剑 
来 证 明 给 我 看 。 


看 来 已 别 无 选择 ,“ 没 办 

法 , 缪 林 , 决 一 胜 负 吧 !” 
两 个 老 对 手 此 次 再 度 交 
锋 , 缪 林 明 显 已 不 是 杰 斯 汀 
国 的 对 手 , 儿 个 回合 后 , 便 败 下 
缪 林强 撑 着 身体 , 道 :“ 杰 斯 汀 , 那 力量 是 ……, 真 的 被 
精灵 们 承认 了 吗 ? 人 类 怎 会 被 精灵 认同 呢 ? 玲 一 直 相 信 这 
些 ,是 你 信任 她 并 最 终 理解 了 她 的 话 ,我 错 了 ,如 果 我 能 早 
些 认识 到 这 一 点 ,也 许 就 不 会 失去 玲 !" 缪 林 痛 苦 的 说 着 ， 
那 痛 苦 并 不 是 因为 败 给 杰 斯 汀 ;而 是 因为 他 终于 明白 素 负 

了 一 直 深 爱 着 自己 也 为 自己 所 爱 的 人 ! 


“不 ,还 不 晚 , 鸳 林 ,我 们 现在 都 已 经 醒悟 ,这 就 是 姐姐 
为 我 们 争取 这 段 时 间 的 意义 呀 !" 非 娜 道 。 

“集合 大 家 的 力量 ,就 算是 盖 亚 也 一 定 能 够 打败 !" 杰 
斯 汀 道 。 

“我 还 能 战斗 吗 ?我 也 能 得 到 精灵 的 加 护 吗 ? 缪 林 仍 
在 迟疑 。 

“我 \ 杰 斯 汀 ` 纪 林 还 有 世上 所 有 的 人 都 会 得 到 精灵 的 
祝福 !" 非 娜 道 。 

“我 本 来 认为 在 这 里 力 尽 倒 下 ,就 算是 完成 了 我 的 使 
命 。 但 现在 我 相信 命运 是 会 国 7 

改变 的 ,为 了 这 片 大 地 ,也 为 攻 
了 大 地 上 所 有 的 住人 ,我 要 |， 国 
与 你 们 共同 战斗 。 今 后 ,我 的 
力量 将 供 你 驱使 , 杰 斯 汀 ! 
缪 林 终于 醒悟 了 。 
众人 一 起 来 到 外 面 。 

“ 缪 林 君 !"” 有 人 在 叫 纪 
林 ; 而 声音 是 来 自 空中 。 

“是 …: 娜 娜 中 尉 ?! 为 
什么 你 们 会 在 这 里 ,我 不 是 
已 命令 大 家 撤退 了 吗 ?” 缪 林 

6 诞 。 

“ 杰 斯 洒 ,我 们 来 支援 你 了 。 这 是 丝 的 声音 , 杰 斯 洒 寻 
声望 去 ,不 仅 是 丝 ,还 有 所 有 国 
的 同伴 都 乘 着 飞行 兽 到 了 。 上 

加 顿 豪 迈 的 道 ,“ 作 为 鱼 
士 我 还 要 继续 修行 ,而 作为 


男子 汉 我 又 怎 能 对 这 里 的 事 
“军队 已 整备 完毕 ! 
“武器 已 装配 完毕 !… 
“ 非 战斗 人 员 的 避难 所 


也 已 就 绪 !" 娜 娜 、 东 琪 和 米 
国 国 | 是 分 曙 生 委 相 报告 引 。 

此 时 ,加 拉 和 鲁 大 军 军 容 
严整 ,一 排 排 飞行 器 从 空中 掠 过 ,就 连 变态 三 人 娘 看 上 去 
也 可 爱 了 许多 。 

东 琪 道 ; “一 切 都 已 准备 完毕 ,级 林 大 人 ,请 你 下 命令 
吧 !7” 

缪 林 望 着 一 直 追 随 自 
已 的 部 下 们 ,原来 直至 此 时 
他 们 从 来 都 没有 背弃 过 自 
已 .虽然 恶 怕 我 已 没有 资 
格 指挥 这 支队 伍 , 但 至 少 我 
要 将 这 次 的 任务 完成 !” 缪 


林 大 声 道 “ 杰 斯 汀 ,我 会 在 外 面 援 护 作战 , 打 碎 精灵 石 的 
任务 就 交 给 你 与 菲 娜 了 ,你们 一 定 要 活着 回来 呀 呈 说 毕 ， 
他 飞身 跳 上 飞行 器 ,但 仍 不 放心 的 回 过 头 , 嘱 托 道 : 一切 
拜托 你 了 , 杰 斯 汀 ! 


杰 斯 河 `\ 菲 娜 \ 丽 蒂 和 拉 
普 , 四 人 组 成 了 讨伐 盖 亚 的 ， 
最 后 队伍 ,向 着 盖 亚 体内 进 
发 。 这 时 道路 越 来 越 复杂 ,但 
无 论 什么 也 已 阻止 不 了 四 人 
的 脚步 。 
在 盖 亚 体内 的 第 5 部 分 , 杰 斯 汀 等 见 到 了 有 异化 的 巴 
鲁 , 号 称 已 完成 究 极 进 代 的 它 向 四 人 发 动 了 猛攻 。 


将 其 击败 后 , 巴 鲁 灰 溜 溜 的 逃走 ,众人 则 随后 追踪 ,来 


.到 盖 亚 的 核心 。 


盖 亚 核心 盘根错节 ,外 形似 是 某 种 植物 , 它 狂妄 的 道 ; 
“从 有 人 类 以 来 ,人 们 便 是 为 了 掠夺 而 生存 ,但 愚蠢 的 人 总 
是 做 得 不 够 彻底 。 只 要 明白 了 这 点 , 便 会 象 现在 我 这 个 样 
子 , 现 在 你 们 该 认识 到 自己 的 无 力 了 吧 ! 

杰 斯 汀 义 正 辞 严 的 道 ;" 人 类 绝 不 是 为 掠夺 而 生存 ,而 
是 为 了 共同 创造 和 进步 而 生 ! 


战斗 展开 , 盖 亚 的 死亡 光线 非常 可 怕 ,经 常会 连续 攻 
击 2 次 ,此 外 他 还 会 不 断 繁殖 出 一 些 触手 以 辅助 攻击 * 此 
时 ,还 是 集中 力量 攻击 其 核心 部 分 吧 , 当 它 被 消灭 ,又 会 紧 
接着 变换 为 另 一 形态 ,此 时 它 已 是 强 弩 之 来 ;虽然 HP 有 
9999, 但 攻击 力 却 大 大 削弱 ,最终 的 胜利 仍 是 属于 杰 斯 汀 
等 人 的 。 
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| 丽 蒂 道 :“ 杰 斯 汀 . 非 娜 ， 
你 们 已 摆脱 了 命运 之 轮 ; 现 

EEC 在 用 你 们 的 手 去 改变 吧 ,将 
| 计 界 也 带 到 那 轮 子 的 外 面 !" 
杰 斯 汀 "明白 了 , 盖 亚 也 好 ,精灵 石 也 好 , 光 翼 人 也 
好 ,一 切 现在 都 要 改变 。 

拉 普 :“ 我 们 会 在 下 面 等 待 你 们 。” 

丽 蒂 :“ 最 后 的 命运 要 由 勇者 和 光 要 人 来 改变 

菲 娜 ;去 吧 , 杰 斯 汀 , 带 着 大 家 的 希望 我 们 一 起 前 


杰 斯 汀 :“ 好 , 走 ! 

精灵 石 之 间 。 

杰 斯 汀 与 非 娜 站 在 那 传说 已 久 的 精灵 石 前 。 

非 娜 道 ,精灵 石 ,给 了 人 类 力量 又 将 人 类 引 向 毁灭 的 
悲剧 命运 的 锁 ……:” 

杰 斯 汀 :精灵 石 好 象 有 什么 要 告诉 我 et 

精灵 石 的 光 柔 和 的 撤 满 
了 整个 房间 ,“ 那 光 ……" 杰 
斯 汀 道 ;“ 它 曾 一 直 照 亮 我 们 
前 进 的 道路 ,但 现在 已 将 消 
失 ， 今后 我 们 会 以 自身 的 光 请 
照 亮 自己 的 未 来 ! 

菲 娜 : .是 呀 , 杰 斯 汀 ,用 你 的 剑 将 这 漫长 的 悲惨 命运 
结束 吧 !” 

杰 斯 汀 ;“ 精 灵 们 ,从 现在 起 人 类 要 创造 新 的 历史 ,也 
请 你 们 一 同 来 帮助 我 们 、 照 顾 我 们 !” 

他 举 起 手中 的 圣 剑 , 手 起 剑 落 ,精灵 石化 为 碎片 。 


庞大 的 盖 亚 身体 开始 龟 裂 ,从 那 缝 辽 中 无 数 的 精灵 被 
释放 出 来 ,如 雪花 般 飘 向 四 方 。 


杰 斯 河 醒 来 时 ,发现 自 己 躺 在 一 片 绿油油 的 草地 上 。 
“你 醒 了 吗 ?" 是 菲 娜 的 
声音 。 
杰 斯 洒 侧 过 头 ,看 到 的 
正 是 菲 娜 含笑 的 面庞 硬 
娜 ,你 没事 吗 ? 其 他 的 同伴 
呢 ?” 
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菲 娜 指向 远方 , 道 ; 看 ， 
杰 斯 洒 !” 
杰 斯 汀 顺 着 她 手指 的 方 “< 重生。 


盖 亚 那 凶 恶 丽 怖 的 身影 
已 永远 消失 了 ; 代 之 屹立 在 原 处 的 是 一 棵 生 有 如 同 三 只 翅 
膀 般 枝 又 的 大 树 。 

非 娜 道 ;“ 一 切 都 焕然 一 新 了 , 盖 亚 也 一 样 ,所 有 的 一 
切 都 已 与 过 去 不 同 ,感到 吗 ?精灵 的 力量 已 充满 了 整个 世 
界 !” 


精灵 们 飞舞 着 ,用 它们 恒 
的 光 点 亮 每 一 个 角落 。 

被 盖 亚 涂 毒 的 人 们 复原 
了 ,残破 的 城市 也 已 开始 重 一 虽 
建 。 所 有 的 人 欢聚 一 烷 , 杀 
玛 、 仇 恨 以 及 悲伤 的 一 切 都 
忆 成 为 过 去 ,欢笑 在 每 个 人 脸 上 浮现 ,大 家 满怀 希望 的 
接着 新 的 未 来 。 


缪 林 独 自 一 人 站 在 山崖 
上 ,看见 吗 ? 玲 ,一 切 都 从 政 
恶 中 解放 出 来 。 悲 伤 的 锁链 
已 碎 散 ,新 的 人 类 历史 已 将 
开始 , 那 是 你 所 希望 的 历史 
呀 。 也 许 有 一 天 它 还 会 走 上 
歧途 ,但 没关系 ,勇敢 的 人 们 还 会 再 次 团结 ， 
的 道路 ! 我 的 使 命 已 结束 了 !” 

缪 林 已 决定 孤身 离 去 ， 
虽然 他 不 知道 自己 要 去 向 何 
方 。 

风 起 了 ,精灵 们 从 纪 林 
身 旁 飞 过 并 发 出 轻微 的 鸣 
叫 。 


一 起 去 开创 新 


“精灵 !? 在 叫 我 吗 和 缪 林 这 异 的 向 精灵 飞 去 的 方向 望 
去 5 

熟悉 的 光 又 出 现 了 ,光芒 中 出 现 一 个 少女 的 轮廓 ,她 
渐渐 变 得 清晰 , 那 红 色 的 光 辟 曾 无 数 次 出 现在 缪 林 的 梦 魂 
只 

“ 玲 ?" 真 的 是 她 吗 ?是 精 
灵 们 又 将 她 带 回 人 世 吗 ? 

玲 睁 开眼 ,第 一 个 望 见 
的 正 是 她 所 深 爱 着 的 缪 林 大 
佐 。 


完 ,但 丝 终于 还 是 开明 了 这 几 个 孩子 都 是 杰 斯 河和 菲 娜 的 
儿 友 5 

“你 们 的 父母 呢 ?” 

“在 船上 尽 

扑 依 似乎 也 忍受 不 住 了 ,掉头 仓 恬 飞 走 ,小 家 伙 们 一 
齐 追 了 下 去 。 
丝 望 向 渡轮 ,挥手 叫 道 ; 杰 斯 汀 一 一 ! 磊 娜 一 一 必 
声音 和 久久 回荡 在 巴 姆 港 的 上 空 。 


所 有 人 都 看 到 了 这 感人 的 一 幕 , 站 在 最 远 处 的 则 是 杰 
斯 洒 和 菲 娜 。 

“ 太 好 了 ,姐姐 ! 真 不 敢 相信 ,但 奇迹 终于 发 生 了 ! 

杰 斯 洒 道 : 这 是 精灵 带 来 的 ,世界 上 的 一 切 都 沐浴 在 
垃 福 中 ! 

菲 娜 一 笑 ,深情 的 道 ; 不 , 带 来 幸福 的 是 你 呀 , 杰 斯 
人 


十 年 后 

在 巴 姆 街中 。 

丝 此 时 已 出 落 为 一 个 婷 婷 玉 立 的 大 姑娘 ,她 正 向 屋内 
叫 道 : 丽 莉 阿姨 , 船 就 快 到 了 ,咱们 快走 吧 ! 


屋内 传 出 莉 丽 的 声音 :我 正在 做 饭 呢 ,你 一 个 人 先 去 
接 他 们 吧 ! 


丝 一 人 走向 港口 , 扑 依 
跟 在 她 的 后 面 。 距 离 漫长 的 
本 冒险 已 有 十 年 光阴 ,世界 发 
帮 生 了 极 大 的 变化 , 变 得 更 和 
睦 、 更 繁荣 了 。 
街角 几 个 孩子 在 做 着 冒 
险 的 游戏 ， 就 象 当年 的 杰 斯 汀 和 丝 _- 一 样 。 虽 然 大 人 并 不 理 
解 他 们 ,但 这 并 不 重要 ,总 有 人 会 明白 那 颗 渴望 探索 的 心 
是 多 么 宝贵 。 

来 到 码头 ,原来 船 已 经 靠 岸 了 。 丝 焦急 的 张望 着 , 杰 斯 
汀 呢 ? 非 娜 呢 ? 他 们 怎么 还 不 下 船 来 ? 

几 个 小 家 伙 一 汶 烟 似 的 跑 过 跳板 ,三男 二 女 ,男孩 子 
似 足 了 当年 的 杰 斯 汀 ,而 女孩 则 正 是 菲 娜 的 模样 。 


《 格 兰 带 亚 传 说 》 用 语词 典 

安 哲 罗 文 明 : 在 人 类 文明 出 现 之 前 便 以 达到 极 高 发 展 程度 的 古 
文明 ,因为 当时 的 人 们 过 于 依赖 精灵 石 而 最 终 导 致 
了 文明 的 消亡 。 

光 翼 人 : 生 有 光 之 翅膀 的 古代 人 类 。 

精灵 石 :精灵 赠与 人 类 的 力量 之 源 。 

精灵 :与 人 类 一 直 共 同 存在 于 世界 每 个 角落 的 生物 。 


小 家 伙 们 一 下 船 , 便 立刻 注意 到 了 扑 依 ,纷纷 围 上 去 ， 


七 手 八 脚 的 要 摸 摸 看 ， 它 会 叫 呀 ,很 可 爱 的 叫 声 呢 1 “这 
是 扑 依 吧 ,爸爸 曾经 讲 起 过 它 ! 虽 然 他 们 听 吸 嘲 吐 闹 个 没 


阿兰 多 : 安 哲 罗 文明 时 期 两 大 神 磺 之 一 , 丽 蒂 是 该 神殿 的 守护 者 。 
吉 鲁 巴顿 :是 阿兰 多 之 外 的 另 一 神殿 ,与 莫 基 族 一 起 降落 到 地 面 。 
莫 基 族 : 迄 今 为 止 最 古老 的 种 族 , 具 有 高 度 的 智慧 。 
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故事 发 生 在 5 年 前 政府 大 力 改建 电子 网 络 的 天 海 市 ， 
主角 与 女友 上 上 仆 通过 隶属 于 盗 网 集团 的 SPOOKIES 之 首 
领 的 协助 ,顺利 地 更 改 了 存放 在 终端 机 上 的 个 人 资料 ,以 
便 取 得 成 为 网 络 假想 都 市 的 测试 许可 证 ;这 时 玩 者 可 输入 
自己 的 性 名 及 CODE NAME。 就 在 此 时 终端 机 突然 在 呼唤 
着 主角 的 名 字 ,原来 这 是 来 自 神秘 的 REDMAN( 下 忆 
>) 的 讯息 , 它 说 主角 带 有 很 强 的 灵 力 并 希望 与 他 一 叙 。 但 
就 在 这 时 主角 的 妹妹 友子 (小 毛 ) 通 过 手提 电话 让 兄长 
马上 回 家 来 听 新 闻 , 回 家 后 友子 对 主角 说 她 已 被 抽 选 成 为 
假想 都 市 的 测试 员 ,当主 角 正 想 去 开 电 脑 试 机 时 突然 接 到 
了 一 封 电子 邮件 ,发 信人 是 SPOOKEIS 的 首领 ,原来 他 们 的 
总 部 现 已 迁移 至 芝 滨 区 的 南 停车 场 , 并 让 主角 与 二 卜 六 一 
起 去 众人 会 合 。 
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亚麻 召唤 师 


在 不 远 的 未 来 电脑 网 络 已 融入 所 有 的 家 庭 中 ,而 那 时 的 一 些 少年 们 以 
各 种 方法 来 达到 免费 上 网 的 目的 ,这 人 被 称 为 HACKING( 网 络 黑客 ) ,虽然 
这 是 一 种 违法 行为 但 却 在 当时 相当 流行 。 主 角 是 一 名 与 同伴 们 隶属 于 名 师 
SPOOKIES 的 网 络 黑 客 集团 的 少年 ,他们 专门 利用 电脑 网 络 癌 入 各 大 企业 
和 与 政府 机 构 的 终端 电脑 里 ,而 就 在 这 时 天 海 市 的 再 开发 计划 正在 如 火 如 茶 
地 进行 中 ,人 们 不 带 半点 疑心 的 尽情 享受 各 种 网 络 服务 , 任 由 电脑 系统 管 
理 自 己 的 画 ( 个 人 资料 ) 卡 。 但 这 种 了 D 卡 一 旦 被 免除 后 便 无 法 确认 自己 存 
在 ,虽然 这 种 管理 系统 有 很 大 的 便利 性 ， 但 是 却 没 和 人 能 够 发 现 它 存在 的 问 
题 。 某 日 主角 以 HACKING 的 手法 取得 了 正在 测试 中 的 网 上 假想 都 市 
PARADIGM X 的 使 用 许可 证 ,这 个 假想 都 市 是 由 负责 天 海 市 再 开发 计划 
的 强大 企业 ALGON SOFT 负责 开发 的 虚拟 世界 , 它 集 娱乐 性 各 种 特 式 服 
务 以 及 人 们 感 兴趣 的 话题 于 一 身 。 由 于 这 种 虚拟 世界 的 先进 技术 人 们 和 争先 
了 恐 后 的 去 申请 成 为 PARADIGM X 的 测试 员 ,但 是 他 们 却 不 知道 和 在 ALGON 
SOFT 在 背后 有 人 操纵 着 一 切 ,以 达到 收集 人 们 灵魂 的 目的 ……: 


RAR 这 这 下 静 谤 迹 玫 来 王 这 谤 下 长 考 改 下 下 束 束 攻 下 束 长 或 下 或 瑟瑟 瑟瑟 或 政 


一 天 克 往 作 才 


RES 


到 了 停车 场 等 了 一 会 儿 便 看 到 首领 驱车 而 来 ,在 互相 
谈话 中 主角 向 首领 寻 问 REDMAN 的 事情 ,但 首领 好 象 并 没 
有 上 听 说 过 有 关 REDMAN 的 任何 情报 ,这 时 首领 拿 出 了 他 在 
某 处 拾 到 的 一 把 手枪 型 电脑 (CUMP) 。 由 于 不 知 他 有 何 用 ， 
因此 为 了 避免 麻烦 首领 便 搬迁 到 这 里 ,看 到 其 他 的 同伴 还 
未 出 现 ,主角 与 亡 卜 六 决定 先进 入 PARADIGM X 去 查看 一 
放 


EN 开始 ! 神 奇 的 荔 蛤 


主角 与 二 仆 可 在 网 络 都 市 内 到 处 逛 一 逛 , 在 电视 广 
告 中 可 以 看 到 天 海 市 再 开发 计划 及 假想 都 市 的 幕后 负责 
人 * 西 "与 “ 门 仓 ”的 访问 。 正 当 二 人 准备 离开 时 ,那个 曾经 
联络 过 主角 的 REDMAN 再 度 出 现 , 它 请 求 主角 帮忙 ,因为 
有 人 企图 吸取 人 们 的 灵魂 作 不 法 用 途 , 这 时 主角 被 RED - 
MAN 通过 虚拟 视 像 系 统 送 入 了 一 个 假想 的 空间 ,这 时 


主角 要 以 己 人 的 身份 去 体验 当 恶 魔 召 唤 师 的 暂 短 旅 程 。 

这 时 号 为 恶魔 召唤 师 的 你 在 驾车 的 途中 接 到 任务 ,这 回 是 要 去 ALGON NS 大 楼 灾 计算 机 室 的 终端 机 拿 回 恶魔 召 
唤 程式 , 当 到 达 后 从 探测 器 中 发 现 有 魔物 的 反应 ,于 是 便 叫 出 仲 魔 一 起 移动 。 这 时 我 们 可 以 呼出 地 图 来 确定 自 己 在 迷宫 
中 的 位 置 , 在 地 图 上 红色 的 门 是 锁 住 无 法 打开 的 ,而 升降 机 亦 被 牢 牢 地 锁 上 ,这 时 只 有 去 大 楼 外 侧 沿 楼 梯 上 到 五 层 ,到 
达 计 算 机 室 后 可 将 手枪 型 电脑 (CUMP) 接 驱 到 终端 机 上 ,但 发 觉 要 载 人 的 程式 容量 过 大 , 当 准 备 把 其 它 程式 洗 掉 用 来 下 
载 时 ,后 方 忽然 传 来 一 个 熟悉 的 声音 ,原来 暗黑 召唤 师 了 二 余 记 二 为 了 铲除 背叛 组 织 的 你 而 来 到 这 里 ,由 于 这 时 毫 无 胜 
算 你 便 夺 门 而 逃 ,并 在 这 时 用 四 个 密码 蔡 下 载 的 程式 上 锁 (一 定 要 记 住 四 个 符号 的 写法 ) , 当 就 要 脱出 时 了 1 泵 方 二 射 
出 了 夺 命 的 一 枪 ooesn 


二 后 反 生 着 二 R 一 关 汪 过 瑟 再 


WIN 琶 IALGON NS 大半 


主角 在 上 卜 的 呼唤 下 醒 来 ,接着 拿 出 CUMP 输入 刚 
才 的 那 四 个 密码 ,这 时 GUMP 突然 放出 一 个 光 球 冲 向 七 下 
S ,顿时 令 他 变 成 了 另 一 个 人 ,原来 女 恶魔 永 S\y 十 ( 妮 美 . 
水 ) 上 了 已 卜 六 的 身 , 与 此 同时 GUMP 内 的 恶魔 召唤 程式 
被 完全 解 开 。 就 在 这 时 组 织 的 另外 两 名 成 员 汉 光 力 又 
(SIX) 与 子 盖 才 (LUNCH) 出 现 , 他 们 把 从 街 上 拣 到 不 知名 
晶片 安装 在 电脑 上 ,接着 首领 便 来 电 说 在 AICON NS 大 楼 发 现 了 怪物 ,经 众人 商量 后 决定 先 去 那儿 找 首领 , 临 行 前 将 武 
器 防具 交 给 主角 与 妮 美 莎 使 用 。 

由 于 这 时 芝 滨 的 商店 并 没有 东西 可 买 ,于 是 他 俩 便 前 往 二 上 门 的 AIGON NS 大 楼 ,经 决定 后 SIX 与 LUNCH、 主 角 与 
妮 美 莎 兵 分 两 路 进行 搜索 。 这 里 提醒 大 家 注意 ,在 与 魔物 战斗 时 可 利用 TALK 指令 说 得 一 些 怪 物 成 为 仲 魔 ,这 样 在 与 
BOSS 战斗 中 就 轻松 多 了 。 当 LUNCH 解除 了 二 楼 电梯 的 锁 后 便 可 通 向 五 层 , 然 后 从 楼 梯 行 至 BIF, 在 这 里 可 找到 亏 了 已 


少 Jo 在 与 他 战斗 时 只 要 注意 适当 的 回复 便 可 轻松 取胜 。 


当 打败 亏 了 口 儿 丁 后 他 丢 下 了 一 张 纸 条 和 一 张 卡 后 便 逃 
走 了 ,这 时 首领 出 现 与 众人 会 合 后 便 返 回 总 部 。 在 总 部 里 众 
人 对 GUMP 发 生 了 很 大 疑问 , 当 LUNCH 于 纸 条 上 的 网 址 上 
网 后 得 知 了 专 了 口 少 丁 的 很 多 事情 ,就 在 大 家 为 此 疑惑 时 ， 
GUMP 内 出 现 了 寻找 业 魔 殿 的 讯息 ,于 是 首领 便 叫 主角 去 一 
趟 业 魔 殿 , 临 行 前 把 那 张 卡 交 给 了 主角 。 在 业 魔 砍 中 安子 旋 
卜 少 要 求 主角 蔡 他 到 海湾 处 仓库 街 的 冷冻 仓库 去 寻找 一 个 
人 形 ,在 离开 前 他 把 修好 的 CUMP 连同 两 个 软件 交 给 主角 ， 
这 时 便 可 在 终端 机 前 进行 SAVE 以 及 替 GUMP 更 换 软件 。 

由 于 得 到 了 1 儿 下 几 的 许可 ,不 防 先 去 购买 一 些 武器 
防具 以 应 付 日 后 的 战斗 ,在 商店 中 要 留意 所 贩卖 的 物品 是 会 
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vv 


根据 主角 的 等 级 而 陆续 增加 
的 。 当 来 到 仓库 街 人 口 时 有 工 
人 说 冷冻 仓库 是 要 密码 才能 打 | 
开 的 ,先进 入 第 1 及 第 3 仓库 取 | | 
得 防寒 服 和 打听 密码 ,接着 便 | 
利用 密码 进入 第 2 仓库 ,在 仓 
库 内 可 发 现 不 少 门 是 为 冰 封 住 
的 , 当 行 至 B3F 的 冷冻 室 中 找 
到 了 此 处 的 BOSS, 它 的 弱点 是 
炎 系 魔法 ; 当 击 败 它 后 便 可 回 
到 IF 中央 的 房间 向 此 处 的 博 
士 索 取 迷 之 人 形 。 最 后 别 忘 了 
打开 仓库 中 的 宝箱 。 


ERYY 完成 ! 召 吻 的 训练 声 


不 论 是 否 完成 了 灾 人 夕 让 儿 的 委托 , 当 返 回 总 部 就 会 
收 到 召唤 师 训 练 场 ( 汶 一 了 一 夕 ) 快 要 开幕 的 消息 ,只 要 在 
完成 冷冻 仓库 事件 后 便 可 进 大 此 地 ;在 训练 场 内 可 与 恶魔 
战斗 提升 能 力 ,还 可 以 收集 一 些 强力 的 怪物 为 成 仲 魔 。 训 
练 场 一 共有 11 层 ,在 工 层 大 厅 内 是 不 会 有 怪物 出 现 的 ,大 


厅 左 右 两 端 分 别 有 回复 点 及 终端 机 ,以 目前 主角 的 实力 来 
说 最 多 只 能 通过 2 层 , 随 着 游戏 的 进行 当主 角 有 了 一 定 的 
等 级 后 才能 到 较 高 的 层 数 去 。 在 收集 完 仲 魔 后 便 可 回 到 业 
魔 典 进行 仲 魔 合 体 , 而 在 冷冻 仓库 中 发 现 的 迷 之 人 形 则 用 
来 进行 造 魔 合体 。 在 这 里 要 注意 的 是 合体 后 仲 魔 的 等 级 不 
能 超过 主角 的 等 级 ,否则 是 不 能 合体 的 。 而 在 造 魔 合 体 时 
一 定 要 注意 合体 后 新 造 魔 的 能 力 变化 。 


二 二 二 玫 拓 上 次 江 忆 疝 涯 土 也 个 夫 共生 6 短 直 让 < 二 -二 -< 


WE 复仇 ! 池 和 交 才 7D 岂 ] 


当 离 开 冷 冻 仓库 后 主角 收 到 了 首领 发 出 的 返回 讯息 ， 
在 总 部 里 首领 对 主角 说 在 网 络 上 发 现 了 亏 了 口 淡 本 的 挑 
战 书 ,并 且 要 主角 去 页 从 多 台 的 天 体 博物 馆 一 决胜 负 。 在 
天 体 博物 馆 中 3F 的 天 像 厅 被 上 了 锁 ,这 需要 我 们 到 和 的 
检查 室 去 回答 5 条 问题 才能 通过 ,由 于 这 5 个 问题 的 种 类 
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是 随机 出 现 的 ,所 以 大 家 可 以 观看 2 楼 通道 两 旁 的 星座 资 
料 作为 参考 , 当 解 答 了 这 5 个 问题 后 便 可 进入 天 像 厅 。 
在 这 里 要 与 亏 了 口 几 本 作 最 后 一 战 , 这 时 亏 了 口 几 ] 
会 变 身 成 为 和 一 安 了 又 ,虽然 他 有 较 强 的 攻击 魔法 但 我 们 
只 要 适当 的 进行 回复 便 可 将 之 解决 。 当 战胜 他 后 亏 了 口 儿 
本 将 一 份 软件 交 给 了 主角 。 这 时 妮 美 芍 说 她 拥有 了 飞 妈 空 
间 的 能 力 , 这 时 他 带 主 角 从 电脑 屏幕 直接 进入 了 


PARADIGM X, 在 这 里 先 与 她 到 时 装 店 选 新 衣服 ,接着 在 大 街 
的 一 角 遇 到 变 成 兔子 模样 的 REDMAN ,于 是 主角 便 在 映画 馆 
开始 了 他 的 第 二 次 虚拟 旅行 。 

注 : 天 体 博 物 馆 中 的 怪物 等 级 比较 高 , 稍 不 小 心 就 会 全 军 复 没 ,在 这 里 建议 大 家 最 好 先 去 上 面 提 到 的 召唤 师 训 练 
场 ,使 自己 等 级 提高 一 些 再 来 这 里 。 


人 苏醒 ! 昌 魔 记 人 > 从 


这 次 主角 所 扮演 的 是 一 名 叫 卫 父 的 召唤 师 ,在 一 间 办 
公 室 内 西 要 求 卫 和 到 兴建 中 的 天 海 空港 去 ,把 藏身 在 主 控 
室内 的 扰乱 网 络 的 魔物 消灭 。 

工 信 便 带 着 4 个 仲 魔 前 往 天 海 空 港 。 在 空港 IF 中 发 
现 右 上 角 的 电梯 门 被 锁 , 正 要 离开 时 有 部 下 告知 系统 被 完 . 
全 破坏 ,这 时 要 分 别 到 IF、 2F 以 及 BIF 的 手续 台 去 开门 。 
在 2F 的 手续 台 前 发 现 了 敌对 组 织 的 一 派 ,于 是 便 打 了 起 


1 史 


册 人 6 


来 。 当 把 3 个 手续 台 全 部 开 
锁 后 便 可 去 3F 的 主 控 室 , 结 
果 在 这 里 发 现 了 来 自 忆 三 卜 
必 网 络 的 恶魔 辟 直 二 穴 , 在 
战斗 前 最 好 令 妖 鸟 力 夕 地 
引 史 加 入 ,利用 它 与 你 的 畏 
助 魔法 打败 恶魔 并 不 困难 ， 
只 是 在 战胜 后 电脑 会 产生 爆 


和 册 入 训 廿 吉 坟 年 通 ， 共 机 诲 衣 二 让 此 十 革 检 后 正和 霹 - 册 于 昱 亲信 斌 意 村 和 


WIN 7 决战 ! 天 海 空港 


当主 角 回 复 意识 后 ,他 把 在 虚拟 世界 所 发 生 的 事 告诉 
了 妮 美 莎 ,就 在 他 俩 犹 耶 不 决 时 突然 收 到 了 一 封 电子 邮 
件 ,得 知 黑 暗 召 唤 师 了 1 总 方正 在 召集 神秘 社团 的 成 
员 ,于 是 主角 便 决 定 动身 前 往 天 海 空港 。 

在 出 发 前 可 先 到 商店 去 购置 一 些 武器 防具 ,如 有 能 力 


低 的 仲 魔 可 去 业 魔 磺 进行 合体 。 当 到 达 天 海 空港 后 ,在 ]F 
与 2F 中 主角 被 人 要 求 去 废物 处 理 场 去 取 某 件 东西 ,结果 
在 处 理 场 深 入 发 现 了 可 令 CUMP 携带 12 只 仲 魔 的 入 也 
一 . 毛 中 一 ,同时 亦 自 动 增加 了 数 只 新 仲 魔 。 当 离开 废 
物 处 理 场 时 主角 二 人 听 到 广播 ,于 是 妮 美 东 要 主角 赶快 去 
管制 室 , 当 到 达 后 二 人 发 现 恶魔 谱 二 > 之 愉 已 被 了 咎 总 方 卫 
收拾 掉 了 ,这 时 妮 美 莎 质问 他 与 恶魔 到 底 有 什么 关系 ,由 
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于 71x 方 二 知道 主角 一 行 并 非 自 己 人 但 却 知道 组 织 的 许多 秘密 ,因此 便 决 定 处 决 主 
角 一 行 。 在 战斗 中 由 于 对 方 后 排 的 恶魔 懂得 回复 ,因此 最 好 先 解决 中 央 那 一 只 , 令 后 排 
懂得 回复 的 恶魔 强行 移 至 前 排 , 这 样 战胜 他 们 就 只 是 时 间 问 题 了 。 战 胜 后 二 人 有 眼前 出 
现 了 一 个 神秘 的 男子 ,他 与 主角 进行 了 一 系列 对 话 便 悄 然 离 去 ,就 在 这 时 首领 来 电 说 
有 件 事 要 他 们 去 办 ,于 是 主角 便 反 回 总 部 。 


EN 
丰 7 再 先 去 总 部 查看 新 的 电子 邮件 , 邮 二 
ON [CN f 攻 抽 / 汪 沁 的 天 并 社 沉 可 件 的 内 容 说 PARADIGM X 内 的 二 
返回 总 部 后 首领 告知 主角 芝 滨 区 东北 面 有 ”恶魔 贸易 系统 已 经 完成 ,可 随时 十 
名 为 EL - 115 的 场所 ,并 要 求 主要 去 那里 看 一 去 那里 的 宠物 店 进行 交易 。 当 主 “十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 : 
下 ,这 时 LUNCH 会 一 同 前 往 。 在 EL- 115 内 可 以 角 回 家 后 母亲 的 表情 极为 慌张 ,当主 角 进 入 房间 后 发 现 妹妹 友子 呆 
购买 CUMP 专用 的 新 款 软件 ,在 就 要 一 开始 主角 。” 坐 在 电脑 前 失去 了 知觉 ,这 与 自己 进入 虚拟 世界 的 情形 极为 相似 ,而 
的 手提 电话 突然 响起 ,原来 主角 的 母亲 告知 妹妹 “电脑 上 显示 着 的 VR 美术 馆 便 是 出 事 地 点 ,于 是 主角 便 和 妮 美 莎 一 
友子 出 了 事 ,主角 立刻 返回 住处 查看 ,在 返回 前 ” 同 进 入 PARADIGM X。 


:直下 直下 直下 下 直下 直下 直下 下 下 直下 下 才 十 下 … 直 直下 直下 下 下 


了 海豚 画像 = 在 北面 主角 找到 画像 并 进入 ,虽然 能 够 听 到 
RU 拓 。。 交 更 TYR 天 及 作 的 壮 相 | 六 于 的 声音 信 无 雇 姑 何 而 走 不 出 这 个 御 未 的 迪 形 涂 在 要 
到 了 美术 馆 后 妮 美 落 发 现 访客 们 不 是 被 画面 的 景象 ”离开 房间 要 函 去 时 有 一 名 叫 光 二 户 到 一 的 广 术 师 出 现 ,说 
迷惑 就 是 惊慌 失措 的 样子 ,在 2F 有 人 告知 一 名 女孩 走 进 “ 若 要 救 回 友子 就 必须 先 取得 3 枚 国际 象棋 模子 。 
又 上 > 交 工 几 7:3> 癌 入 忆 一 曾 说 过 他 拥有 过 一 枚 棋子 ,而 其 余 两 枚 
藏 在 另外 两 幅 图 画 里 ,于 是 主角 与 妮 美 莎 先进 入 自 左 下方 的 又 下 二 之 沁 工 
也 内 ,在 画面 里 主角 会 碰见 一 个 十 分 可 爱 的 生物 , 它 对 主角 说 了 一些 很 奇 
特 的 话 。 在 迷宫 中 走 了 一 会 便 会 发 现 此 处 根本 没有 尽头 ,在 这 里 我 们 要 通过 
。 一 些 转移 点 来 进入 被 挡住 的 区 域内 ,在 这 个 区 域内 又 可 利用 -一些 转 移 点 转 
移 到 其 它 区 域内 ,最 后 可 到 达 第 一 枚 模子 的 存放 处 ,取得 后 便 可 离开 此 处 。 
幽 流 :在 此 处 分 别 居住 了 4 位 老者 ,他 们 的 名 子 分 别 是 若 子 . 右 刺 . 泉 红 
和 腑 黄 ,分 别 拜访 过 他 们 后 便 可 去 北面 的 宝物 库 , 但 是 发 现 外 面 却 写 着 “ 带 
有 开门 之 书 的 人 才 可 进入 * 的 标语 - 
这 时 唯 有 再 去 找 4 位 老者 问 个 究竟 ,但 是 这 4 个 人 都 分 别 推 说 开门 之 
书 不 在 自己 身上 ,由 于 他 们 4 人 互相 推 印 责任 便 由 此 肯定 开门 之 书 礁 他 们 
的 一 人 身上 。 在 这 里 大 家 可 根据 四 个 人 的 对 话 来 判定 其 中 的 矛盾 所 在 ,最 后 便 可 断定 若 子 拥有 开门 之 书 。 在 若 子 取 
得 开门 之 书后 便 可 开 取 宝物 库 取 得 第 二 枚 棋子 。 
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MPLETE STRATEG 


窗 边 的 棋盘 : 当 取得 两 枚 棋子 后 主角 与 妮 美 莎 一 同 到 2F 右 下 方 

的 “ 窗 边 的 棋盘 ?中 去 ,在 这 里 有 不 少 实力 高 强 的 恶魔 ,应 先 使 其 成 为 
仲 魔 。 在 这 里 会 找到 一 间 写 着 “ 通 向 国王 之 路 的 房间 ” ,在 这 里 有 不 少 
能 将 2 人 送 到 房 外 的 转移 点 ,只 要 根据 地 图 的 指示 便 可 通过 这 里 。 继 
续 向 前 走 主角 便 会 磁 到 那个 魔术 师 学 交 分 一 ,他 会 召唤 两 个 物理 
防御 很 强 的 恶魔 作为 帮手 ,虽然 我 方 可 用 魔法 将 之 解决 但 那个 魔术 
师 似 乎 会 使 用 " 封 魔 "之 类 的 辅助 魔法 令 我 方 无 法 使 用 魔法 攻击 ,这 
时 我 们 只 要 使 用 在 迷宫 中 取得 的 一 种 回复 道具 便 可 破解 ,取得 胜利 
后 便 可 取 到 第 3 枚 棋子 。 接 着 前 往 迷 宫 左上 方 的 房间 分 别 把 三 个 模 
子 放 在 棋盘 上 ,这 样 海豚 迷宫 中 的 结 界 便 会 随 之 破解 。 


海豚 画像 :在 前 往 海豚 画像 途中 有 人 会 告诉 海豚 的 一 些 弱 点 ,进入 图 画 中 由 于 破解 了 结 界 便 很 快 的 走 到 迷路 的 尽 
头 ,在 这 里 发 现 妹妹 友子 正 与 一 只 海豚 游玩 ,由 于 这 时 友子 被 迷惑 因此 不 恳 与 哥哥 离开 ,为 了 抢救 她 战斗 外 是 难以 避免 
的 ,海豚 除了 物理 防御 超 强 外 亦 懂 得 吸收 魔法 ,另外 有 时 更 会 进行 2 次 攻击 ,在 这 时 除了 要 进行 必要 的 回复 外 一 定 要 耐 
心 等 待 海豚 将 所 有 MP 耗 尽 ,这 样 便 可 慢 慢 地 消 弱 它 的 HP 直到 将 其 击败 。 

当 解 决 了 VR 美术 馆 的 事情 后 , 回 到 现实 中 主角 从 电子 邮件 中 得 知 EL- 115 又 有 新 款 软件 发 售 , 将 之 购 入 后 便 可 去 
业 魔 殴 与 砍 主 对 话 可 得 知 有 关 合体 的 中 级 情报 。 另 一 方面 由 现在 起 芝 滨 召唤 师 训练 场 的 3F 已 经 开放 ,可 以 到 那里 去 搜 


集 更 强 的 恶魔 进行 合体 ,以 
便 达 到 提升 能 力 的 目的 , 当 
这 些 事情 解决 后 便 可 回 家 探 
望 妹 妹 友子 。 


,十 .十 .… 十 :十 … 十 … 十 .十 … 二 十 :十 … 二 :十 … 直 十 … 才 二 下 十 才 … 才 十 直下 直下 下 下 直下 直下 


CN 六 表 ! 败 将 和 一 客人 入 


当主 角 把 妹妹 救 回 家 后 看 到 她 一 切 无 盖 这 才 感 到 放 
心 , 当 离开 家 后 妮 美 东 看 见 了 一 名 神秘 人 ,在 交谈 中 得 知 
他 便 是 上 次 的 手下 败 将 么 一 之 1 又 ,这 时 便 要 与 他 再 次 一 


战 ,由 于 他 会 集中 力量 攻击 妮 美 莎 所 以 只 要 适当 的 进行 同 
复 便 可 取胜 .败阵 后 的 他 突然 逃跑 了 ,这 时 妮 美 莎 发 现 地 
上 有 一 块 他 丢 下 的 金属 片 , 拿 回 总 部 与 同伴 研究 后 发 现 它 
印 有 与 神秘 社团 有 关 的 标记 ,于 是 首领 为 调查 此 事 叫 
LUNCH 等 人 一 起 出 发 协助 主角 。 


WO CEY 1 R 半 院 ! 开 KA-1X 


当众 人 进入 自动 车 厂 后 ,发 现 四 周一 片 漆黑 ,于 是 首 
领 决定 兵 分 三 路 寻找 电力 室 重新 起 动 电 源 。 主 角 与 妮 美 荡 
在 搜索 中 会 遇 到 一 些 工 人 ,这 些 工人 会 告诉 你 一 些 有 关 这 
里 的 情报 ,但 首要 任务 还 是 要 先 去 打开 电源 ,最 后 他 俩 在 
电 万 室 找到 了 正在 重新 起 动 电源 的 首领 与 LUNCH。 离 开 电 
力 室 后 主角 在 升降 机 前 发 现 了 行踪 球 忽 的 一 人 ,LT 本 
旋 ,她 与 主角 对 了 几 句 话 便 消失 了 ,接着 在 2F LUNCH 告 


之 有 部 分 地 面 已 遭 到 破坏 ,另外 第 二 升降 机 则 因 没 有 电源 
无 法 使 用 。 到 达 3F 后 在 走廊 角落 的 地 面 发 现 有 闪光 , 走 近 
调查 便 会 发 现 是 “非常 用 电源 室 的 钥匙 " ,之 后 便 可 用 它 开 
启 左边 电源 室 的 门 ,这 样 便 可 重新 开动 第 二 升降 机 。 在 4F 
遇 到 SIX 得 知 YU - ICHI 不 知 为 何事 而 离开 了 ,跟着 乘 第 
二 升降 机 到 3F 和 4F 的 另 一 边 ; 在 3F 当 通过 门 前 写 着 “ 立 
入 禁止 ”的 门 就 会 进入 一 个 布 满 洞穴 的 区 域 , 在 这 里 玩 者 
只 要 不 作 停 留 保 持 移 动 便 不 会 掉 进 洞 内 ,而 在 稀 则 可 从 
被 破坏 的 地 面 掉 到 2F 的 中 央 地 区 去 取得 宝箱 。 
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进入 4 的 监察 室 " 毛 二 
夕 几 一 么 "主角 二 行 终于 找 | 
到 了 机 械 形 态 的 么 一 之 才 
又 ,这 时 便 要 与 他 再 次 发 生 
战斗 ,战斗 方法 与 前 次 相同 。 
再 次 被 击败 的 和 一 它 上 又 逃 
入 了 电脑 网 络 ,于 是 二 人 便 
跟随 他 进入 了 网 络 中 ,最 后 
终于 找到 了 藏 于 网 络 中 的 人 
一 1 上 又 ,这 是 与 他 的 最 后 
一 战 , 在 这 里 提醒 大 家 注意 
的 是 在 他 消失 前 会 不 断 有 怪 
物 出 现 来 对 付 妮 美 莎 。 

返回 自动 车 后 1 人 上 “' L 
了 本 之 又 再 出 现 ,他 对 主角 
说 如 想 了 解 更 多 有 关 神 秘 社 
团 的 事 就 要 去 业 魔 殿 去 找 
“ 闻 夕 和 银子" ,这 样 在 返回 
总 部 前 主角 与 妮 美 莎 要 先 到 
业 魔 典 去 找 银子 ,在 这 里 银 
子 会 将 一 把 无 铭 之 刀 交 给 主 
角 并 叫 他 到 业 魔 典 的 厨房 去 
找 一 名 叫做 村 正 的 人 替 他 铸 
剑 。 
:二 直下 下 才 才 下 才 下 直下 十 下 二 直下 下 十 直下 十 十 十 下 … 二 下 下 十 二 十 .直下 


JI OZ 天 !71 和 7 的 %&” | | | IE YN 一 时 天 海 7b- 


主角 在 离开 业 魔 典 时 收 到 了 主角 的 电话 并 说 有 要 紧 在 天 海 空 港 BIF 的 地 下 火车 站 主角 突然 收 到 电话 , 原 
事 要 他 马上 返回 总 部 ,原来 了 1 六 方 二 在 召唤 师 专 用 网 页 | 来 胁 持 了 YU -ICHI 的 了 了 床 方 > 提 醒 主角 只 准 他 和 妮 美 
里 下 了 一 封 挑 战 书 , 内 容 大 致 是 叫 主角 到 “天 海 了 只 一 人 ”| 东 两 人 来 天 海 了 己 一 下 的 资材 置 场 ;否则 便 马上 杀 掉 
和 他 进行 一 对 一 决斗 。 尤 于 怀疑 此 事 与 SX 和 YU -ICHI | YU -ICHI, 这 样 首领 没有 让 主角 二 人 乘 地 下 铁 去 天 海 了 口 
吵架 有 关 ,于 是 便 决定 联 同 首领 与 LUNCH 马上 出 发 去 天 | 一 仆 。 
海 空港 ,在 临 行 前 可 通过 PC 的 电子 信箱 可 得 知 EL - 115 到 达 后 可 在 各 层 打 听 情 报 , 在 这 里 迷宫 共 分 A BC 三 
有 新 软件 发 售 。 个 区 域 , 先 乘 电梯 到 SF 再 去 13F 启动 A 区 的 升降 机 控制 
键 ,接着 先后 到 A 区 和 了 B 区 的 13F 启动 B 区 与 C 区 的 升降 机 控制 键 , 途 中 在 B 区 会 发 现 YU - ICHI 的 帽子 。 最 后 主角 在 
C 区 13F 的 4 号 资材 置 场 找到 7 了 1 订 方 二 ,与 他 战斗 前 他 会 问 主角 是 与 他 一 对 一 决斗 还 是 同 妮 美 莎 共同 作战 ,如 选 前 者 
他 会 召唤 主角 所 带 的 全 部 仲 魔 , 如 选 后 者 他 会 召唤 很 多 极为 强力 的 恶魔 (可 得 到 较 多 的 经 验 值 )。 战 胜 了 7 1 床 交 > 后 他 
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中 下 ATEBG 


便 离 开 了 。 成 功 地 救 回 YU - ICHI 后 便 可 返回 总 部 。 

注 : 当 完成 了 此 事件 后 ,主角 便 可 从 召唤 师 训 练 场 乘 电 
梯 进 入 4F 及 5F ,在 那里 可 寻找 实力 较 高 恶魔 成 为 仲 魔 , 以 
进行 各 种 高 级 合体 。 如 果 玩 者 有 兴趣 可 根据 PARADIGM X 
中 礼品 屋 老 板 的 要 求 合体 成 一 些 特殊 的 恶魔 ,并 将 这 些 恶 
魔 与 之 交换 一 些 十 分 有 用 的 情报 ,在 这 些 情 报 中 包括 魔 晶 
变化 法 则 、 特 殊 种 族 恶 魔 合 体 法 则 以 及 一 些 强力 的 仲 魔 , 由 
于 这 些 情报 对 游戏 有 很 大 帮助 所 以 要 尽量 多 的 获取 。 


EN 和 为 主 角 功 卡 被 调 消 


就 当主 角 在 总 部 与 首领 等 人 谈话 时 ,有 一 封 来 自 住民 
管理 局 的 电子 邮件 发 来 ,说 主角 因 违 返 了 条 例 而 被 消除 了 
个 人 资料 的 ID 卡 , 由 于 在 天 海 市 没有 JD 卡 无 法 购物 也 无 
法 进入 电脑 网 络 ,于 是 首领 便 召 集 所 有 成 员 商 量 对 策 ,而 
叫 主角 先 到 二 上 门 东 部 SIX 的 住所 去 找 他 回来 。 在 SIX 家 
里 无 论 妮 美 莎 怎么 说 他 也 毫 不 理会 ,这 时 主角 发 现在 SIX 
面前 的 电脑 屏幕 里 显示 着 PARADIGM X 中 映画 馆 内 的 
“VR 李 一 信之 到" ,主角 猜 SIX 是 大 概 是 被 摄取 了 魂魄 。 
返回 总 部 后 主角 向 首领 报告 了 此 事 ,而 LUNCH 也 说 近来 
流行 着 一 种 会 使 人 失 神 的 怪 病 ,这 时 首领 叫 主角 立即 前 往 
EL- 115 去 取 伪 造 的 ID 卡 , 拿 到 伪造 ID 卡 的 主角 便 可 从 、 
网 络 进入 PARADIGM X。 


WE。 村 !VR 鬼屋 中 的 悉 怖 旅行 


有 了 伪造 ID 卡 后 主角 到 武器 防备 店 添置 装备 ,接着 
便 可 进入 PARADIGM X 内 映画 馆 的 VR 鬼屋 ,在 VR 鬼屋 
内 从 游客 处 得 知 这 里 共有 三 间 记 忆 房 间 , 先 从 北面 的 楼 梯 
去 6GF 取得 东南 西北 4 件 防 具 , 尤 于 这 里 最 上 端的 房间 无 
， 法 进入 ,因此 
唯 有 返回 ]F 
分 别 进 入 那 
三 间 记 忆 房 
间 。 
在 VR 鬼 
屋 IF 设 有 
“ 幼 疼 思 忆 
出 ”“ 追 忆 O7 
风 ”““ 过 去 7 
靡 3 间 房 间 ， 
主角 只 要 在 
房 内 摇动 音乐 盒 便 可 进入 对 应 的 迷宫 ,由 于 这 三 个 迷宫 与 B1F 的 大 堂 相 联 
接 ,所 以 可 能 会 走 许多 路 ,但 只 要 注意 其 中 规律 便 可 通过 这 3 个 房间 。 在 其 
中 一 个 迷宫 中 可 见 到 年 幼 SIX, 在 这 里 会 出 现 选项 但 无 论 怎样 回答 最 后 他 
都 会 被 一 名 神秘 女孩 带 走 。 
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下 AT 由 外 


当 通过 了 全 部 三 间 记忆 房间 后 ,主角 便 可 去 6F。 由 于 完成 了 三 个 记忆 房间 而 使 得 三 个 音乐 盒 发 出 声音 ,这 样 也 就 起 
动 了 人 的 机 关 。 进 入 最 后 的 房间 后 只 要 打倒 先前 带 走 SIX 的 那 名 神秘 女孩 便 可 使 SIX 得 救 。 


1 


顺利 的 解决 了 VR 鬼屋 的 事件 后 ,主角 可 先 去 二 上 门 
SIX 的 家 中 安慰 得 救 的 他 ,在 与 首领 一 同 返回 总 部 后 
LUNCH 说 他 在 潜入 医院 资料 库 时 发 现 与 SIX 病情 相同 的 
人 数量 很 多 ,而 严重 者 会 发 狂 起 来 ,这 时 主角 便 联想 到 SIX 
与 妹妹 友子 同样 是 使 用 电脑 进入 PARADIGM X 后 出 事 的 ， 
这 让 人 们 不 禁 联想 到 网 络 制造 商 ALGON SOFT, 难道 说 它 
与 神秘 社团 会 有 什么 联系 吗 ?就 在 此 时 总 部 外 传 来 一 阵 说 


这 时 会 在 总 部 外 发 生 一 次 战斗 , 尤 于 她 召唤 出 的 仲 魔 
各 有 其 不 同 的 属性 ,因此 战斗 会 十 分 琼 手 ,这 时 只 要 先 用 
火炎 及 冰 结 两 种 不 同属 性 的 魔法 解决 掉 与 之 相反 属性 的 
恶魔 后 , 便 可 用 物理 攻击 将 BOSS 解决 战胜 后 SIX 也 会 到 
达 这 里 ,这 时 发 现 了 总 部 附近 的 运 油 车 上 安装 着 炸药 ,于 
是 首领 便 立即 决定 将 总 部 从 此 地 撤离 ,在 撤离 时 总 部 原先 
所 在 地 会 发 生 大 爆炸 (此 时 会 有 一 段 CG 动画 播 出 ) ,幸好 
他 们 能 及 时 逃离 这 场 疆 运 ,最 后 首领 决定 把 总 部 迁 至 由 良 
岛 的 货 仓 ,由 现在 开始 原先 位 于 芝 滨 的 总 部 已 经 变 成 了 一 
堆 废 墟 。 (DISK 1 OVER) 


wa Ai 直 [hh aaa ”east 


TREETE 


从 芝 滨 停车 场 逃 离 了 爆炸 的 危险 的 主角 等 人 开始 计 
划 下 一 步 的 行动 ,而 首领 便 马 上 发 电子 邮件 给 YU - ICHL， 
并 通知 他 总 部 改 在 由 良 岛 货 仓 。 就 在 这 时 主角 收 到 了 妹妹 
打 来 的 电话 ,在 电话 中 主角 得 知 父亲 不 知 为 何 发 狂 起 来 ， 
并 连同 其 他 发 狂 的 居民 一 起 来 到 了 加 众 权 人 台 的 购物 中 心 ， 
由 于 此 事 非 常 紧急 而 且 离奇 ,因此 主角 与 妮 美 未 立刻 告别 
首领 前 往 轴 众 权 台 的 购物 中 心 。 


WIITSTIRATI 


人 发狂 的 市 民 们 


进入 购物 中 心 不 久 二 人 便 发 现 瑶 似 疯 妇 的 市 民 在 眼 
前 出 现 ,主角 起 初 估计 是 市 民 们 染 上 了 怪 病 , 但 究竟 如 何 
还 要 在 进一步 调查 。 在 购物 中 心 内 可 以 找到 一 扇 被 锁 住 的 
门 ,在 这 里 只 要 仔细 索 查 便 可 找到 "里 口 O 力 所 " ,利用 这 
把 钥匙 就 可 通过 那 间 被 锁 住 的 门 到 西 面 的 仓库 。 

在 第 一 仓库 从 工作 人 员 处 可 以 得 知 这 里 有 红 、 黄 、 蓝 
三 种 颜色 的 门 ; 至 于 用 来 开启 它们 的 控制 杆 则 在 入口 附近 
的 房间 内 ,在 这 里 注意 最 多 只 可 拉动 两 支 控制 杆 ,如 想 通 
过 这 里 必须 不 断 地 更 换 被 启动 控制 杆 的 组 合 ,这 样 便 可 来 
到 第 二 仓库 。 在 第 二 仓库 中 大 门 有 红 `、 黄 `\ 蓝 三 种 颜色 ,但 
控制 杆 暂时 只 能 发 现 黄 色 及 蓝 色 的 ,在 这 里 仔细 寻找 便 可 
发 现 红色 控制 杆 , 启 动 红色 控制 杆 后 便 可 到 右上 方 乘 电 梯 
者 卫 1s 

在 Bl 
中 主角 可 找 
到 发 狂 的 父 
亲 , 妮 美 莎 
暂时 令 其 失 
去 知觉 后 与 
主角 向 前 继 
续 调 查 。 再 
向 前 走 便 可 
遇 到 隶属 于 
神 密 社团 的 
低级 召唤 
师 ,在 迷宫 
中 经 过 一 系 
列 调查 后 可 来 到 B2 的 尽头 找到 冷冻 的 保管 室 (由 于 迷宫 
比较 复杂 ,各 开关 的 位 置 也 分 布 较 广 ,因此 大 家 要 耐心 寻 
找 )。 在 这 里 可 发 现 一 台 发 出 神秘 音乐 的 控制 电脑 ,但 由 于 
被 上 了 密码 而 无 法 关闭 系统 ,在 这 里 会 有 一 个 人 告诉 你 一 
些 有 关 市 民 发 狂 的 情报 和 KRYPTO 电脑 晶片 的 一 些 事 情 ， 
事情 完成 后 主角 便 可 意识 模糊 的 父亲 带 回 家 中 。 
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YN 天 本 ! 拓 区 的 电脑 晶片 


返回 由 良 岛 总 部 后 ,主角 将 遇 到 的 事情 一 五 一 十 的 告 
诉 了 首领 ,由 于 KRYPTO 晶片 可 能 与 最 近 市 民 染 上 怪 病 有 
联系 ,再 者 它 与 PARADICM X 同样 是 天 海 市 居民 目前 经 
常 使 用 的 电脑 媒体 ,因此 可 以 肯定 晶片 与 怪 病 两 者 之 间 有 
着 必然 的 联系 ,首领 于 是 叫 LUNCH 把 已 经 安装 在 电脑 内 


的 KRYPTO 晶片 拿 出 研究 。 

当 把 唱片 的 外 框 拆除 后 它 的 中 央 忽 然 产 生 了 环 状 的 
光芒 ,同时 会 有 一 只 粉红 色 飞 虫 模 样 的 物体 从 晶片 中 飞 
出 ,而 这 个 情景 也 只 有 妮 美 莎 才能 看 出 ,而 其 余 的 人 根本 
察觉 不 到 。 接 着 SIX 建议 潜入 位 于 总 部 北面 的 ALGON 精 
工 进 行 调查 ,因为 在 那里 可 以 直接 观看 晶片 的 制作 过 程 ， 
以 便 寻 找 它 所 列 含 的 秘密 。 


:十 … 才 才 才 下 才 直下 直下 直下 十 才 才 下 才 直下: 直下 十 二 十 十 直下 十 .二 .十 ,十 ， 


8Y 条， 果 受 ! 拔 殊 晶 及 的 生产 车 间 


主角 从 总 部 北面 的 ALGON 精工 人 口 潜入 了 其 生产 车 
间 ,由 于 精工 内 的 机 关 带 有 连锁 性 ,因此 在 启动 机 关上 有 
一 定 的 顺序 。 先 从 右边 楼 梯 到 达 2F, 到 右上 与 右 下 方 的 管 


理 室 第 二 及 第 四 生产 线 解除 密码 锁 ,并 且 要 留意 在 这 时 A 


通 口 是 上 了 锁 的 ,只 有 B 通 口 可 以 使 用 ,接着 回 到 1F 的 第 


二 及 第 四 生产 线 ,但 由 于 此 处 并 无 什么 发 现 可 立刻 经 楼 梯 上 3F 再 从 此 处 右边 的 楼 梯 回 到 和 F 的 另 一 端 ,分 别 到 和 人 室 管 
理 室 及 第 一 生产 线 管理 室 与 联络 关系 管制 室 解除 密码 锁 ,然后 到 IF 左上 和 角 的 第 一 生产 线 与 众人 会 合 ,在 这 里 大 家 可 以 
发 现 晶 片 内 部 确实 有 发 出 光芒 的 生命 体 存在 ,这 时 LUNCH 的 父亲 会 来 到 这 里 向 大 家 解释 这 里 的 一 切 。 

由 于 晶片 内 部 的 “又 术 了 "收藏 在 3F 的 中 央 房 间 “ 七 y> 夕 一 儿 一 入" 里 ,但 由 于 其 内 部 被 上 了 密码 锁 而 无 法 打开 ,在 
3F 中 主角 可 以 发 现 写 有 NO _ENTRY 的 墙壁 ,这 里 便 是 通 往 “ 七 > 夕 一 几 一 么 ”的 大 门 。 由 于 此 时 精工 中 所 有 的 密码 门 已 
全 被 解 开 ,此 隐藏 门 也 会 随即 开启 。 来 到 最 后 一 间 房 间 内 由 于 电脑 中 的 档案 亦 被 密码 锁 住 而 无 法 观看 ,这 时 LUNCH 把 
破解 电子 密码 锁 的 光碟 取出 便 可 从 档案 中 得 知 门 仓 社 长 所 引述 的 关于 KRYPTO 晶片 的 所 有 资料 。 

原来 此 唱片 的 最 大 特征 就 是 摄取 人 类 的 灵魂 , 它 内 部 的 生命 体 以 其 电磁 特性 可 令 它 在 网 络 上 移动 , 当 补 捉 到 灵魂 
后 便 会 本 能 地 返回 终端 电脑 ,如 此 通 环 便 可 补 捉 到 大 量 人 们 的 魂 是 以 供 社团 作 不 法 之 用 。 但 是 社团 的 目的 到 底 何在 呢 ? 
就 在 此 时 此 间 的 工厂 长 汶 工 么 人 二" 会 出 现 ,并 同 主角 与 妮 美 东 发 生 战斗 ,由 于 变 身后 的 它 善 长 魔法 攻击 ,因此 在 这 里 
我 们 要 用 强力 的 物理 攻击 便 可 击败 它 。 
: 赴 才 站 才 直下 下 下 下 下 下 下 十 才 … 才 直下. 二 下. 下 一 十. 下. 二 .二 


IEORY 2 阳江 (主角 竺 人 被 通缉 


返回 总 部 后 ,众人 本 想 把 ALGON 精工 KRYPTO 晶片 
的 事件 公 诸 于 众 ,但 就 在 这 时 网 络 新 闻 会 突然 播 出 ,而 新 
闻 所 报 导 的 竟然 是 政府 颁发 的 对 LUNCH SIX、YU - ICHI 
和 主角 四 人 的 通缉 令 ! 

看 完 新 闻 后 电脑 中 会 有 电子 邮件 发 来 ,而 这 次 的 信息 
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竟然 是 门 仓 离 间 之 计 , 在 信息 中 门 仓 称赞 首领 帮 了 他 的 大 
忙 ,在 警方 抓 住 四 名 网 络 慌 怖 分 子 后 再 与 首领 共 饮 。 其 实 
大 家 都 明白 门 仓 的 用 意 ,但 是 唯 有 SIX 对 首领 起 了 疑心 ， 
这 时 由 于 首领 无 法 对 众人 解释 发 生 的 一 切 , 于 是 众人 便 先 
行 离开 了 ,但 只 有 主角 与 妮 美 莎 信 任 首领 而 留 了 下 来 。 待 
众人 走 后 主角 收 到 了 REDMAN 的 迅 息 ,并 告知 主角 赶快 去 
PARADIGM X 的 映画 馆 中 去 找 它 。 


来 到 PARADIGM X 的 映画 馆 后 ,REDMAN 对 主角 说 
现在 有 很 多 灵魂 吸 进 了 电 蜡 之 海 , 所 以 叫 主角 尽快 体验 最 
后 一 个 VR 旅程 。 

这 次 主角 所 扮演 的 是 一 名 叫 “ 才 才 六 "的 女 召 唤 师 ,她 
在 某 间 中 国 餐 馆 (此 时 会 有 一 段 十 分 漂亮 的 CG 播 出 ) 内 与 
负责 天 海 计 划 的 西 会 面 ,在 这 里 西 要 求 才 才 六 去 二 上 门 的 
地 下 遗迹 , 当 十 才 六 问 西 为 什么 要 这 样 做 时 , 西 回答 说 :由 
于 那里 的 恶魔 实在 太 强 , 因 此 一 般 的 召唤 师 单 是 听 到 那里 
的 名 字 便 已 经 魂 不 复 体 了 ,而 十 才 六 是 具有 超 强 实力 的 召 
贤 师 ， 也 只 有 才 才 才 可 对 付 沉 睡 在 遗迹 中 的 古代 恶魔 。 
最 后 西利 用 手提 电脑 向 才 才 六 显示 了 二 上 门 地 下 遗迹 的 
路 径 , 由 于 路 径 左右 共 分 两 条 ,它们 的 尽头 分 别 各 有 一 只 
实力 超 强 的 恶魔 把 守 ,至 于 才 才 六 只 需 将 其 一 消灭 即 可 ， 
完成 任务 后 西 便 会 给 她 相当 可 观 的 报酬 。 


TEST 


j 各 


进入 了 二 上 门 地 下 遗迹 后 , 玩 者 会 发 现 这 里 出 现 的 恶 
魔 其 实力 确实 超 乎 寻常 ,并 且 玩 者 自己 没有 一 个 仲 魔 同 
伴 。 但 是 在 LV.65 的 才 才 六 面前 这 些 只 算是 杂 兵 级 角色 ， 
在 作战 中 大 家 会 发 现 才 才 六 所 持 有 的 上 位 魔法 十 分 强劲 ， 
这 里 出 现 的 所 有 恶魔 都 在 她 面前 不 堪 一 击 * 在 B2F 可 发 现 
“ 流 魂 O] 间 ?在 这 里 可 以 回复 体力 以 及 SAVE。 

如 前 所 述 这 里 可 选择 左右 两 条 路 ,分 别 通 向 B3F 的 两 
间 大 列 石 灵 室 ,只 要 在 尽头 找到 圣 堂 便 可 与 这 里 的 BOSS 
决战 ,左边 圣 堂 内 的 恶魔 善 长 魔法 攻击 ,而 右边 的 则 善 长 
超 强 的 物理 攻击 ,在 与 它们 作战 时 只 要 将 "观世音 人 济 
度 "“V 一 辟 神 权 现 "灵活 利用 便 可 使 自己 利于 不 败 之 地 
(“ 观 世 音 0) 济 度 "可 提升 HP 最 大 值 ，Y 一 忆 神 权 现 可 令 
自己 的 HP 与 MP 完全 回复 ) 左边 的 恶魔 可 用 “ 战 CO 魔王” 
对 付 ,右边 的 恶魔 可 用 "不 动 明王 之 黑龙 "对 付 , 由 于 每 个 
回合 才 才 六 都 会 比 敌人 先 出 手 , 因 此 战胜 这 里 的 BOSS 会 
十 分 轻松 。 但 是 令 人 吃惊 的 是 当 把 敌人 击败 后 才 才 也 会 
莫名 其 妙 地 死去 。 


人 


处 会 被 一 圈 蓝 色 与 红色 相间 的 笼罩 物 所 包围 。 在 门口 遇 到 
一 位 警察 拦阻 ,他 说 这 里 有 结 界 不 能 进入 ,但 具体 是 怎么 
回 事 他 也 不 太 清 楚 。 

由 于 无 法 从 这 里 进入 ALGON 大 楼 ,于 是 妮 美 莎 提出 
回 总 部 找 首 领 说 明 此 事 , 回 到 总 部 后 与 众人 详细 地 说 明了 
二 上 门 的 情况 后 , 妮 美 莎 提出 进入 PC 中 的 注 又 元 入 卫 旋 
七 又 去 看 看 , 当 进 入 PARADIGM X 后 再 回来 时 就 会 发 现 
网 络 中 有 了 3 又 元 入 了 夕 七 又 的 选项 出 现 。 


这 时 我 们 可 通过 此 处 的 VR 网 格 进入 ALCON 本 社 ,在 
大 楼 1F 会 遇 到 了 千 床 方 > ,他 说 由 于 事态 的 严重 性 想 与 
主角 停战 ,这 时 会 出 现 两 个 选项 ,如 选 信任 他 将 告诉 你 现 
在 电脑 网 络 中 的 恶魔 已 经 四 处 暴走 ,这 些 恶 魔 利用 大 楼 内 
的 配 线 网 络 形成 了 电场 空间 而 制造 出 了 结 界 ,这 时 了 了 未 
方 > 会 提出 “要 不 要 我 的 协助 ”, 如 选 要 他 会 告诉 你 此 处 的 
系统 中 有 蓝 红 两 种 封印 ,而 每 种 颜色 的 封印 会 有 1\2.3 各 
门 , 并 且 要 按 次 序 依次 进入 才能 解 开 ,最 后 他 会 问 你 要 解 
开 哪 种 颜色 的 封印 及 解除 方法 。 如 果 选 择 不 信任 他 或 不 要 
他 的 帮助 那么 他 就 马上 消失 ,此 时 会 在 地 上 拾 到 一 张 解除 
封印 方法 的 说 明 书 (了 了 未 方 二 DOX 毛 )。 以 上 两 种 选择 会 
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瑟瑟 RA 


有 不 同 的 结果 ,一 种 是 在 二 层 解除 封印 
时 只 需 打开 红 蓝 二 色 中 一 色 的 三 个 门 ， 
然后 再 去 开启 最 后 的 黄色 门 ;而 另 一 种 
则 必须 打开 两 色 中 所 有 的 门 才 可 去 开启 
最 后 一 道 黄色 门 ,而 与 此 同时 还 要 打败 
7 了 床 交 > 以 及 他 所 召唤 的 魔物 。 在 这 
里 提醒 大 家 如 选择 第 一 种 方法 其 过 程 非 
常 简单 ,如 选择 第 二 种 方法 则 要 走 很 多 
路 但 同时 会 得 到 许多 有 用 的 宝物 ,到 底 
如 何 选 择 全 凭 玩 者 的 兴趣 来 定 。 

当 我 们 破除 了 最 终 封印 后 便 可 由 黄 
色 门 中 找到 通 向 3F 的 转移 点 ,在 3F 中 
会 找到 此 处 的 BOSS 少 委 人 ,与 它 战 斗 时 
一 定 要 注意 它 的 封 魔法 术 ,如 被 此 术 击 
中 时 一 定 要 用 瑚 咎 依 口 一 六) 石 来 解 
除 , 另 外 它 还 有 一 个 很 缺德 的 招 术 就 是 
呼唤 出 “惊吓 箱 ” 使 你 的 全 部 仲 魔 RE- 
TURN ,这 会 给 你 的 战斗 带 来 很 大 麻烦 ， 
唯 有 重新 召唤 仲 魔 , 但 是 由 于 它 的 攻击 
力 不 是 很 强 因 此 打败 它 只 是 时 间 问 题 。 


这 座高 层 建筑 是 左右 对 称 的 。 所 以 不 要 管 其 它 的 楼 层 先 上 
左 侧 的 楼 梯 上 三 层 ,这 里 有 四 个 门 打 不 开 不 要 理会 ,找到 
电梯 , 乘 其 上 十 九 层 ,在 这 上 面 也 有 打 不 开 的 门 都 提 到 二 
准备 去 位 于 二 上 门 的 天 海 毛 /由 又 。 进 入 西 侧 的 天 海 毛 /十 层 控 制 室 , 所 以 走 楼 梯 到 二 十 层 , 先 找 储藏 室 ,在 里 面 见 
J) 又 后 ,会 得 到 提示 二 十 层 的 控制 室 控 制 着 一 些 门 ,以 及 “到 LUNCH, 他 说 首领 约 他 这 里 见 , 但 他 没有 到 ,他 要 去 别 的 
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地 方 看 一 看 , 当 到 控制 室 后 又 
见 到 他 ,他 说 去 找 找 别 的 机 关 ， 
在 这 里 没有 其 它 情 况 , 没 办 法 
想起 上 二 十 层 楼 梯 时 还 有 上 一 | 
层 没 走 , 于 是 去 碰 磁 运气 , 没 想 
到 上 面 的 第 一 个 门 就 打 不 开 ， 
又 想到 一 层 右 侧 的 楼 梯 还 没 去 
2 ( 真 累 )。 这 样 到 了 右 侧 的 
二 层 控制 室 见 到 了 SITX 得 到 情 
报 , 又 有 电话 是 LUNCH 打 来 
的 ,说 四 组 密码 'TWIN、PIXY、 
FLY 和 WIZ 分 别 是 左上 、 右 
上 \ 左 下 和 右 下 。 此 后 是 在 迷宫 3 san 
中 的 频繁 走 上 走 下 先 打开 左下 的 FLY, 方 法 是 : 左 侧 二 楼 四 个 以 前 不 能 开 的 门 ,其 中 有 一 扇 中 打开 了 , 左 三 层 世 , 左 十 九 
层 为 Y, 之 后 上 二 十 层 控制 室内 开通 一 层 到 三 十 八 层 的 电梯 。 然 后 是 右 侧 右 下 WIZ ,与 解决 左 侧 方法 大 致 相同 , 当 左右 两 
侧 的 控制 室 全 都 办 完 , 会 出 情节 。 现 在 二 十 一 层 的 门 能 进 了 ,有 以 经 验 按 左 上 TWIN 右上 RIXY 次 序 可 找 开 三 十 九 层 的 
左右 两 个 控制 室 ,这 样 就 可 进入 中 心 下 部 通道 ,在 里 面 的 屋子 中 见 到 门 仓 ,他 说 了 自己 的 设想 并 提 到 了 次 官 西 。 之 后 利 
用 通道 的 电梯 就 可 以 上 中 心 部 上 层 通 道 见 到 西 ,打败 他 时 要 注意 他 变 身后 所 使 的 魔法 , 它 会 使 你 的 仲 魔 死 亡 或 离队 。 取 
胜 后 ,到 三 十 九 层 有 最 后 未 开 的 门 ,可 到 楼 顶 , 见 到 了 首领 ,他 的 样子 很 怪 ,原来 他 已 被 恶魔 上 了 身 , 只 好 再 消灭 这 一 亚 
魔 ,不 想 同 时 使 首领 失去 了 生命 ,首领 在 弥留 之 际 把 最 后 击败 门 仓 的 重任 委托 给 了 大 家 ,然后 撒手 西 归 。 
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PR 居 卫 
出 


众人 怀 着 悲痛 的 心情 回 到 总 部 ,由 于 已 经 到 了 消灭 门 
仓 的 最 后 时 机 ,于 是 主角 与 妮 美 莎 先 到 北面 的 ALGON 精 
工 ,在 那里 遇 到 LUNCH 的 父亲 ,他 说 :在 二 上 门 东 侧 有 货 
物 运 进 可 能 是 天 海 毛 /由 又 大 楼 地 下 能 源 的 补给 ,但 二 上 
门 地 区 已 经 被 封锁 ,一般人 严禁 和 人 内 ,只 有 与 工厂 有 关系 
的 人 才能 进入 ,你 们 必须 更 换 新 的 ID 卡 才能 进去 ,而 进入 
的 路 线 是 在 芝 滨 的 西 侧 。 他 临 走时 给 了 主角 一 张 新 ID 
5 

拿 到 新 ID 卡 后 可 从 芝 滨 左 侧 进入 二 上 门 地 区 ;到 了 
那里 见 到 此 处 的 景物 已 经 发 生 了 变化 ,天海 毛 / 1) 又 大 楼 
被 十 分 怪异 的 物质 包围 ,进入 大 楼 后 乘 电 梯 到 地 下 1 层 ， 
由 于 这 里 所 出 现 的 恶魔 等 级 十 分 高 所 以 大 家 要 有 充分 的 
心理 准备 , 当 经 过 地 下 1 层 、2 层 后 就 会 来 到 尤 如 迷宫 般 的 
地 下 3 层 , 由 于 这 里 有 很 多 转移 点 及 地 洞 ,这 会 令 玩 者 走 
不 少 弯 路 并 且 在 掉 人 地 洞 后 会 令 主 角 的 HP 减少 一 半 。 当 
通过 了 复杂 的 地 下 3 层 后 便 可 来 到 最 终 的 地 下 4 层 , 在 这 
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里 首先 要 通过 一 处 不 能 停留 的 区 域 ( 如 停留 则 被 扣 去 一 部 
分 HP) , 当 我 们 完全 完成 这 个 迷宫 后 ,出 现在 面前 的 是 一 
道 被 上 了 锁 的 大 门 , 先 在 大 门 处 调查 再 把 先前 得 到 的 项 链 
放 在 大 门 左 右 两 侧 石碑 的 一 处 (到 底 放 在 那 一 边 取决 于 上 
一 次 扮演 才 才 六 所 去 的 那 一 间 大 列 石 灵 室 )。 在 地 下 4 层 
的 迷宫 中 可 得 到 两 件 将 门 的 武具 ,由 于 配 带 将 门 的 武具 必 
须 令 主角 的 魔力 值 达到 10 以 上 ,因此 大 家 要 努力 达到 这 
一 要 求 。 进 入 大 列 石 灵 室 后 便 可 找到 ”最 终 " 的 BOSS 门 仓 ， 


于 门 仓 决战 时 一 定 要 注意 他 在 初级 时 所 使 用 的 招 术 “极光 大 斩 破 ”这 招 会 给 我 方 全 体 成 员 造 成 很 大 伤 喜 如 能 预测 这 


招 的 出 现时 间 便 一 定 要 在 之 前 使 用 " 物 反 镜 ”, 这 样 便 能 令 这 招 所 造成 的 伤害 全 部 返回 ,在 一 定时 间 后 门 仓 会 吸收 网 络 
上 所 有 的 魂 峡 而 变 身 ,只 要 我 们 在 注意 回复 的 同时 给 予 他 最 强 的 攻击 便 可 取胜 。 
消灭 门 仓 后 位 于 二 上 门 地 下 的 异形 电脑 终端 便 会 消失 ,在 职员 表 结 束 后 主角 与 其 他 成 员 都 会 有 好 的 归宿 .这 时 电 


脑 会 强制 你 进行 一 次 SAVE ,难道 说 故事 …… 


YY 时 和 的 回廊 ! 召唤 师 的 最 经 试 红 


当 我 们 重新 进入 最 后 的 一 次 SAVE 时 ,从 PC 网 络 中 
会 传 出 在 召唤 师 训练 场 发 生 异 变 的 信息 ,这 时 我 们 可 以 去 
召唤 训练 场 的 最 上 层 ,而 以 前 不 让 进入 的 那个 门 现在 便 可 
进入 了 ,在 门 后 的 异 空间 中 等 待 我 们 的 是 游戏 中 5 位 最 为 
强大 的 恶魔 ,它们 分 别 依次 是 亏 世 分 口 口 和 上 仆 \ 一 一 也 、J) 
和 又、 儿 志 了 祁 和 、 At7 7 ,这 五 位 恶魔 的 实力 绝对 在 
门 作 之 下 

当 我 们 每 打倒 一 个 恶魔 便 会 得 到 一 件 道具 , 赁 着 这 件 
道具 便 可 进入 下 一 个 迷宫 ,以 此 类 推 。 这 五 位 恶魔 所 善 长 
的 攻击 类 型 几乎 都 不 一 样 ,尤其 是 第 五 个 恶魔 穴 儿 七 7 
7 , 它 的 魔法 十 分 强大 ,特别 要 注意 的 是 当 它 使 用 了 全 体 


雷电 攻击 后 没有 解除 感 电 状 态 的 成 员 便 会 被 它 的 下 一 招 
即 死 魔法 击 中 ,而 且 命 中 率 高 达 百 分 之 一 百 。 由 于 这 五 个 
恶魔 的 HP 相当 高 ,而 最 后 一 位 的 HP 竟然 高 达 6 万 以 上 ， 
所 以 会 给 我 们 作战 带 来 很 大 威胁 ,因此 在 与 他 们 决战 前 一 
定 要 让 队伍 中 有 LV.65 的 幻魔 以 及 英雄 圣 女 贞 德 , 这 样 便 
可 利用 幻魔 EXTRA 中 的 第 二 招 给 予 这 五 个 恶魔 最 强 的 攻 
击 , 这 招 每 攻击 一 次 便 会 扣 去 敌人 HP 的 1X4( 只 对 最 后 $ 
位 BOSS 有 效 )。 


房间 ,这 时 电脑 会 问 你 让 不 让 时 间 倒 转 ,如 选 是 便 会 重新 
开始 游戏 ,而 在 SAVE 时 会 发 现 有 ”第 二 周 目 开始 ”的 字样 
出 现 。 不 过 ,从 此 时 如 再 完成 游戏 一 便 会 发 生 怎样 的 事情 
呢 ? 留 给 玩家 们 自己 去 摸索 吧 ! 
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Lp 卫队 


(又 ) 


WEN 人 7 合体 法 则 解 本 


秘 神 合体 法 则 :新 月 时 神族 中 魔神 、 女 神 、 秘 神 、 威 灵 、 狂 神 
中 任意 一 种 与 其 它 恶 魔 合体 ， 汪 沿 生 合 体 鲁 课 时 放生 汤池 
秘 神 。 

狂 神 合体 法 则 :满月 时 LIGHT 系 恶 魔 与 DARK 系 恶 魔 合体 
就 会 出 现 ,其 中 种 族 必 须 属 于 魔神 、 女 神 、 破 坏 神 ` 地 母 神 、 
魔王 、 那 神 。 

威 灵 合体 法 则 :基本 上 与 狂 神 相同 ,但 必须 是 在 新 月 时 。 
珍 兽 法 体 法 则 :满月 时 兽 族 中 神兽 、 圣 兽 、 魔 兽 、 珍 兽 、 妖 兽 
中 任意 一 种 与 其 它 恶魔 合体 , 当 合体 发 生 错误 时 就 会 出 现 
珍 兽 。 


麻生 变化 IT 1 
圣 兽人 信 下 一 > 于 了 乡 子 水 下 
隐 天 使 七 工 上 一 -一 ~ 工 记 . 七 工 ~ 

所 女王 天 工 咕 一 一 下 直 力 2 大 不 > 
凶 鸟 毛 一 . > 汪 水 一 -~ 乌 雪 7 
妖精 郊 中 >y 夕 7DX 上 一 一 ~ 书信 LO 长 4? 
恶 灵 力 口 义 上 下 一 一 一 灵 湖 所 七 义 卡 

幽 鬼 季 工 上 钞 灵 兴 人 包 世 上 

妖精 郊 世 y 夕子 y 夕 y 一 一 -人 yy 二 > 水 人 
魔 昌 变化 II 4 
灵 鸟 雪 > 儿 一 人 一 下 一 一 一 雷神 剑 
龙王 又 于 一 ~ 芭 于 客人 yy 字 
神兽 信 > 7 一 ~ 全 >y7O 足 甲 
魔兽 才 儿 下 口 又 魔界 兽 肉 才 了 下 
惠 区 作 7 本人 一 全 双 一 过 

龙 神 蕊 1Y 工 吃 一 -一 七 fy 工 必 0O) 锦 
妖 鸟 儿 了 一 -一 乌 基 了 7L 


妖 兽 区 忆 
魔兽 术 刁 疙 


ERY 娠 狗 相公 人体 的 妙用 


在 完成 了 自动 车 场 事件 后 ,可 利用 银子 所 赠 的 无 钨 之 刀 去 业 
太 典 后 房 找 村 正 进行 剑 合 体 。 在 合体 中 基本 上 玩 者 只 要 把 精灵 、 
箱 魂 以 及 造 魔 以 外 的 任何 恶 麻 与 无 铭 之 刀 合 体 便 可 生成 新 的 武 
器 ,一 般 来 说 合成 后 的 武器 可 根据 属性 分 为 8 种 ,而 每 种 都 有 其 
独 有 的 特性 ,至 于 合体 后 武器 的 属性 攻击 力 及 命中 率 是 以 栖 宿 
在 创 中 的 恶魔 能 力 而 定 的 ,所 以 使 用 恶魔 的 等 级 越 高 剑 的 能 力也 
就 越 高 。 不 过 ,提醒 大 家 注意 的 是 剑 本 身 带 有 属性 并 非 一 件 好 事 ， 
虽然 在 面 对 相 反 属 性 的 敌人 时 会 非常 有 利 ,但 是 若 遇 到 能 够 反射 
与 创 属 性 相同 的 恶魔 时 会 相当 不 利 . 因 此 在 剑 合 体 时 要 对 这 一 因 
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魔 量 变化 IE 2 
妖 鬼 上 分 上 一 ~ 下 分 EOD 坟 要 
外 道 了 YY kk 力 义 雪 一 于 也 乡 子 水 义 仆 
一 芯 一 子 上 儿 一 一 ~ 魔界 兽 肉 半 了 下 
二 七 冯 2 区 且 一 
神 树 才 儿 寺 yy 由 芭 一 -~ 才 v\ 世 人 O) 花 
恶 灵 子 1 Z 乡 一 -一 灵 消 人 七 多 卜 

隐 天 使 已 7 口 > 又 一 -~ 了 一 镍 又 口 y 乡 


魔 晶 变化 DB 5 魔 草 变 化 IEBD 6 


怪异 蕊 疡 幸 志 力 方 x 一 一 > 于 闻 乡 亏 术 光 卜 
夜 魔 雪 寺 工 人 又 一 -> 马力 之 三 久 下 
妖 树 也 一 寺 之 乡 一 一 ~ 妖 树 洗 颜 力 册 一 人 
珍 兽 1 才 人 六 口 少 雪 站 一 > 百 七 十 八 式 铁 耳 
神兽 又 蕊 又 一 ~ 力 下 旋 分 吃 又 
外 道 之 东 卜 咱 一 ~ 于 刀 儿 子 水 交 下 
妖魔 从 由 一 > 从 OO 财宝 
死神 全 一 子 一 -> 死神 于 1 了 一 又 


(Up 芭 7TF) 


Up 寺 了 乡 甩 ) 


魔 晶 变 化 法 则 : 当 神 魔 中 有 ” 狭 猎 " 同 “ 轧 钝 "的 类 型 并 且 它 
们 的 忠诚 度 达 到 5 时 就 可 以 到 业 魔 砍 进行“ 魔 晶 变 化 ”, 其 
中 性 格 “ 狭 猎 ” 的 恶魔 会 变 成 特定 的 道具 ,而 性 格 “ 思 钝 “的 
恶魔 会 以 极 低 的 机 率 变化 成 为 “传说 的 万 马 卷 。 

英雄 合体 法 则 : 

LV40 以 上 的 造 麻 x 威 灵 7 己 y 力 了) 7 了 一 一 > 英雄 学 了 y 又 ， 力 儿 旋 
LV50 以 上 的 造 魔 x 魔神 儿 一 夕 一 ~ 英雄 学 一 夕 了 7 一 个 
LV60 以 上 的 造 魔 x 威 灵 也 路 己 下 一 -~ 英雄 计 池 元 1 之 
猛将 合体 法 则 (新 月 时 ) : 

LV40 以 上 的 造 魔 x 龙 神 七 1 Y 工 必 一 一 ~ 猛将 也 由 引 吧 才 忆 
LV50 以 上 的 造 魔 x 那 龙 77 了 7 三 一 几 一 ~ 猛将 人 分 太 
LV60 以 上 的 造 魔 x 威 灵 信 玫 字 > 一 > 猛将 习 注 儿 订 


魔 是 变化 IST 3 


节 乌 力 了 YY yy 一 -~ 乌 雪 了 7L 
龙王 少 1 一 少儿 一 一 ~ 少 1 一 少儿 0) 瞳 
收 龙 已 工 一 上 5 力 二 世人 W 
妖 鸟 夕 y 方 旅 . 了 又 一 ~ 乌 人 0O) 腕 轮 
妖 树 也 儿 孔 上 少林 一 -~ 妖 树 洗 闫 力帆 一 人 
妖精 少 1f 上 1 了 > 一 也 和 芭 口 y 卜 0) 剑 
圣 兽 攻 Y 中 > 卫 已 了 yyO 铠 

收 神 /* 洱 七 力 子 放 一 ~ 一 了 


收 龙 Z7 7 二 一 儿 一 -~5 力 十 人 AN 
灵 鸟 又 其 和 夕 一 -~ 又 其 夕 O 小 手 

和 鬼 女子 y 乡 一 ~ 又 力 郊 己 疼 
秘 神力 之 才子 > 一 一 ~ 欢喜 0O) 宕 具 
魔王 又 儿 下 一 -~ 一 祥 了 7 子 1 人 > 
魔神 才 一 地 1 > 一 一 一 一 了 

大 天 使 双子 才 之 Y 一 ~ 大 天 使 D73 


素 作 很 好 地 判断 ,不 带 属性 的 剑 合 体 通常 被 优先 考虑 。 不 过 在 合 
体 过 程 中 如 有 特殊 的 恶魔 参加 会 出 现 如 金箔 棒 \ 草 难 剑 等 传说 中 
的 兵器 。 

特殊 合体 :一 般 说 高 等 级 的 神族 一 定 要 在 业 魔 典 进 行 3 身 合体 才 
能 出 现 , 但 有 几 种 特殊 恶魔 用 GUMP 进行 2 身 合体 便 可 得 到 , 例 
如 :破坏 神 汶 安 了 (LV85) = 神兽 从 口 盖 + 鬼 女 达 二 人 女神 / 儿 
> (LV63) = 魔神 才 一 天 1 > + 魔王 口气 、 魔 王 太 下 屯 和 又 (LV80) 
= 大 天 使 又 屯 才 3 汶 避 + 神 树 八 才 一 、 地 母 神力 一 由 一 (LV75) = 秘 
神力 六 交 元 >y + 破坏 神力 儿孙 人文 一 人 魔神 人 了 儿 (LV73) = 女 
神 了 才 下 + 死神 毛 下 等 .其 中 用 破坏 神 汶 穴 了 进行 剑 合 体 便 可 得 
到 游戏 中 主角 所 用 的 最 强 武器 ,而 女 主角 要 努力 把 等 级 练 到 85 
级 便 会 出 现 才 才 六 所 用 的 最 强 魔法 。 


机 种 :SS 厂商 :ENIX 类 型 :AVG ”媒体 :CD - ROM 责编 :FOX 


游戏 开始 时 主角 凯 普 博士 从 ， 在 浮 空 
的 小 岛 边 上 使 用 道具 黑 必 八 永 ， 二 阵 黑 风 刊 过 凯 普 从 天 空 
绊 落 到 地 面 上 , 当 本 来 时 发 现 面前 有 一 一 块 风 形 的 岩石 ， 当 移 和 


此 以 后 这 也 就 成 为 了 电 普 博士 的 家 ， 进入 木 之 家 首先 各 
读 一 下 摆 在 桌 上 的 风 兽 记 。 当 凯 普 想 离开 房间 时 门 上 的 面 
具 变 向 凯 普 提出 了 三 个 问题 , 首先 要 回答 面具 的 名 字 (可 以 ! 
在 风 兽 记 中 找到 ) , 然后 回答 凯 普 ( 方 一 7 ) 的 名 字 和 它 喜欢 
的 名 字 。 


V 以 后 只 要 每 章 都 把 新 的 名 字 告 
诉 尼 普 它 都 会 送 给 你 一 样 礼物 ， 
需要 注意 的 是 你 第 一 次 起 的 名 字 
一 定 要 好 好 记 住 ， 要 不 然 在 游戏 
后 期 会 进行 的 很 困难 。 


当 第 1 章 开始 6 时 突然 听 到 门 外 有 响声 ， 出 门 一 看 发 现 
一 只 类 似 老 鼠 的 生物 , 这 也 就 是 主角 三 个 仲 间 中 的 一 个 , 它 
具有 剪断 植物 的 技能 , 当 与 它 对 话 时 它 竟 然 跑 掉 了 。 在 向 下 
走 进入 右 方 的 门 里 面 有 一 个 专门 收集 名 字 的 家 伙 叫 尼 普 ， 
你 随便 起 一 个 名 子 告诉 它 它 就 会 把 角 笛 做 为 礼物 送 给 你 ， 人 
来 到 在 蜘蛛 达 姆 婆 前 吹 响 角 笛 它 会 交 给 你 一 个 虫 取 机 ， 用 恬 

它 到 章 从 里 所 一 种 叫 品 y 力 人 沁 的 昆虫 把 昆虫 交 给 它 它 全 区 二 下 宪 外 全 尖 放 给 它 捕 扣 
会 给 你 一 个 青色 的 角 笛 ， 吹 响 角 笛 之 后 刚才 的 那个 青色 的 你 ， 在 你 的 展示 柜上 就 可 以 摆 
老鼠 就 会 出 现 , 它 的 名 字 叫 基 丝 格 , 从 此 以 后 只 要 吹 响 青 色 出 来 以 供 欣赏 。 

角 笛 它 就 会 出 现 来 帮助 你 。 


有 在 第 三 回 战胜 刚 索 后 它 会 愤怒 
的 把 克 里 奥 绑 在 岩石 上 ， 把 它 救 
下 后 它 就 会 成 为 促 间 ， 以 后 只 要 
吹 想 红色 角 笛 它 就 会 帮助 凯 普 跃 


第 2 章 一 开始 岛 上 的 好 斗 者 刚 索 就 会 闻 进 凯 普 的 家 中 
并 要 和 凯 普 比试 一 下 , 规则 很 简单 ,只 要 连 打 右 键 将 刚 索 扒 1 
出 门 外 就 算 胜利 ， 失 败 了 的 刚 索 只 好 把 怒气 发 泄 在 凯 普 另 过 县 不 过 的 地 方 。 
一 个 同伴 克 里 奥 身上 。 凯 普 从 台阶 上 走 到 下 方 会 看 到 一 个 ， 
很 大 的 蜗牛 壳 , 但 是 前 方 被 基 罗 草 挡住 , 这 里 需要 用 基 丝 
把 它 切断 , 突然 从 壳 中 钴 出 了 七 风 岛 上 的 长 老 索 奥 , 以 后 有 
什么 难题 都 可 以 来 问 它 。 凯 普 又 来 到 木 的 桥 附近 , 刚 索 又 一 公 守 中 旺 二 o 电 必 征 的 最 大 
次 出 现 非 要 和 凯 普 比 跳 聊 ， 只 要 连 按 B 键 很 简单 就 可 以 把 经 常 帮助 到 凯 普 ， 只 要 有 过 不 
它 打败 , 在 另 一 处 刚 索 又 要 和 凯 普 比 飞行 ,在 克 里 奥 的 帮助 去 的 地 方 就 可 以 来 问 它 。 
下 凯 普 又 胜利 了 。 
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当 凯 普 走出 房 门 时 发 现 天 空中 了 着 一 颗 种 子 , 利用 克 
坦 里 奥 把 它 取 下 来 。 凯 普 又 去 问 索 奥 关 于 种 子 的 事情 ,， 索 
奥 告 诉 凯 普 空 飞 木 的 种 子 只 有 在 比 卡 利 岩 石 下 的 土壤 中 
才 会 生长 , 凯 普 回 到 木 之 家 左 方 的 土地 发 现 了 第 三 个 仲 间 
罗 古 奥 ， 它 正在 睡觉 ， 只 要 吹 响 角 笛 醒 来 的 罗 古 奥 就 会 用 


; 诉 主角 如 何 使 空 飞 之 木 成 长 。 在 空 飞 之 木 前 连 跳 四 下 再 吹 
， 想 角 笛 就 可 以 了 , 在 利用 基 丝 格 能 力 把 树枝 剪 掉 可 发 现 树 
上 招来 许多 害虫 ， 这 种 害虫 的 天 敌 就 是 了 儿 本 之 么 汉 , 它 
的 出 现场 所 是 在 树 人 兄弟 附近 的 草丛 中 , 在 空 飞 木 前 使 用 
这 种 昆虫 就 可 以 把 害虫 消灭 ， 空 飞 之 木 就 会 飞 到 天 上 ， 自 
此 第 3 名 同伴 罗 古 奥 也 加 入 其 中 ， 让 的 技能 。， 国生 生生 


2 了 


它 的 大 嗓门 把 比 卡 利 岩 弄 的 粉碎 , 此 时 把 空 飞 木 的 种 子 种 
下 去 它 就 会 发 芽 。 为 了 和 弄 清风 使 者 的 事情 再 次 来 问 索 奥 ， 
凯 普 利 用 克 里 奥 的 能 力 飞 过 断 桥 ， 看 到 了 站 在 风 岩 上 的 风 。 
使 者 雷 奥 ， 它 交 给 凯 普 一 个 耳环 状 的 道具 ， 把 这 个 道具 使 
用 在 木 之 家 下 方 的 耳 状 门 前 就 可 以 进入 雷 奥 的 住处 ， 它 告 


oo to 3 人 大 隧 石 1， 

为 了 成 为 岛 上 第 二 位 风 使 者 凯 普 又 要 去 请 教 雷 奥 ， 当 人 和民 人 大力 一 7 
出 门 时 遇 到 岛 上 的 音乐 家 比 尼 , 它 交 给 凯 普 一 颗 风 的 实 , 凯 
普 又 去 请 教 索 奥 得 知 风 的 实 要 在 湖水 前 使 用 ， 所 指 的 湖水 
是 断 桥 前 的 那 一 处 , 在 水 前 使 用 风 的 实 就 会 被 吸 到 水 中 ,在 
水 中 遇 到 了 挖 洞 专家 莫 古 拉 , 它 要 求 凯 普 和 它 一 起 跳 , 在 洞 
窟 内 部 找到 了 风 之 实 。 离 开 了 洞 帘 又 去 雷 奥 的 家 中 找 它 , 它 
让 凯 普 先 回 到 家 门 前 的 风 岩 上 ， 并 交 给 了 凯 普 七 只 颜色 不 
同 的 鞭子 ， 只 要 在 风 岩 上 抽动 相应 的 鞭子 就 可 以 操作 这 种 
风 ， 在 家 门 前 的 风 岩 使 用 第 二 种 鞭子 就 可 以 得 到 使 草 播 动 


的 风 , 自 此 , 凯 普 也 就 成 为 了 七 风 岛 上 第 三 位 风 使 者 。 


在 屋 中 的 凯 普 忽然 听 到 外 面 有 风 的 声音 ,出 来 一 看 一 
阵 黑 风 刊 过, 这 时 比 尼 又 再 次 出 现 告诉 凯 普 ， 雷 奥 在 断 桥 
前 的 风 岩 上 等 着 它 ,， 凯 普 急忙 赶 去 ， 在 那里 又 学 到 了 召唤 
第 四 种 风 的 方法 , 之 后 凯 普 又 来 到 了 湖 之 广场 前 遇 到 了 刚 
索 , 此 时 也 可 以 进入 身边 的 大 树 内 利用 第 二 种 风 凯 普 见 到 
了 巨大 的 岛 人 克 兰 ， 它 帮助 凯 普 打 开 了 湖 之 广场 的 通道 ， 
这 个 通道 就 在 大 树 的 根部 ， 通 过 通道 先 遇 到 了 石头 人 ,之 
后 很 快 便 来 到 了 湖 之 广场 , 正在 此 时 突然 黑 风 又 刊 了 起 来 
并 且 将 解梦 人 弄 得 晕 迷 过 去 ， 为 了 找到 真实 的 解梦 人 ， 山 


凯 普 正 要 离开 屋 中 时 突然 听 到 外 面 一 声 巨 响 , 出 门 一 
看 一 只 飞龙 摔 落 在 它 家 门口 ， 飞 龙 希 望 凯 普 把 它 的 病 治 
好 , 并 送 给 凯 普 一 颗 小 型 圣诞 树 , 凯 普 拿 着 它 去 找 利 姆 露 ， 
在 途中 龙 的 背 也 已 经 消失 ， 这 样 一 来 又 有 新 的 路 可 以 走 ， 
找到 利 姆 露 后 它 告 诉 凯 普 只 有 桔 黄色 的 风 才 可 以 治 好 飞 


龙 的 病 ， 据 说 桔 黄 色 的 风 只 有 在 石头 人 的 洞 宣 中 才能 得 ， 


到 ， 这 样 凯 普 又 来 到 了 石头 人 的 洞 窜 ， 进 入 后 石头 人 让 它 
找 出 四 块 石头 中 那 块 是 最 年 老 , 实际 就 是 左边 第 二 块 最 小 
的 石头 ,， 当 在 次 对 地 面 上 的 石头 对 话 时 便 被 传送 到 另 一 
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| 普 先 去 请 教 了 雷 奥 , 虽 后 又 前 往 树 人 兄弟 中 间 的 树 洞 内 利 
”用 第 四 种 风 找 出 了 解梦 人 利 姆 露 ， 当 出 来 时 又 遇 到 了 雷 


奥 。 当 回 到 利 姆 露面 前 时 它 已 经 回复 了 正常 并 且 送 给 凯 普 
一 件 道具 , 凯 普 登 上 电梯 使 用 黑心 八 永 然后 进入 水 晶 球 内 
就 可 以 看 到 凯 普 的 梦 中 世界 。 


地 方 , 这 时 便 听 听 到 一 阵 阵 的 与 声 ， 原 来 是 巨大 的 石头 婴 
儿 在 丑 ， 飞 龙 也 是 被 它 的 眼泪 砸 伤 的 ,为 了 让 婴儿 休息 凯 
普 去 找 比 尼 要 子 守之 歌 ， 可 比 尼 又 让 凯 普 去 找 另 一 样 东 
西 。 在 树 人 兄弟 中 间 的 洞窟 中 可 以 得 到 白色 的 道具 , 把 它 
交 给 比 尼 便 得 到 了 子 守 之 歌 , 再 在 婴儿 面前 使 用 它 便 安 然 
的 睡 了 过 去 , 这样 凯 普 顺 利 的 通过 上 方 到 达 了 风 岩 取得 了 
桔 黄色 的 风 回 到 树 之 家 前 治 好 了 飞龙 的 伤 。 


从 第 7 章 开始 游戏 的 难度 也 有 所 提升 所 以 玩家 除了 

在 利用 攻略 的 同时 自己 也 要 多 对 话 多 调查 。 

凯 普 从 屋 中 出 来 发 现 三 个 同伴 正在 讨论 着 什么 , 正 要 
去 寻 问 三 个 人 却 都 离开 了 ， 凯 普 急 忙 追 了 下 去 ， 突 然 间 发 
现 了 一 个 从 来 没有 见 过 的 怪物 , 三 个 同伴 也 不 知 藏 到 哪里 


， 把 钥匙 ,， 凯 普 利 用 它 打 开 了 木 柜 人 的 锁 并 得 到 了 左手 的 道 
” 具 , 把 道具 交 给 右手 , 右手 便 给 了 凯 普 一 件 右手 的 道具 , 把 


道具 交 给 左手 新 的 通道 便 打开 了 , 凯 普 很 快 便 来 到 了 森 之 
大 广场 ,又 遇见 了 那个 怪物 ， 在 怪物 面前 使 用 学 工 几 ID 实 
便 进 入 了 怪物 体内 救出 了 三 个 同伴 ， 怪 物 也 被 消灭 ， 三 个 
同伴 为 报答 凯 普 便 送 给 它 龙 人 的 塑像 。 


去 了 , 在 四 处 搜索 之 后 终于 在 木 人 兄弟 的 树 洞 中 发 现 了 三 
个 同伴 ， 此 时 怪物 再 次 出 现 并 将 同伴 吸 到 它 的 体内 ， 虽 后 ， 
便 消 失 了 。 凯 普 又 来 到 岛 人 克 兰 之 脸 的 所 在 地 , 利用 第 二 
种 风 使 得 克 兰 的 左右 手 复活 ,首先 凯 普 来 到 位 于 岛 西 侧 的 
右手 处 与 其 对 话 ， 右手 让 凯 普 去 找 它 残缺 的 部 分 ， 并 告诉 
它 收藏 石头 的 丝 姆 会 告诉 它 如 何 去 找 。 丝 姆 要 求 凯 普 给 它 
从 了 未 二 作为 交换 条 件 ， 这 种 道具 只 有 石头 人 才 有 ， 所 以 
凯 普 又 找到 了 石头 人 并 得 到 了 这 件 道 具 , 丝 姆 交 给 凯 普 一 


第 8 章 刚 开始 ， 岛 上 唯一 的 发 明 家 便 找 到 凯 普 希 望 凯 

普 能 去 它 那里 和 它 谈 谈 ， 发 明 家 的 住处 是 在 七 风 岛 最 下 部 
的 西部 , 凯 普 很 快 便 来 到 它 的 家 中 ,与 其 交谈 后 便 得 知 海 的 
西 面 有 一 个 风 岩 ， 发 明 家 并 且 帮 助 凯 普 通过 了 海湾 来 到 风 

岩 前 , 凯 普 再 此 得 到 了 第 5 种 风 , 回来 后 在 发 明 家 面前 使 用 

竟然 凯 普 变 得 象 屁 虫 一 样 小 , 这 时 发 明 家 非常 高 兴 , 原来 它 
正在 制作 一 部 赛车 要 与 刚 索 比 赛 ， 凯 普 马 上 答应 下 来 寻找 
赛车 的 材料 。 首 先 来 到 森 之 广场 中 的 剧场 ,与 剧场 中 的 人 对 
话 , 它 要求 凯 普 以 跳舞 的 形式 来 换取 帆布 , 凯 普 只 要 在 台 上 
胡乱 的 跳 上 两 回 便 可 以 得 到 帆布 ， 在 岩 人 之 洞 遇见 了 女性 
石头 人 的 上 半身 , 它 要 求 凯 普 去 找 它 的 下 半身 。 凯 普 在 森 之 
广场 的 楼 中 找到 了 ， 再 次 回 到 岩 人 之 洞 便 得 到 了 用 来 做 车 
轮 的 四 角 石 ， 凯 普 在 东 的 海岸 附近 利用 第 2 种 风 救 了 一 只 
乌龟 , 它 答应 替 凯 普 拉 车 , 材料 集 齐 比赛 便 开 始 , 只 要 有 规 


律 的 按 X 键 便 可 轻易 胜出 。 
区 采 Di ii 上 左手 下 方 及 岩 人 洞 附近 的 三 处 地 下 通道 ， 见 到 了 支撑 整个 

人 ”岛屿 的 巨 龙 , 原来 它 患 了 星 牙 , 先 利用 第 三 种 风 把 它 定 住 ， 
在 游戏 的 第 8 章 中 主角 从 左手 处 得 到 御 神 木 的 札 ， 只 在 利用 罗 十 奥 的 特殊 能 力 把 它 的 星 牙 拔 掉 。 
要 在 御 神 木 前 使 用 便 可 自由 转移 ， 这样 一 来 便 省 了 许多 麻 人 
烦 , 御 神木 的 分 布 图 详 见 右 侧 。 

第 9 章 刚 开始 七 见 岛 便 发 生 了 地 震 , 凯 普 马上 从 家 中 
出 来 赶 往 森 之 大 广场 ， 发 现 风车 和 齿轮 都 停 了 下 来 ， 再 与 
带动 齿轮 转动 的 龙 背 对 话 时 得 知 巨 龙 身体 很 痛 ， 又 找到 龙 
尾 ,具体 了 解 了 一 下 事情 的 情况 , 便 来 到 西海 岸 的 下 方 , 原 
来 有 龙 背 拦 着 的 地 方 已 经 可 以 过 去 了 。 在 最 深 处 , 得 到 了 
第 3 种 风 ， 在 回来 时 发 现 螃蟹 兄弟 正在 互相 打斗 ， 原 来 它 
们 俩 人 中 的 一 位 的 帽子 被 人 偷 了 去 , 在 回 家 的 路 上 遇见 了 ， 
一 个 奇怪 的 水 球 , 利用 刚 得 到 的 风 把 水 球 定 在 原 位 拿 回 了 
红色 了 帽子 ， 把 帽子 交 给 螃 稻 兄 弟 ， 它 便 会 带 着 主角 过 海 
来 到 另 一 处 风 岩 的 所 在 地 , 在 这 里 可 以 得 到 打开 地 下 通道 
”的 第 6 种 风 ， 利 用 这 种 风 凯 普 先后 打开 了 岛 人 克 林 之 岩 、 。 
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下 和 
山 


了 凯 普 祝福 之 水 。 有 了 它 就 可 以 使 水 晶 球 复活 ， 凯 普 急忙 
人 2 赶 回 水 晶 球 所 在 的 地 方 使 用 祝福 之 水 ， 水 晶 球 再 次 出 现 ， 
电 普 走出 家 门 _ 眼 便 看 到 了 音乐 家 比 尼 , 他 告诉 凯 普 “ 凯 普 按 着 顺序 在 水 晶 前 依次 使 用 黑色 道具 然后 进入 水 晶 
大 家 都 在 森 之 大 广场 中 的 集会 所 中 开会 , 要 他 赶紧 去 。 当 ” 球 共 有 四 回 便 完成 了 所 有 的 梦 ， 从 梦 中 也 知道 了 一 些 关 于 
凯 普 来 到 集会 所 时 被 邀请 到 台 上 讲述 一 下 在 水 晶 中 所 做 ” 凯 普 的 事情 , 凯 普 又 回 到 集会 刀 把 梦 中 的 经 历 告诉 给 了 大 
的 梦 ， 当 说 到 一 半 时 凯 普 忽然 想 不 起 来 了 ， 于 是 便 去 找 收 “家 。 

集 名 字 的 尼 普 ， 尼 普 让 它 说 出 最 早 对 其 起 的 名 字 ， 正 如 前 
面 所 说 的 如 果 忘 记 了 只 有 回 到 木 之 家 中 察看 七 风 岛 物语 ， 
了 。 从 尼 普 处 得 到 了 第 4 件 黑色 的 道具 ， 当 凯 普 再 次 来 到 
水 晶 前 准备 做 梦 时 却 看 到 刚 索 正在 冉 泣 ， 水 晶 球 也 消失 
了 。 凯 普 只 好 去 请 教 长 老 索 奥 ， 从 它 那里 又 得 到 了 许多 关 | 
于 水 晶 球 的 消息 。 凯 普 又 找到 岛 人 克 林 之 颜 , 交谈 后 克 林 
打开 了 自己 的 心 , 它 的 心 就 在 森 之 广场 风车 的 上 方 ,在 里 
面 吹 响 角 笛 通道 便 会 打开 , 通过 通道 来 到 空中 看 见 一 只 飞 
着 的 怪物 正在 设 取 空 飞 之 木 的 养 份 , 凯 先 用 第 3 种 风 把 它 
定 住 ， 又 使 用 摇动 草木 的 风 把 它 吹 了 下 去 ， 空 飞 之 树 交 给 | 


湛 了 二 二 1 下 油 


贡 才 ， 由 
和 人 人 


虫 标本 , 凯 普 将 它 送 还 给 达 姆 婆 。 依 鲁 四 兄弟 还 想 看 传说 
之 鱼 , 凯 普 先 找到 住 在 鱼 形 建 筑 物 里 的 钓鱼 高 手 ， 又 找到 
这 一 天 凯 普 从 家 中 走出 散步 , 走 着 走 着 来 到 示人 兄弟 比 格 三 兄弟 并 交 给 它们 随意 一 样 道具 , 作为 交换 条 件 。 凯 
右 侧 的 树干 中 ， 遇 到 了 个 子 很 小 的 依 鲁 四 兄弟 , 尤 于 它们 “ 普 走出 比 格 兄弟 家 后 向 右 走 , 在 并 列 三 洒 粉 色 人 花朵 前 吹 响 
的 个 子 很 小 不 能 到 外 面 去 体会 七 风 岛 的 乐趣 ,而 要 求 凯 普 ， 角 笛 出 现 一 条 大 鱼 ， 进入 鱼 的 口中 便 见 到 了 传说 中 的 鱼 。 
帮助 它 , 凯 普 一 口 答应 下 来 ， 四 兄弟 马上 咒 到 凯 普 的 头 上 四 兄弟 得 偿 所 愿 , 进 化 成 幻 之 种 族 离 去 。 
变 成 了 类 似 头 盔 一 样 的 东西 , 并 且说 好 只 要 看 到 它们 想 看 ， 
了 东西 凯 普 就 要 吹 响 角 笛 。 就 这 样 它们 先 看 了 向 耳 头 一 样 
的 门 、 岩 人 族 的 长 老 、 住 在 剧场 前 洞窟 里 的 控 地 鼠 , 又 来 到 
了 达 姆 婆 前 ,本 想 看 一 看 稀有 的 昆虫 , 没 想到 达 姆 婆 的 昆 ， 
虫 被 恋 之 水 球 偷 走 了 ， 就 这 样 凯 普 又 一 路 追赶 水 球 , 水球 
先后 又 装扮 成 比 尼 、 丝 姆 及 象 人 , 但 都 一 一 被 凯 普 识 破 , 最 
后 追赶 到 有 两 个 御 神木 的 地 方 ,两 个 水 球 躲 进 了 谜 之 生物 宣 。 
的 嘴 里 , 凯 普 使 用 第 1 种 风 使 得 怪物 张 开 了 嘴 并 勇敢 的 跳 国 
了 下 去 ， 原 来 水 球 是 比 格 三 兄弟 ,它们 还 给 了 达 姆 效 的 屁 “ 


殉 月 人 米 尼 ， 从 它 那里 取得 黑 v\ 寺 人 夕 ， 回 到 木 之 家 内 与 面具 
gt 人 。 对 话 , 再 次 回 到 三 日 月 塔 内 取得 最 后 一 种 风 。 利 用 最 后 一 
终于 到 了 最 后 一 章 了 , 这 章 的 难度 也 算是 游戏 中 最 高 ”种 风 便 可 使 得 雨 之 泉 周 围 的 黑 雾 消失 ， 此 时 出 现 了 一 座 
的 ， 当 开始 走出 家 门 时 就 有 一 种 不 祥 的 预感 ， 四 处 走动 便 “” 塔 ， 进 入 塔 内 发 现 所 有 同伴 都 在 里 面 ， 在 塔 中 消灭 了 最 后 
发 现 七 风 岛 上 的 住人 全 消失 了 ， 这 一 事件 必定 和 黑 风 有 的 黑 风 之 后 七 风 岛 回复 了 合 平 宁静 的 日 子 , 七 风 岛 物语 这 
关 , 凯 普 急忙 赶 向 雨 之 泉 ， 先 看 到 了 音乐 家 比 尼 刚 一 开口 ”本 书 也 自 此 告 一 段落 。 

一 阵 黑 风 刊 过 比 尼 就 消失 了 , 再 向 前 的 地 方 已 经 完全 被 黑 站 
雾 所 包围 无 法 前 进 。 当 来 到 森 之 大 广场 时 又 遇 到 了 发 明 家 
但 它 也 同样 遭 到 了 和 比 尼 一 样 的 焉 运 , 跟随 黑 风 来 到 西 之 
海岸 的 格 上 遇 到 雷 奥 ， 它 也 被 黑 风 效 击 ， 它 坚持 着 将 胸 之 ) 
洞 的 钥 是 交 给 了 凯 普 ， 并 拜托 凯 普 要 拯救 七 风 岛 ， 随 后 就 
消失 了 。 首 先 凯 普 要 前 往 石像 的 所 在 地 , 石像 分 布 在 东西 
两 个 海岸 ， 要 进入 石像 内 部 首先 要 使 用 使 自己 变 小 的 风 ， 
在 西 侧 的 石像 取得 了 三 日 月 的 徽章 , 在 前 往 东 侧 的 石像 又 ， 
取得 了 满月 的 币 章 并 达成 两 个 徽章 合体 , 用 合体 后 的 钥 是 
就 可 打开 断 桥 下 红色 建筑 物 的 大 门 , 在 里 面 遇 到 了 传说 的 
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POWER GYM 从 


法 ww 
加 -球员 辐 逢 。 岁 ~ 球员 年 龄 


匠 汪 


和 


本 下 于 区 上 下 下 上 FF 村 于 本 
所 站 二 疝 生 证 浊 二 才 呈 : plplplplaAlplsjasla 

国外 二 革 目 站 本 向 本 于 硬 丰 大 吕 可 训 富 而 

| | 秋 四 丰 |]2|mNj3|s|clasl aljsajlcla |alclclplalc 
半生 生生 证 站 全 时 是 玫 呈 丰 本 剖 训 古 主 忆 攻 
mF | 内 茧 就 行 ”|30|J5| clclcl alalclcj clalclplalclclclc 
pr | 相 中 直 村 |26|mN7|A|B| Ba jsalcla lalalp|lcjlalAlalaI 
并 | 名 良 桥 兄 “|26|JPN |32|B|B| cj| B |Aj|sla |AAD|s|a| BlBa|A|B 
IF|>am3-=al33|BRA|2 |A|A| B | AsB|B [AlclplalAlAlAclA 
证 | 本 画素。 |28|ml6|A| sl aa lsalclcjsalalplclclslalaAla 
秋 |Ezszz2 alBhallolA| Al| Bl| Ba jclAlA jalalclsjalslajaslA 
24 ETTeT eet[s httpede ccd 
二 5 全 < 人 计生 让 | acelsalAa lsalslclasalsj|alajala 
生生 汪 站 和 下 alala lclclplclalclalclcl 
| 可 | 虹 畸 此 关 支 |28|mNj9|A| cl| cl aajalaAla jclalplalslajalcloc 
可 | 真 靖 夫 。 |]26|mmjllc|alclcjclala lclclplalclclclcla 
[| 押 泽 数 |2lmlalslclclclsalalsa lslclclalclalclclc 
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全 EFEETEH 
[KREPFF)FE 健 二 ETJPN 上 1 二.C=| 当 直 3 B | CE 村 BDI |cjic Asscalas jsBaalBslsAo| Bi 
[ck | 让 并 知人 主 [GElaGEC|C 11 OakeEleeel [CC 站 6 寺 C | | c 
|DF | 铃木 和 裕 二 |21|JPN |4. |B| 88j-B | ccTclee BBC A|c 
站 ET 看 测 F 用 交 下 辣 腹面 HE 3 SSE 
li9ljlslclal asc lclclop lclslplclslsBlaicico 
|DF | 中 西 永 辅 ”|24|JPN 2|B| cl| cl B |ajlclpD |a|AlclajlalaBlalalaB 
四 | 起 莉 该 三 一 241JEN 3 Eee | ccc -= 四 十 ca 和 汗 人 [Eee 站 c 
站 一 一 一 一 
站 
本 2 天 半 世 下 交 全 本 
轿 员 一 加 呈 大 本 四 厂 五 醒 一 一 王 开本 本 五 下 本 桓 醒 丁丁 
[MF | 时 野村 芳和 |25|JPN |14|cl| cl cl cclclc clclplclclclclalc 
IF|=xozxw |a0[Yucltolaehahel elslsls sshoha[alelela[al 
本 eReeFeP 

EN | |13| CEc | cs Feaiciala 13a3 | cclclc 
月 靖 生 本 号 用 于 辣 守 中 


位 置 | 名 前 | 岁 | 国 | 背 | 支 | 么 | 了 一 力 | 汉 力 7) 昨 竟 | 去 | 沁 二 [下 | 走 [ 七 | E| 么 上 判 精 | 读 | 统 | 
LE JE 上 FE 上 -ce CBE 团 三 必 二 Le BELCB-iEBl ed 
|Gk | 加 芒 茂 三 ， :28|JPN12 ccec lc clcolc cclaBcea | cc Tc 
JP 41BiB48iaslaBalaBilBlBslededicne 梧 色 Ghl 了 到 妈 中 0 
[入 法 从 天 十 -和 TvHtTETEc-EeT -cthcTe TeeCCTSEeTE CGI 
|DF | 泽 田 廉 太郎 |27|JPN|2 |C| B|c| BaB |ajcla |aBlclplalaslclclclc 
|DF | 片 墅 坂 知 宏 -|26|JPN |18| -cc cc ccc-BaDc|BBBa cc 
| 三 || 下 平 隆 宏 |26|JPN|5 c 8 8B | 8B 8 让 cc ca|Dca 8 BTB TB 

7 一 几 | | 二 二 生起- 人 SP 上证 二 上 

国 厅 于 站 四 珊 而 宣王 下 下村 天 本 宣 鲁 让 让 本 罕 旦 本 本 站 本 
本 本 健一 全 28TRPEHi4 二 全 上 -6 二 | 天 二 6 下 一直 人 区 = 站 = 上 -Bi=G 
Iwr | 画 # 直 机 |2|ew|7 [aeel elclee ssherhelehekaahal 
Fw|2>Yrzx-) |23|BRAl9|B|1B| cc alAlA alalpalalalalcla 
[ElaaaliotAiipTarianlataTha To TBTalta 

[| 北 乌 秀 最 |19jTN|l25l Bl|clcl clclalsa lclclplclslclclaslc 
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中 | 吕 IDI 


7 力 y 下 
[ck|atas soloehehl bellelo lchecserealehal 
|GK | 士 田 尚 史 “|30j|JENJ1|B| cc clalclc clclalclalalalBlB 
DF | 西 野 努 ”|26|JPN lz2|clclaBa BaB lclclc lsalslplclclalclalc 
人 
[DF | 永 4 31Horll9lc|B| Al BaB IaBjlalc lalclplclalalclcl 
26CR6 | 入 寺 和 | 入 | 玉 | 是 | 全 寺 C Ge 让 二。 二 十 生 上 
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也 吾 沁 竹 双人 闪 - 


~ 全] 是 六 六 微 务 光 


蓝 色 破坏 者 


完全 流程 攻略 


机 种 :SS 厂商 :HUMAN 类型:RPG 媒体 :CD - ROM 
责编 :FOX 


与 主角 是 青梅 竹马 流程 攻略 


的 好 朋友 在 游戏 开始 就 
已 登场 基站 竺 二 麻 达 【游戏 开始 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :1 日 间 / 辐 时 进行 :不 可 ] 
中 的 特殊 事件 也 很 多 ， 
是 当之无愧 的 女 主角 。 | [到 一 字 苞 出 会 ~ 旅 立 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :1 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
[封印 的 洞窟 ] 
[自然 发 生日 : -= - - /发 生 期 间 :1 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
[ 洞 窜 ~ 吕 一 码 信 的 道 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :1 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
[ 花 的 国 孔 一 避 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :1 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
她 在 游戏 中 的 固有 、 
六 其 症 二 [冒险 者 示 儿 下 ] 
汪汪 [自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :;1 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
”知道 名 剑 冻 牙 的 秘密 。 
[封印 的 遗迹 (封印 开封 后 )] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :15 日 间 / 同 时 进行 :可 ] 
[神殿 访问 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :15 日 间 / 同 时 进行 :可 ] 
[四 天 王 之 之 > 信子 又 夕 二 登场 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : -~ - - /同时 进行 :可 ] 
”|[ 佣 兵 的 国人 了 一 卜 ] 
在 游戏 中 的 特殊 事 |[ 自 然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 


件 很 多 ， 是 个 专门 研究 


有 [ 力 儿 夫 一 登场] 
咒 术 的 少女 。 ”| [自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :70 日 间 /同时 进行 :可 ] 


[遗迹 的 国 儿 一 个 >] ， 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 


[ 雪 一 学 卫 登场 ] 


谜 一 样 的 美 少 女 ， 似 乎 在 游 
戏 中 起 到 非常 关键 的 作用 。 


在 游戏 中 出 场 较 晚 ， 其 实 
但 却 有 着 非常 可 


5 


经 常 受 


是 个 贪财 的 女 盗贼 ， 
到 暗杀 者 的 阻击 。 
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[ 冰 的 山 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 


[妖精 的 国 记 人 中 一 ] 
[自然 发 生日 : - - - “发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 


[魔法 王国 了 乡 ] 
[自然 发 生日 : -~ - - /发 生 期 间 : - - -同时 进行 : 
[流行 病 ] 
[自然 发 生日 :20 日 目 / 发 生 期 间 :9 日 间 / 同 时 进行 : 


[ 纺 一 才 登 场 ] 
[自然 发 生日 :20 日 目 / 发 生 期 间 :9 日 间 / 同 时 进行 : 


[大 树 的 实 购 入 ] 
[自然 发 生日 :20 日 目 /发 生 期 间 :9 日 间 / 同 时 进行 


[流行 病人 盆 ” 下 和 少 U 了 ] 
[自然 发 生日 : -~ - - /发 生 期 间 :5 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


[机 会 王国 之 字 ] 
[日 然 受 生 日 , - ~- -余生 期 间 ， - - 、 “同时 得 行 ， 


[ 儿 力 一 /火山 喷 火 的 征兆 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 ; 


[水 的 国 赤 夕 夕 一 ] 
[自然 发 生日 ; - - - /发 生 期 间 


[4 才 儿 出 会 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 


[死神 的 洞窟 ] 
[自然 发 生日 :30 日 目 / 发 生 期 间 


[ 才 儿 夕 一 登场 ] 
[自然 发 生日 :30 日 目 / 发 生 期 间 


[军事 国家 下 一 几 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 


[盗贼 的 国学 人 ] 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 


[> 口 一 儿 的 情报 ] 
[自然 发 生日 :28 日 目 / 发 生 期 间 ， 


[> 口 一 儿 和 的 道 ] 
[自然 发 生日 - - - /发 生 期 间 , - - - “同时 进行 :可 ] 


[一 人 出 会 ] 
[自然 发 生日 :1 日 目 / 发 生 期 间 :105 日 目 / 同 时 进行 :可 ] 


[ 儿 力 一 /火山 喷 火 寸 前 ] 
[自然 发 生日 ;59 日 目 / 发 生 期 间 :14 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


[三 > 一 工人 下 儿 ( 上 儿 力 一 / 编 )] 
[自然 发 生日 :59 日 目 / 发 生 期 间 :14 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


可 ] 


不 可 ] 


不 可 ] 


:不 可 ] 


可 ] 


可 ] 


: - - -/ 同 时 进行 :可 ] 


: - - -/ 同 时 进行 :可 ] 


:9 日 间 / 同 时 进行 ;不 可 ] 


:9 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


,~ -- /同时 进行 ,可 ] 


: - - -/ 同 时 进行 :可 ] 


- - - /同时 进行 :可 ] 


1 有 


1 信 二 
/发 生 期 间 : 


报酬 受 取 ] 
/发 生 期 间 ， 


-一 一 -一 一 -一 一 


-一 一 


的 异 变 ] 
:42 日 目 / 发 生 期 间 ， 


人 忆 
“一 


严 杂 严 S 
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Fe 
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-一 一 


一 人 的 道 ] 
日 ,42 0 /发 生 期 间 .: 
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和 1 
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王 亚 人 二 
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下 六 下 
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L 和 格斗 大 会 开始 ] 


亚 
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盖 的 危机 ] 
生日 ; 


亚 
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亚 N” 
| 1 
二 让 入 
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、， 
= 
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[ 
[ 
[ 
[ 
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[> 
[自然 发 
f 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


王 
涉 


> 汐 情 报 ] 
生日 :141 日 目 / 发 生 期 间 
2 


:和 所 日 目 / 发 生 期 间 : 


者 ] 
:42 日 目 / 发 生 期 间 : 


斗 大 会 ] 
发 生日 :77 日 目 / 发 生 期 间 ， 


L 人 制作 ] 
发 生日 :77 日 目 / 发 生 期 间 ， 
发 生日 :77 日 目 / 发 生 期 间 ; 
93 日 目 / 发 生 期 间 : 
神殿 ] 
:93 日 目 / 发 生 期 间 : 
乱 ] 
:127 日 目 / 发 生 期 间 
一 儿 ] 
:127 日 目 / 发 生 期 间 ; 
:127 日 目 / 发 生 期 间 : 
道 ] 
,127 日 目 /发 生 期 间 ， 


:127 日 目 / 发 生 期 间 : 


14 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


5 日 间 / 同 时 进行 :可 ] 


:1 日 目 / 发 生 期 间 :94 日 间 / 同 时 进行 :可 ] 


13 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


13 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
13 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
13 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
- - - /同时 进行 :可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
13 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
13 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 ,不 可 ] 
12 日 目 / 同 时 进行 :不 可 ] 
12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


12 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


:15 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


:15 日 间 /同时 进行 :不 可 ] 


:15 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 


子 的 危机 ] 
日 :141 日 目 / 发 生 期 间 :15 日 间 / 同 时 进行 ， 


5 本 之 口 一 下 的 审判 ] 
自然 发 生日 ;141 日 目 / 发 生 期 间 :15 日 间 / 同 时 进行 ; 


TREE 的 成 争 ， 


不 可 ] 


不 可 ] 


:了 > 口 一 上 的 目 觉 ] 
发 生日 ;141 日 目 / 发 生 期 间 :15 日 间 / 同 时 进行 :不 


名 ; 复活 的 手术 从] 
自然 发 生日 :108 日 目 /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 不 可 ] 
炎 


的 精灵 了 了 1U 一 上 ] 
自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 :16 日 间 / 同 时 进行 :可 ] 


本 各 
:不 可 ] 


,| 下 可 ] 


| 


< -ee 
生日 :108 日 目 / 发 生 期 间 ;16 日 间 / 同 时 进行 


严 
游 
涉 


不 可 ] 


Le 登场 ] 

[自然 发 生日 :108 日 目 / 发 生 期 间 :16 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
[对 决 六 一 人 之 又 夕 一 ] 
[自然 发 生日 :108 日 目 / 发 生 期 间 :16 有 昌 间 /同时 进行 :不 可 ] 
[ 创 “ “让 渡 ] 

人 :161 日 目 / 发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 
[魔法 障壁 的 缓和 ] ， 
[自然 发 生日 :161 日 目 / 发 生 期 间 :24 日 间 / 同 时 进行 :可 ] 
[浮游 王国 了 7 口 一 几 ] 
[自然 发 生日 :161 日 目 / 发 生 期 间 :24 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
[之 口 一 儿 的 真实 ] 

[自然 发 生日 :161 日 目 / 发 生 期 间 :24 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
[> 口 一 儿 的 最 后 ] ， 

[ 自 杖 发 生日， 161 日 目 / 发 生 期 间 :24 日 间 / 同 时 进行 :不 可 ] 
上 又 的 助 言 ] 

[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :不 可 ] 
[下 的 指 轮 情报 ] 下 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :不 可 ] 
[ 魂 的 指 轮 ] _ 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :不 可 ] 
的 。 
[自然 发 生日 : - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 

[ 语 召 者 芝 的 2] 

rw - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 

[ 语 召 者 关 的 3] 

sys 四 - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 :可 ] 
和 ， 

[ 自 - - - /发 生 期 间 : - - - /同时 进行 : 


人 


魔法 学 园 露 娜 


EC L 色 示人 宁 ， 
引 VD 人 人 以 元 
机 种 :SS “厂商 :GAME ARTS 
类 型 :RPG ”媒体 :CD - ROM 


We 责编 :FOX 
在 海岸 边 艾 莉 与 蔷 娜 对 话 
进入 小 屋 与 安帝 对 话 
与 安帝 对 话 后 他 便 离 开 了 


第 二 章 ， 魔女 巴 鲁 亚 
rm 学 园 塔 一 层 与 艾 玛 先生 进行 对 话 
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广 生 条 件 | 网 大 村 靖 
自动 对 话 | 艾 莉 与 茧 娜 . 塞 尼 亚 之 间 的 对 话 


| 发 生 条 件 | 学 园 塔 一 层 与 艾 玛 先生 对 话 
自动 对 话 [与 艾 玛 先生 的 对 话 


| RATEG 


第 二 章 END 


从 艾 森 处 塞 尼 亚 习 得 魔法 
发 生 条 件 | 进入 达 迪 斯 的 研究 所 


| 发 生 条件 | 回 到 地 下 一 层 与 前 辈 对 话 
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于) 


| 


进入 赤 龙 房间 赤 龙 之 像 沉 醒 


与 魔物 进行 战斗 


发 生 条 件 
自动 对 话 
自动 对 话 


艾 森 对 话 ,在 道场 中 的 练习 场 移动 


| 发 生 条 件 | 进入 男 之 谜 宫 B2 层 
娜 与 布 拉 得 发 生 争 吵 
| 发 生 条 件 | 来 到 赤 龙 房间 前 面 
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| 情报 收集 | 从 村 人 处 得 知 先生 让 在 学 园 塔 前 集合 的 消息 
发 生 条 件 | 进入 学 园 堪 四 


本 ALE 


自动 对 话 | 偷 听 到 先生 们 的 会 议 
发 生 条 件 | 进入 学 园 宿舍 
自动 对 话 | 得 知 禁 止 外 出 的 消息 


乘坐 小 船 来 到 海边 
与 莎 拉 进 行 对 话 

回 到 港口 从 先生 处 得 知人 鱼 守护 之 事情 
来 到 图 书馆 与 拉 备 夫 进行 对 话 
向 斯 帝 尔 学 园 长 进行 报告 


得 到 允 话 外 出 ,魔法 岛 与 幽灵 岛 相 联接 


发 生 条 件 [魔法 岛 港口 乘 船 出 海 
生 船 进入 人 鱼 岛 的 地 下 水 路 
发 生 条 件 | 人鱼 神殿 发 现 了 范 拉 


人 鱼 神殿 发 现 艾 玛 被 关 在 牢 屋 中 
帮助 艾 玛 先生 ,但 他 却 仍 要 留 在 牢 中 
发 生 条 件 | 走 近 人 鱼 神殿 最 上 层 的 祭坛 


为 倒 地 的 安帝 治疗 
自动 对 话 [ 听 到 尖 叫 声 


与 狂暴 的 大 海 兽 进行 台 : 
将 人 鱼 的 守护 放 回 和 祭坛, 与 人 鱼 的 关系 合 解 


与 怪物 展开 战斗 _ 
把 雾 封印 起 来 


第 五 章 END 
第 七 章 ， 电 击 大 作战 2 


情报 收集 从 魔法 岛 接待 所 的 少女 手中 取 得 拉 鲁 夫 的 书 
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受 生 条 件 [ 敲 开 扩 法 岛 的 接待 所 自动 对 话 | 得 知 马 非 斯 与 格林 之 间 的 关系 
下 动 对 话 ] 区 丝 登 场 发 生 条 件 | 恶魔 城 第 七 层 遇 到 巴 鲁 亚 和 文 


| 自动 对 话 | 格林 受到 装 击 
艾 丝 与 塞 尼 亚 再 会 的 场面 


强制 战斗 | 与 被 洗脑 的 文 进行 战斗 
自动 对 话 | 艾 丝 被 马 非 斯 带 走 浊 但 训 生 

[自动 对 话 | 众人 从 恶魔 城中 脱出 
发 生 条 件 | 在 学 园 塔 中 走 近 学 园 长 门 前 : 

| 动画 插入 | 格林 岛 离 开 恶魔 城 
自动 对 话 | 偷 听 到 学 园 长 的 谈话 得 知 马 非 斯 的 住处 

自动 对 话 | 文 的 洗脑 被 解除 终于 清醒 过 来 


件 | 进入 四 次 元 迷 富 


第 八 章 END 


第 九 章 ， 被 封印 的 门 


第 八 章 “” 谜 之 新 生 


[ 协 画 播 叉 [被 洗脑 的 文 在 城中 被 允 国信 自动 对 话 | 遇 到 茧 娜 
PEREETST 下 动 对 话 [ 在 加 层 找到 雷 西 达 老师 的 目 记 


站 动 对 话 [ 在 三 层 找 到 另 二 本目 记 
强制 成 斗 [ 与 蝶 状 的 魔物 进行 研 革 
发 生 条 件 [ 与 雷 西 达 老 师 对 话 


发 生 条 件 | 在 格林 的 小 屋 与 格林 对 话 
自动 对 话 | 将 文 救出 的 过 程 告诉 格林 
动画 插入 | 格林 岛 飞 向 恶魔 城 
自动 对 话 | 进入 到 恶魔 城 的 内 部 
第 九 章 END 
发 生 条 件 | 恶魔 城 的 第 六 层 遇 到 马 非 斯 
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一 1 


自动 对 话 


利用 飞行 服 艾 莉 在 魔法 岛 周 围 飞行 
下 动 到 
有 于 条件 


自动 对 话 | 弄 清 了 格林 与 马 非 斯 的 关系 
强制 战斗 | 与 怪物 进行 战斗 
动画 插入 | 将 星 见 之 塔 修复 


第 十 章 ， 看 见 星 的 力量 


自动 对 话 | 得 知 格林 正在 找 文 的 消息 


自动 对 话 


第 十 二 章 ， 再 见 ! 魔 法 学 园 


自动 对 话 


自动 对 话 
习 得 最 强 的 合体 魔法 
进入 恶魔 城 
在 恶魔 城 第 七 层 把 魔女 巴 鲁 亚 消灭 
恶魔 城 从 此 消失 
艾 莉 、 曹 娜 . 布 拉 得 从 学 园 毕 业 


第 十 二 章 END 
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出 /人 


村 下 和 
和 和 机 下 ET 
相生 二 各 


Eee 


正在 空中 飞行 的 飞龙 号 上 ,两 名 士兵 被 任命 进行 例 行 
的 底 仓 搜查 工作 ， ret -TeaaMs 
| 一 个 年 轻 人 正 躺 在 那里 
睡觉 。 两 个 士兵 确认 其 为 
偷渡 者 后 , 便 要 把 他 叫 
醒 , 但 这 个 年 轻 人 仿佛 哮 
睡 成 性 ,刚刚 被 叫 醒 又 进 
和 梦乡 ,两 人 士兵 慎 息 之 下 连 跟 其 数 关 ， 但 是 年 轻 人 依然 
安睡 。 极 度 气愤 的 两 个 土 兵 把 他 硬 抱 到 仓库 外 面 光 线 充足 
之 地 ,两 个 人 连续 欧 打 年 轻 人 才 把 他 打 醒 。 于 是 气喘 吁 吁 
的 两 个 士兵 把 年 轻 人 带 至 舰 长 室 中 。 

在 舰 长 室内 ,士兵 向 舰 长 反映 了 这 一 情况 ,一 听 有 人 
藏 在 飞龙 的 底 仓 中 舰 长 脸色 大 变 , 并 急忙 追问 年 轻 人 的 名 
字 ,( 此 时 我 们 才 了 解 到 , 那 偷渡 的 年 轻 人 为 本 作 的 主人 
公 ) 年 轻 人 说 他 叫 " 斯 通 ”, 舰 长 又 问 年 轻 人 从 那里 来 到 那 
里 去 ,斯 通 答 道 从 家 乡 费 兹 卡 鲁 特 的 利 尼 村 来 ,要 到 西方 
的 塞 依 克 鲁 多 去 。 作 为 偷渡 者 ,士兵 除去 了 斯 通 身 佩 的 剑 ， 
并 为 他 安排 了 打扫 飞龙 甲板 的 任务 。 

随后 斯 通 与 士兵 共同 来 到 后 甲板 上 ， 
龙 号 上 打扫 卫生 。 因 为 害 
怕 而 不 想 工作 的 斯 通 被 
士兵 臭 轨 一 通 。 这 时 飞 
龙 前 方 天 空 突 然 出 现 大 
量 敌人 ,敌人 迅速 包围 了 2 
飞龙 号 ， 并 且 于 飞龙 号 的 各 个 部 分 登 机 ， 于 飞龙 甲板 后 部 ， 
登 机 的 敌人 杀 死 了 正 监督 斯 通 干 活 的 士兵 。 斯 通 下 意识 的 
想 抽 剑 战 斗 时 才 发 现 剑 已 被 没收 。 于 是 斯 通 便 急 忙 逃 走 ， 
在 大 厅 的 右 下 角 ,一 堆 散落 的 箱子 处 , 按 住 〇 键 可 进行 推 
或 拉 , 打 开通 路 ,斯 通 立即 前 往 仓 库 处 。 

在 间 仓 库 中 ,于 黑暗 的 屋子 深 处 传 来 一 阵 阵 的 光亮 
顺 着 光亮 会 看 到 一 把 奇怪 的 剑 , 已 到 来 不 及 欣赏 剑 的 好 
坏 , 斯 通 立 即 拔 下 它 ,不 过 宝剑 竟然 与 斯 通 进行 对 话 ,这 把 
斯 通 吓 了 一 跳 , 随 后 宝剑 还 提醒 斯 通 敌 人 已 经 接近 , 半 信 
半 疑 的 斯 通 回头 发 现 怪物 真 的 扑 了 上 来 战斗 胜 利之 后 ， 
斯 通 带 着 宝剑 去 飞龙 中 寻找 宝箱 ,在 仓库 及 房间 中 会 有 不 
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NM4Mco 名 人 的 手 裔 一 一 


命 迫 伟 镜 


( 亦 名 :命运 之 神 ) 
机 种 :PS “厂商 :NAMCO ”类 型 :RPG ”媒体 :CD - ROM 


少 可 用 的 道具 及 初期 的 装备 。 得 到 飞龙 中 的 道具 后 ,可 以 
来 到 后 甲板 上 ,利用 逃生 飞艇 逃离 飞龙 。 

逃生 飞艇 飞行 了 一 段 时 间 之 后 , 掉 到 了 陆地 之 上 -而 
上 面 的 斯 通 因 飞艇 撞击 陆地 而 倒 致 昏迷 。 当 他 清醒 之 后 ， 
他 已 在 一 间 小 屋 之 中 , 救 他 出 来 的 人 自 报 姓名 为 “ 温 特 ”， 
这 位 银发 的 年 青 人 说 这 里 是 法 达 利 亚 ,并 把 斯 通 的 宝剑 还 
给 了 他 ,这 时 一 位 老人 冲 进 屋 中 ,他 对 温 特 说 他 女 一 洁 
西 独自 进入 深山 之 中 ， 
可 是 很 长 时 间 没 有 返 
回 , 他 十 分 担心 孙女 的 
安全 ,所 以 想 委托 温 特 

山 找 一 找 洁 西 。 温 特 

应 他 的 要 求 之 后 斯 通 也 自愿 加 大 温 特 的 行列 中 。 

进入 深山 之 后 ,二 人 便 开 始 寻找 洁 西 ,建议 大 家 先 把 
山中 的 宝箱 打开 ,得 到 道具 后 再 去 左上 角 便 可 以 找到 滞 
西 。 原 来 洁 西 并 不 是 因为 迷路 而 不 返回 村 中 , 却 是 对 温 特 
情 有 独 钟 , 可 是 温 特 还 训斥 了 洁 西 ,告诫 她 不 要 再 开 这 种 
玩笑 ,她 已 经 不 是 个 孩子 了 ! 随 后 斯 通 与 洁 西 互相 认识 后 
便 返 回 了 小 屋 。 回 到 小 屋 后 ,爷爷 严厉 的 批评 了 洁 西 ,十 分 
气愤 的 洁 西 跑 回 了 自己 的 房间 。 斯 通告 诉 爷 爷 自 己 要 前 往 
塞 依 克 鲁 多 ,爷爷 说 斯 通 应 现在 到 杰 那 斯 去 ,因为 那里 是 
塞 依 克 鲁 多 与 法 达 利 亚 的 交界 处 。 

为 了 帮助 斯 通 , 温 特 同 斯 通 共 同 前 往 杰 那 斯 , 走 过 了 
大 森林 的 后 半 部 分 ,两 个 人 来 到 了 杰 那 斯 ,到 达 杰 那 斯 后 ， 
温 特 便 与 斯 通 分 开 了 。 而 就 在 温 特 离开 以 后 ,斯 通 的 剑 便 
又 开口 说 话 了 ,通过 与 剑 的 交谈 ,斯 通 了 解 到 这 把 奇怪 的 
剑 只 与 自己 的 主人 进行 交谈 ,而 他 不 知 为 何 竟然 成 为 了 剑 
选择 的 主人 ,斯 通 经 过 四 处 打听 消息 , 才 了 解 到 想 要 到 达 
塞 依 克 鲁 多 必须 经 过 关 所 ,而 关 所 是 需要 有 通行 证 的 人 才 
能 通过 。 于 福 : 2 大 的 一 辣 汪 二 有 人 声称 可 以 买 到 通行 
证 ,但 必须 支付 给 他 50 
元 ,把 钱 给 他 后 因为 不 放 
心 所 以 走出 宿 屋 看 一 看 ， 
这 时 正巧 撞 上 前 来 找 人 
, 救 同 伴 的 玛丽 ,斯 通 是 个 


AdfE 


由 


热心 肠 所 以 答应 跟 她 去 看 一 看 。 
与 玛丽 一 同 从 村 子 的 右 方 出 口 出 来 ;经 过 大 森林 中 的 
二 部 分 来 到 一 一 个 有 左右 两 个 路 的 路 口 , 经 玛丽 的 提示 ,从 
， 左 侧 森林 中 找到 神殿 的 
入 口 ;* 进 入 寻 山 神殿 后 ， 
建议 大 家 先 把 神殿 内 的 
宝箱 取得 ,之 后 再 到 最 上 
册 部 去 救 人 ;两 个 人 来 到 神 
最 的 季 生 部 ;北新 通 如 到 到 了 被 计 于 水 沁 条 内 的 着 落 ， 
为 了 救 她 出 来 ;期 通 与 玛丽 要 共同 开动 开关 才 可 以 ,第 二 
回 尝 试 时 ,因为 斯 通 的 速度 有 点 慢 , 所 以 差点 倒 致 自己 也 
被 水 晶 所 封闭 ,第 三 次 两 个 人 再 次 人 力 ,终于 成 功 的 救出 
了 和 鲁 蒂 。 正 当 三 个 人 想 离开 寻 山 神 典 时 ,三 名 敌人 冲 人 神 
殿 之 中 ,把 他 们 打倒 后 可 以 返回 杰 那 斯 中 。 
三 个 人 一 同 来 到 酒吧 中 谈天 ,三 个 人 首先 相互 介绍 了 
一 下 。 随 后 ,在 三 个 人 的 交谈 中 ,斯 通 发 现 鲁 蒂 也 拥有 一 把 
有 自己 意志 并 且 能 开口 讲话 的 剑 ,两 把 剑 也 相互 认识 了 一 
下 ,之 后 三 个 人 分 开 去 休息 。 就 在 鲁 蒂 离 开 后 ,斯 通 向 玛丽 
打听 有 关 和 鲁 蒂 的 情况 ,第 二 天 早上 ,和 鲁 蒂 与 玛丽 一 同 来 到 
斯 通 的 宿 屋 中 ,三 个 人 经 过 商讨 决定 一 同 前 往 塞 依 克 重 
多 。 
三 个 人 通过 北边 关 所 一 直 向 北 走 可 以 来 到 塞 依 克 重 
多 的 哈 梅 效 于 此 在 村 人 的 口中 你 可 以 了 解 到 目前 的 塞 依 
克 鲁 多 是 由 王国 的 七 将 
军 率领 着 强大 军队 在 守 
卫 , 而 且 塞 依 克 鲁 多 据 ， ， 
称 是 全 世界 历史 最 为 悠 是 
久 的 国家 。 三 人 来 到 哈 1 
梅 北村 中 最 有 钱 人 的 财主 家 中 ,玛丽 与 鲁 把 财主 曾经 委 
托 她 们 找 的 魔杖 交 给 财主 , 鲁 蒂 在 得 到 5000 元 资金 之 后 ， 
再 次 要 挟 财 主 再 交 出 5000 元 。 得 到 大 量 金钱 后 ,三 个 人 来 
到 宿 屋 中 休息 。 
第 二 天 三 个 人 决定 到 东北 方 的 阿 鲁 梅 伊 达 村 ,可 是 一 
到 楼 下 却 发 现 于 雪山 神 典 中 曾经 登场 的 三 个 敌人 ,原来 他 
们 是 塞 依 克 鲁 多 的 士兵 ,而 这 些 塞 依 克 重 多 的 士兵 正 是 守 
护 雪山 神 典 的 ,而 鲁 蒂 他 们 三 人 却 从 雪山 神 典 中 偷 出 了 宝 
物 , 所 以 这 回 塞 依 克 和 鲁 多 以 大 量 士兵 登场 来 与 鲁 蒂 他 们 三 
人 战斗 斯 通 带领 两 位 女性 与 大 量 的 塞 依 克 和 鲁 多 的 士兵 相 
战斗 ,把 敌人 杂 兵 消灭 后 , 塞 依 克 和 鲁 多 的 七 将 军 之 一 的 列 
欧 登 场 了 ,三 下 五 除 二 就 把 斯 通 他 们 三 个 人 击败 并 押 回 首 
都 达 利 鲁 。 
三 人 被 带 至 塞 依 克 鲁 多 的 国王 面前 接受 审判 ,这 时 有 
一 名 叫 作 克 重 克利 斯 的 人 一 一 超大 商社 欧 培 龙 特 的 负责 
人 ,来 到 大 殿中 ,他 建议 斯 通 三 个 人 去 发 生 了 事故 的 神殿 
进行 调查 ,让 他 们 与 七 将 军 之 一 的 列 欧 同行 ,而 克 鲁 克利 


斯 交 给 予 列 欧 远离 电击 器 ,这 样 列 欧 就 可 以 控制 斯 通 他 们 
三 个 人 ,这 样 四 个 人 先 到 首都 城中 的 豪宅 中 找 比 克 , 进 入 
屋 中 , 列 欧 却 找 玛丽 亚 , 鲁 蒂 因 为 消遣 列 欧 反 被 列 欧 抱 复 
用 电击 打倒 。 列 欧 让 玛丽 亚 把 斯 通 和 鲁 蒂 的 武器 还 给 他 
们 ,之 后 与 比 克 交 谈 后 可 以 离开 此 城 。 

来 到 大 地 图 , 先 向 东北 方 行动 ,到 达 阿 鲁 梅 伊 达 村 休 
整 后 再 向 南 利 达 海 边 , 于 此 可 以 进入 山上 。 从 林 中 穿 过 后 ， 
三 个 人 可 以 到 达 山 中 的 神殿 ,于 此 大 家 可 以 看 到 发 生 事故 
的 神殿 。 从 教堂 的 一 位 幸存 者 口中 得 知 神 典 的 祭司 被 抓 走 
了 。 进 入 神殿 中 ,可 以 看 到 有 一 个 大 骼 能 头 拦 在 路 中 央 ,如 
想 进入 屋 中 则 必须 破除 骼 能 头 周围 的 结 界 石 才 可 以 从 神 

上 呈 有 典 左 方 进入 神殿 中 ,于 各 
个 屋 中 寻找 破除 结 界 石 
的 水 晶 , 通 过 与 敌人 的 战 
斗 可 以 破除 结 界 石 的 封 
印 。 这 样 就 可 以 进入 中 间 
的 图 书馆 ,在 图 书馆 中 可 以 得 知事 实 的 真 像 ,这 样 大 家 便 
要 去 大 圣 堂 中 拿 教 神 之 眼 。 进 入 祭 台 后 方 可 以 看 到 地 上 有 
两 种 不 同形 状 的 地 板 , 把 一 种 形状 的 地 板 全 部 踏 下 ,而 另 
一 种 不 动 则 可 以 进入 上 方 的 门 。 在 安排 神 之 眼 的 祭 台 上 ， 
可 以 看 到 一 个 被 石化 的 少女 ,解救 她 后 她 会 要 找 回 神 之 眼 
而 加 入 队 中 ,此 女 为 神 典 的 人 员 , 叫 菲 莉 娅 。 

大 家 离开 神殿 回 到 了 首都 达 利 鲁 向 国王 汇报 了 此 事 ; 
之 后 从 港口 边 的 船员 口中 可 以 了 解 到 有 人 最 近 运 输 了 石 
像 到 卡 鲁 巴 雷 斯 去 ,于 是 斯 通 们 们 便 怀 疑 是 否 是 运送 神 之 
眼 的 船 ,之 后 们 们 找 比 克 汇 报 这 一 事件 ,再 到 王城 找 国王 ， 
得 到 国王 的 许可 以 后 到 港口 处 乘坐 左边 的 船 去 卡 鲁 巴 雷 
斯 。 

在 航行 的 途中 , 船 前 方 突然 出 现 一 只 巨型 海龙 ,为 了 
能 进入 其 中 ,一 行人 冒险 登 上 了 海龙 。 在 海龙 中 大 家 发 现 

一 个 巨大 的 海底 城市 ,这 个 巨大 的 海底 城 究竟 是 什么 
呢 ? 现 在 暂且 不 谈 。 在 海龙 中 大 家 可 以 进行 探险 ,如 果 有 大 
石 挡住 去 路 那么 可 以 用 拉 或 搬 的 方法 把 小 石头 移 开 便 可 
以 顺利 通过 。 在 海龙 的 最 深 处 , 非 莉 娅 可 以 得 到 一 把 属于 
自己 的 宝剑 ,另外 在 迷宫 中 ;被 水 淹 住 的 房间 是 不 可 以 进 
入 的 5 

回 到 船 中 ;继续 艇 行 这 后 可 以 到 达 卡 鲁 巴 雷 斯 ,这 是 

一 个 热带 的 地 域 。 到 达 后 可 以 到 基金 会 的 地 下 书屋 中 找 由 

鲁 格 ,但 是 他 并 不 清楚 有 
关于 最 近 运 来 的 石像 以 
神 之 眼 的 消息 ,但 是 他 
反映 这 些 日 子 总 有 奇怪 
;的 武装 船 队 攻 击 海中 的 
航行 才 只 ,这 导 来 工 鸯 让 各 机 和 避 天 出 和 二 要 三 
大 家 从 村 人 口中 得 知 在 离 这 里 不 远 的 首都 卡 鲁 比 欧 中 新 


179 
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Si 
建 了 一 座 神殿 。 斯 通 等 人 立即 前 往 首都 处 ,可 是 这 里 虽然 


建造 了 一 个 神 典 但 是 里 面 的 人 员 却 不 让 斯 通 他 们 进入 ,这 
时 顺手 将 村 子 外 围 的 孩子 救出 ,到 武器 屋 会 拿 到 礼物 。 建 
议 先 不 要 返回 港口 ,到 北方 的 垃圾 山 处 ,于 此 可 以 买 到 控 
掘 的 宝物 。 之 后 返回 到 港口 ,从 水 手 口中 得 知 他 们 同伴 杰 
克 看 到 过 有 大 运送 奇怪 的 大 木 箱 到 神 典 中 ,于 是 斯 通 他 们 
返回 宿 屋 中 找 , 不 巧 杰 克 这 时 正在 武器 店 中 ,斯 通 他 们 到 
武器 店 时 杰克 已 经 返回 了 港口 。 在 港口 的 右上 角 杰 克 确 认 
他 们 曾 运 大 石像 到 新 建 的 首都 神 典 中 。 于 是 斯 通 他 们 认定 
神 典 中 必定 有 问题 。 

再 次 进入 神殿 之 中 ,两 
名 神官 依旧 不 让 进入 ,不 过 
在 与 他 们 交谈 时 两 名 神官 用 
说 话 露 了 口 风 , 这 令 斯 通 他 起 
们 更 加 怀疑 .于 是 菲 莉 娅 任 
借 自己 于 大 神 典 中 的 职位 
进入 神 典 中 ,他 们 商议 于 半 
夜 由 菲 莉 娅 打开 后 门 ,大 家 节 
进入 神 典 中 寻找 神 之 眼 。 之 用 
后 其 它 人 来 到 宿 屋 中 休息 ，， 
在 半夜 时 分 ,斯 通 一 行人 来 
到 神 砍 左 侧 的 后 门 处 , 非 莉 站 
娅 按照 约定 打开 后 门 让 他 
们 进入 。 

进入 神 典 之 后 ,就 着 氏 暗 的 光线 先 向 下 走 再 转向 右 
走 到 往 下 的 楼 梯 , 经 过 楼 梯 来 到 地 下 牢房 ,在 地 下 牢房 中 
发 现 了 真正 的 神官 ,救出 神官 经 他 指示 到 达 大 厅 , 由 此 调 
查 祭 台 会 发 现 神 秘 通道 , 央 此 来 到 安置 神 之 眼 的 地 方 , 这 
时 在 这 里 的 大 司祭 带 人 冲 了 过 来 ,只 有 与 之 战斗 才能 通 
过 。 把 大 司祭 他 们 打倒 之 后 可 以 去 下 一 个 国家 。 

到 达 费 效 卡 鲁 特 的 奈 西 塔 特 便 可 以 看 到 两 个 有 钱 人 
的 女儿 正在 欺负 一 名 小 男孩 ,在 与 村 人 对 话 时 可 以 了 解 到 
在 这 个 城中 贫 富 差异 很 大 ,穷人 们 都 希望 能 离开 这 个 城 
市 .到 达 城市 后 去 费 兹 卡 鲁 特 支部 ,与 此 处 负责 的 伊 蕾 欧 
见面 , 列 欧 向 伊 蔷 欧 提出 要 进攻 海盗 船 队 , 伊 蕾 欧 便 请 他 
们 于 家 中 休息 而 自己 则 去 准备 安排 一 下 船只 及 相关 配备 。 
斯 适 等 人 休息 完毕 之 后 便 到 达 码头 处 ， 此 时 伊 攻 欧 已 经 安 

排 好 进攻 海盗 船 队 

的 船只 。 登 上 船 后 ， 
船 向 海盗 的 集结 地 
前 进 。 
经 过 一 段 时 间 
,航行 之 后 ,斯 通 他 们 
的 船 来 到 了 海盗 的 
， 集结 地 ,与 此 他 们 要 
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逐一 船 去 寻找 海盗 的 BOSS 船 , 并 且 把 BOSS 打倒 
便 可 。 登 上 海盗 船 后 ,因为 每 个 海盗 船 的 构造 完全 相同 ,所 
以 大 家 不 要 担心 ,只 要 细心 的 把 每 一 稻 船 都 走 完 并 打倒 每 
一 艘 船上 的 小 BOSS 的 话 ,就 可 以 最 终 找到 海盗 的 BOSS 
船 。 进 入 海盗 的 BOSS 船 后 ,大 家 会 发 现 这 艘 船 的 构造 要 比 
其 它 船 有 所 不 同 ,而 且 船 上 的 宝物 也 比较 优秀 , 取 尽 宝物 
之 后 ,斯 通 他 们 一 行人 便 与 BOSS 展开 对 决 ,把 他 战胜 后 可 
以 将 其 押 回 奈 西 塔 特 。 

列 欧 把 海盗 首领 押 进 伊 蕾 欧 的 部 屋 , 于 此 地 对 海盗 首 
领 进行 严刑 持 打 ， 希望 能 得 到 他 所 想 了 解 的 情报 。 而 伊 曹 
欧 仿佛 与 利 欧 商 量 好 了 , 利 欧 
一 开始 拷问 海盗 首领 , 伊 蕾 欧 
便 带 斯 通 去 城中 转 一 转 。 首 先 
到 海洋 公园 再 去 看 樱花 ,最 后 
把 斯 通 他 带 至 斗 技 场 中 ,并 安 
排他 进入 比赛 。 可 怜 的 斯 通 虽 
然 把 前 几 名 敌人 击 败 , 但 是 斗 
技 场 上 不 败 的 冠军 登场 后 ,斯 
通 被 打败 了 (使 用 了 人 金 手指 的 
玩家 除外 )。 醒 来 之 后 , 斗 技 场 
的 冠军 来 到 斯 通 面前 ,勉励 他 
后 便 离开 ,斯 通 返回 伊 茧 欧 的 
部 屋 , 可 是 列 欧 已 经 将 海盗 的 
首领 放 走 了 ， 对 此 斯 通 他 们 十 分 不 满 ,认为 自己 尽 了 全 力 
而 捉 来 的 海盗 首领 怎么 轻易 的 被 列 欧 放 掉 了 呢 ! 之 后 列 欧 
向 大 家 解释 是 因为 在 海盗 首领 的 头 上 放 了 远 距 电击 器 ,这 
样 他 便 不 敢 为 非 做 歹 了 。 队 伍 重新 结 成 之 后 ,如 等 级 比 较 
高 的 话 , 可 以 到 斗 技 场 中 把 冠军 打倒 ,之 后 可 以 令 这 个 秀 
头 的 武术 家 加 入 队伍 中 。 准 备 完 全 后 可 以 到 码头 ,于 此 登 
pe 
克 安 温 鲁 公 

因为 大 信 克 答 多 与 更 克 安 温 各 是 属于 天 对 国家 5 所 以 
船只 只 能 停靠 于 亚 克 安 温 鲁 公园 的 海岸 边 ,斯 通 他 们 游 到 
了 亚 克 安 温和 鲁 国内 。 首 先 到 希 迪 领 内 ,他 们 本 想 通过 船只 
去 摩利 乌 领 内 ,可 是 船 家 们 借口 海上 怪物 较 多 而 不 愿意 出 
海 。 斯 通 他 们 通过 船 边 的 老人 了 解 到 要 想到 摩利 乌 领 只 能 
通过 海上 ,不 过 还 有 一 条 极为 危险 的 路 ， 那 就 是 由 希 迪 领 
向 南 走 到 海底 洞 帘 。 
的 洞口 ,由 此 进入 通 
过 洞窟 可 以 来 到 摩 
利 乌 领 。 通 过 洞 窜 并 
打倒 敌人 可 以 顺利 
到 达 摩 利 乌 领 内 。 从 
村 中 大 口中 得 知 这 
里 治安 极为 不 稳定 ， 


为 这 里 的 前 
领主 杰 那 死 后 新 领主 
-根本 不 会 治理 国家 。 
一 救 下 一 对 被 士兵 
W 所 欺负 的 母子 ,在 逃命 
的 路 上 与 一 位 艺人 
| 人 国 国 | 一 一 杰 尼 相遇 , 杰 尼 利 
用 自己 掩护 斯 通 他 们 ， 在 引 开 追 兵 后 杰 尼 加 入 队 中 。 大 家 
来 到 领主 的 住宅 前 , 杰 尼 认 为 如 果 正 面 突入 领主 的 住宅 并 
不 安全 ,他 建议 坐 小 船 到 住宅 的 边 上 ,由 那里 进入 不 会 引 
来 大 家 的 注意 。 斯 通 他 们 与 杰 尼 坐 上 小 船 在 领主 的 住宅 的 
边 上 疏 和 人 屋 中 。 在 第 一 个 房间 内 可 以 进 回 复 。 正 式 进入 领 
主 的 住宅 中 , 先 到 达 水 流 的 开关 处 ,把 开关 关上 ,再 进入 水 
道中 把 石头 推 到 位 置 上 作为 桥 使 用 。 这 之 后 再 把 水 源 开 关 
打开 ,这 样 通过 刚 搭 好 的 桥 便 可 以 前 进 。 

继续 前 进 会 来 到 一 个 放置 钢琴 的 地 方 ,在 这 里 必须 不 
停 的 弹 动 钢琴 才能 令 前 方 的 屋 门 打开 。 进 入 之 后 先 到 木门 
处 听 正 确 顺序 ,之 后 返回 按 从 左 至 右 以 下 顺序 开启 开关 1、 
3、5、7、8、6、4、2。 这 之 后 进入 内 部 ,把 水 流 开 头 打开 并 通过 
电气 门 来 到 下 层 , 再 把 刚才 拿 到 的 开关 阀门 装 于 水 流 设施 
上 ,并 将 其 关闭 ,来 到 BOSS 面前 把 他 消灭 ,随后 便 可 以 得 
到 牢房 钥匙 ,这 样 救出 此 地 真正 的 领主 。 

为 了 继续 寻找 神 之 眼 ,斯 通 他 们 一 行人 乘 船 去 追踪 大 
司祭 的 去 处 。 在 行程 中 于 海上 要 消灭 一 只 大 章鱼 。 来 到 街 
上 却 发 现 没有 一 个 人 , 搭 船 去 开启 小 门 , 之 后 穿 过 水 门 来 
到 城堡 前 。 进 入 其 中 往 左 走 到 院子 中 ,之 后 向 下 走 登 上 另 
一 间 房 间 , 随 后 关上 水 流 开关 ,再 把 大 花 盆 由 楼 上 推 下 去 
压 住 开关 ,之 后 的 事 我 想 就 要 去 开启 12 生肖 的 迷宫 , 按 
12 生肖 去 走 这 个 迷宫 便 可 以 了 。 到 达 内 部 ,打倒 此 处 的 
BOSS 后 ,发现 大 司祭 带 着 神 之 眼 已 经 逃 向 了 别 的 地 方 。 所 
以 大 家 只 好 再 次 登 上 舰队 去 追击 ,结果 在 航行 中 与 敌 舰 队 
相遇 ,经 过 战斗 ;可 以 到 达 下 一 个 港口 

到 达 后 才 了 解 到 这 里 的 王城 已 被 大 司祭 后 占据 ,于 是 
一 行人 离开 港口 准备 经 过 森林 去 首都 看 一 看 。 结 果 在 森林 
中 却 发 现 了 被 敌人 追 杀 的 斯 通 的 救命 恩人 一 一 温 特 ; 把 他 
救 | 港口 的 宿 屋 中 ， 随后 温 特 会 建议 通过 北方 的 冰 之 大 河 

。 | 到 首都 去 ,因为 冰 之 大 
| 河 很 冷 ,所 以 要 买 毛皮 
| 大 衣装 备 上 才 行 。 
在 冰 之 大 河中 ,有 
、 一 个 大 冰 块 挡住 
| 去 路 ,这 时 温 特 会 给 其 
国 | 通 一 个 指 轮 ,装备 后 按 
口 会 发 出 火焰 ， 把 冰 块 熔化 后 可 以 前 进 。 在 王城 前 ,因为 不 
小 心 温 特 被 认 出 是 此 国 的 王子 ,所 以 大 家 连忙 逃跑 ,结果 
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中 ,玛丽 被 带 走 了 ,这 

时 利 欧 他 们 潜入 牢房 
救出 同伴 .大 家 一 同 去 
找 玛丽 ,而 这 时 发 现 玛 
丽 与 敌人 首领 的 关系 
不 一 般 ,原来 他 曾 是 玛 | 
丽 的 丈夫 ,可 是 因为 被 洗脑 所 以 不 知道 自己 的 身份 ,为 了 
同伴 的 生命 ,玛丽 不 得 不 把 她 的 丈夫 杀 死 。 随 后 来 到 秘密 
房间 ,由 此 前 进 ,会 在 一 个 地 方 发 现 大 片 冰 , 打 倒 冰 巨人 后 
用 口 把 火焰 打 到 门 上 ,这 样 大 门 可 以 打开 。 在 王城 内 有 少 


少 地 方 要 用 火焰 解决 ,在 此 就 不 做 详 述 了 。 打 倒 大 司祭 后 ， 
把 神 之 眼 找 回 。 


斯 通 找 回 神 之 眼 
后 ,与 同伴 告别 之 后 返 
回 自家 。 经 过 几 天 平淡 
生活 后 ,一 天 菲 莉 姬 来 
找 , 原 来 神 之 眼 再 次 失 
踪 ,可 是 斯 通 便 与 她 一 
， 同 找 其 它 同伴 ,到 王国 
找 国 王 了 解 情况 后 ,去 带 有 孤儿 院 的 村 子 找 回 鲁 蒂 ,去 王 
城中 找到 已 经 为 国王 的 温 特 , 随 后 返回 首都 ,于 利 欧 家 中 2 
层 书房 内 看 到 红色 书 , 之 后 于 1 层 问 社员 了 解 到 旧 工 厂 密 
码 ,经 国王 许可 乘 船 到 旧 工 厂 搜查 。 

到 地 下 洞窟 向 下 走 到 右 方 石 桥 , 顺 桥 可 找到 BOSS , 打 
倒 BOSS 后 不 幸 被 大 水 冲 至 外 面 ,正巧 可 以 登 上 飞行 龙 。 这 
时 发 现 邪 恶 势力 要 升 起 序 空 都 市 ,随后 到 海底 神 典 去 , 听 
完 忠 告 后 返回 研究 院 找 学 者 交谈 ,再 到 海底 神 典 处 可 以 打 
听 到 隐藏 神殿 的 所 在 。 

形式 万 分 危机 , 浮 空 都 市 已 经 浮上 ,到 达 海 底 神殿 后 
可 以 去 天 空 都 市 , 听 完 介绍 后 可 以 依次 ( 按 颜色 ) 进 入 转移 
门 ,把 各 颜色 的 建筑 物 破坏 , (开启 门 的 密码 为 办 《 由 v) 
打 完 后 返回 地 面 。 先 到 总 司令 部 去 ;之 后 到 西方 ( 八 一 义 > 
光 ) 去 打倒 恶魔 ,返回 作战 汇报 厅 中 。 再 到 西北 的 (学 敬之 
夕 克 >y R) 北 方 洞窟 拿 到 金属 ,再 返回 作战 汇报 厅 , 到 西方 
( 信 一 勾 y> 光 ) 拿 (上 > 天 ) ,之 后 找 鲁 蒂 的 村 中 找 村 长 与 其 
夫人 ,之 后 可 以 找到 (上 >y 天) ,以 上 这 些 事件 完毕 后 可 上 
飞龙 号 再 次 升 空 " 找 到 最 终 迷 宫 会 先 与 同伴 分 离 之 后 再 
找 回 ,要 排水 的 位 置 瑟 
时 按 以 下 排 法 : 白 左 、 
蓝 向 画面 内 侧 、 红 右 、 
紫 下 、 绿 右 、 青 左 和 黄 
上 。 之 后 则 为 最 终 一 上 
战 。 
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在 远古 时 代 ,有 一 个 草绿 的 国度 名 叫 订 人 一 也 下 ,这 里 住 着 三 位 柱 
和 神 一 一 1) 一 也 、 咎 了 > 注 己 > 学 直人 又 ,他 们 的 势力 均衡 ,相互 牵制 ,所 
以 世界 一 直 处 于 和 平 之 中 。 

但 是 有 一 天 ,了 内 一 了 手下 的 三 位 勇者 联合 起 来 将 魔王 沙 闻 人 永 又 打 
倒 ,一 场 被 后 世 称 为 “亲人 一己 六 下 大 战 " 的 血 胆 战 投 从 此 拉 开 帷幕 。 在 那 
个 乱世 之 中 ,有 位 名 叫 七 口 的 少女 ,她 是 魔王 污 癌 人 订 又 的 后 代 , 为 了 报 杀 
父 之 仇 , 她 率领 "新 生 魔 王 军 "向 各 地 宣战 …… 


机 种 :PS 厂商 :IDEA FACTORY 
类 型 :SLG ”媒体 :CD - ROM 


oa 


游戏 的 每 一 个 指令 是 以 一 个 月 作为 单位 的 ,而 每 二 
个 月 也 有 不 同 的 指令 出 现 , 玩 者 可 根据 不 同 的 情况 作出 
不 同 的 调动 及 安排 。 
指令 出 现 流程 (1 至 12 月 ): 

JAN: 税 收 ~FPEB: 人 事 ->MAR: 成 斗 ~APR: 外 交 
MAR: 政 略 JUN: 战 斗 -~JUL: 外 交 ~~AUC: 人 事 
一 SEP :战斗 ~OCT: 外 交 ->NOV :战斗 -~DEC: 政 略 
税收 (出 现 期 间 :JAN) 
买卖 :将 其 他 的 货币 对 换 成 自 国 的 通用 货币 。 
征兵 :征集 兵员 ,增强 自 军 实力 。 
解说 一 一 一 年 中 最 重要 的 月 份 , 亦 是 基本 上 决定 胜 负 的 一 环 , 拥 
有 强大 的 兵力 ,是 一 个 国家 的 根本 。 另 外 在 对 换 货 币 时 亦 有 地 方 
注意 ,就 是 对 换 率 ,每 一 个 商人 对 各 货币 的 对 换 率 均 有 不 同 ,如果 
该 币 的 对 换 率 是 低 过 1.6 的 话 便 不 要 换 ( 除 非 你 等 钱 用 ) , 待 下 一 
年 该 币 的 对 换 率 高 时 才 对 换 便 有 的 赚 , 好 运 的 话 有 可 能 有 2.6 对 
1 的 对 换 率 。 

人 事 (出 现 期 间 :FEBZLAUG) 

役 职 :给 自 军 的 武将 一 个 职位 。 

探索 : 叫 自 国 的 武将 去 找 一 些 不 在 其 他 军 中 的 人 材 。 

解说 一 一 通常 一 开始 决定 了 武将 的 职务 后 , 便 不 会 再 有 任何 变 
动 , 除 非 觉 得 该 武将 做 得 不 够 称职 。 另 外 ,如 果 自 军 中 的 武将 数 已 
达 八 人 的 话 ,再 继续 出 去 找 人 也 没有 意义 ,除非 将 一 些 武将 撤职 。 
在 游 戏 后 期 ,开始 时 找到 的 武将 可 能 在 能 力 上 已 无 法 达到 进一步 
扩张 的 需要 ,所 以 还 是 尽早 另 选 贤 能 之 士 。 可 是 有 一 点 要 特别 留 
意 , 就 是 企 撤职 前 ,请 先 将 该 人 的 所 有 兵士 全 数 调 走 。 
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战斗 (出 现 期 间 :MARZJUNZXSEP7ZNOV) 

攻击 : 侵 攻 敌人 的 国家 。 

私 掠 :前 去 掠夺 敌人 的 物资 ,但 成 功率 不 高 。 

解说 一 一 侵 攻 别 国 的 城市 以 令 其 变 成 自 国 的 国土 ,有 关 战 斗 的 具 
体 技巧 会 在 后 面 介 绍 。 另 外 本 人 建议 多 在 年 尾 时 才 作 出 击 , 因为 
可 以 在 战斗 后 立刻 作出 兵员 补给 。 

外 交 ( 出 现 期 间 :APRZJULZOCT) 

同盟 :向 别 的 国家 提出 同盟 意向 。 

说 得 :将 别 国 的 武将 据 为 已 有 。 

独立 :将 自 国 脱离 其 他 国 的 支配 。( 只 在 被 支配 时 出 现 ) 
解说 一 一 主要 用 于 与 他 国 的 交往 ,后 期 便 基本 没 用 了 。 

攻略 (出 现 期 间 :MAYZDEC ) 

结 界 : 增 强 该 城 之 防 卫 能 力 ( 需 用 50 自 国 通用 货币 )。 
投资 :向 自 国 城市 投资 令 国力 增加 ( 需 10 自 国 通用 货币 )。 
解说 一 一 通常 本 人 不 会 多 用 结 界 反 而 用 投资 , 因为 一 个 国 的 强大 
及 征兵 数 的 多 与 少 ,是 根据 其 国力 而 定 的 ,所 以 倒 不 如 用 增加 国 
力 来 增加 兵力 会 更 有 用 。 


战斗 的 关键 在 于 把 握 阵 形 
各 基 的 
攻击 重视 形 ,而 且 基 本 对 各 阵 形 均 有 效 ,尤其 对 “ 移 
机" 阵 更 为 有 效 , 可 是 有 些 魔法 对 于 此 阵 是 会 有 十 分 大 的 
伤害 ,一 般 在 敌人 尚 有 必 杀 技 时 不 宜 使 用 此 阵 。 

@@ 雁 


右 方 ;, 所 以 敌人 若 用 攻击 两 侧 的 魔法 时 便 会 有 很 大 伤亡 。 
@@ 鱼 鳞 


便 是 设 定 成 这 个 阵 形 。 
@@ 长 蛇 


用 一 些 范围 较 广 的 阵 形 时 ,可 能 会 反 被 人 突破 防线 。 
@@ 惠 雁 


是 左 方 。 
@@ 密 集 

主要 重 于 防守 方面 ,特色 是 尽量 令 敌 人 不 能 突破 。 
@@ 蕉 要 


人 的 攻击 系 魔法 ,对 雁 及 里 雁 阵 更 会 发 挥 其 威力 。 
@@ 专 攻 

主要 向 敌人 的 中 心 点 突击 的 阵 形 。 
侠 攻守 

利用 少数 的 兵员 去 作出 攻守 兼备 的 阵 形 。 
图 专 守 

主要 是 防御 战 用 。 

~ 各 阵 形 之 对 战 关系 图 ~ 

友 : 特 有 利 〇 :有 利 会: 实力 均等 x :不 利 


人生 全 和 


向 右 方 的 敌人 作 突 破 攻击 ,可 是 由 于 主要 兵力 集中 于 
攻守 平均 的 阵 形 ,对 任何 阵 形 均 可 应 付 , 战 斗 一 开始 
主攻 的 阵 形 ,主要 是 突破 敌人 的 防线 ,可 是 若 敌人 使 


基本 上 与 “ 雁 " 属 同一 类 阵 形 ,可 是 主要 攻击 的 位 置 便 


两 旁 放 置 比较 多 士兵 的 特殊 阵 形 ,优点 是 不 容易 中 政 


HG 


选择 阵 形 时 最 先 考虑 到 
的 应 是 如 何 避 过 对 方 的 必 杀 
技 , 例 如 有 些 必 杀 技 是 将 杀伤 | 
力 集中 于 一 点 ,这 样 便 不 能 选 
择 兵力 过 于 密集 的 阵 形 ,否则 
会 遭 到 重创 。 有 时 ,我 们 往往 


“飞鸟 "来 进攻 , 需 知 这 一 阵 形 最 易 遭 到 如 * 剑 魔 连 斩 " 等 招 
术 的 袭击 ,已 方 的 人 数 越 多 ,损失 就 越 大 。 战 斗 开 始 前 , 玩 
者 应 先 确认 敌 方 武将 拥有 何 种 必 杀 技 。 一 般 每 名 武将 都 拥 
有 三 种 必 杀 技 ,在 同一 场 战斗 中 ,这 三 种 必 杀 技 是 不 能 重 
复 使 用 的 ,只 要 将 其 必 杀 技 消耗 完 , 这 名 武将 基本 上 便 和 
普通 士兵 没有 区 别 了 。 
必 杀 技 的 有 效 使 用 方法 

总 的 来 说 ,只 要 兵力 多 于 对 方 ,这 场 战 斗 便 可 稳 操 胜 
券 。 但 应 注意 尽量 少 受 损失 ,以 便 有 足够 的 力量 来 应 付 下 
一 场 战斗 ,所 以 善 用 我 方 武将 的 必 杀 技 是 很 重要 的 。 

正如 前 面 提 到 的 , 必 杀 技 可 给 对 手 的 兵力 造成 巨大 的 
打击 ,有 时 甚至 能 使 战局 发 生 戏 剧 性 的 变化 。 君 主 与 特定 
的 几 位 武将 均 拥 有 超 强 的 必 杀 技 ,一 定 要 令 他 们 多 参与 战 
斗 ,这 样 才 可 以 最 快 的 速度 令 三 种 必 杀 技 完全 出 现 。 

拥有 回复 系 必 杀 技 的 角色 应 首先 出 场 ,他们 可 以 自己 
的 兵力 来 消耗 对 方 , 其 后 则 能 加 以 补充 ,注意 补充 的 数量 
是 以 本 次 投入 的 兵力 为 准 ( 如 :在 投入 战斗 时 只 剩 下 700 
名 士兵 , 则 回复 的 上 限 便 为 700)。 正 如 我 们 所 提 到 的 , 某 些 
阵 形 可 以 躲避 相应 的 必 杀 技 ,而 有 一 些 必 杀 技 又 有 着 射程 
的 限制 (如 :气功 炮 是 无 法 贯穿 对 方 阵营 的 ) ,所 以 我 方 武 
将 在 使 用 必 杀 技 前 也 应 仔细 考虑 ,以 免 浪 费 。 
战 至 最 后 一 兵 一 众 

敌我 双方 的 最 大 兵力 为 各 1000 人 ,有 时 因 过 多 参与 
战斗 会 有 着 数 百 甚至 数 十 人 面 对 敌 方 1000 人 的 情况 ,这 
种 情况 下 应 该 怎么 办 呢 ? 是 退却 吗 ? 错 了 ,应 毫 不 犹豫 的 投 
和 战斗 ,用 自己 有 限 的 力量 来 消耗 对 方 的 兵力 以 及 诱 使 对 
方 武将 消费 必 杀 技 ,为 后 面 我 方 主力 的 出 场 创造 有 利 条 
件 。 切 记 , 哪 怕 只 剩 下 一 兵 一 卒 ,也 要 战斗 到 最 后 。 
战斗 之 后 

当 战 胜 敌 方 部 队 后 , 便 可 攻打 其 城池 ,基本 上 只 要 力 
量 足够 ,消耗 一 些 士兵 便 可 将 该 城 夺 得 。 如 敌国 所 有 城池 
均 被 占领 ,该 国 便 告 灭亡 ,其 君主 及 武将 都 会 由 我 方 来 处 
置 ,是 将 其 斩首 还 是 放 其 一 条 生路 , 玩 者 可 随 喜 好 而 定 , 被 
放生 者 有 可 能 因 感激 而 成 为 仲 间 ,如 选择 “ 却 下 令 其 离 
开 , 以 后 则 可 能 在 探索 时 找到 他 。 
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以 使 用 , x 代表 不 可 以 使 用 。 


ee 


忠诚 :E 
魅力 :A 健康 : 良 
有 二 和 :zx 省 hy 
国 麻 招 . 炼狱 :攻击 技 og 习 体 x 。 
国有 烈火 死 灵 斩 ;攻击 技 。g 昌 习作 x。 
国 麻 寞 庄 ' 兹 炎 ; 攻 击 技 。p6 习 全 x。 


| 宗 力 :E ”忠诚 :8 
交 力 : D 健康: 良 
兵种 :骑士 

国人 耻 泊 ， 攻击 技 。 

国防 御 的 加 文 :防御 力 上 升 。 

国 降 魔 裂 钢 斩 :攻击 技 。 敌 麻 闻 。 


以 下 我 们 将 要 介绍 本 游戏 最 初 可 使 
用 的 四 个 国家 以 及 各 国 的 人 材 状 况 ,总 的 
来 说 使 用 这 四 个 国家 进行 游戏 是 比较 简 
单 的 。 在 介绍 之 前 先 说明 一 下 能 力 表 的 看 
法 。 武 力 ` 忠 城 等 能 力 有 从 A 到 下 五 等 ,A 
为 最 高 ,为 最 低 。 在 招 术 的 介绍 中 ,冒号 
后 面 为 其 攻击 属性 与 使 用 条 件 , 〇 代表 可 


， 忠诚 :C 
| 魅力 :D 健康: 良 
兵种 :忍者 

图 虚空 手 里 剑 :攻击 技 。 

国 天 魔 金刚 掌 :攻击 力 上 升 * 远 距 x 。 
国 月 组 妨 法 . 光阴 脚 :攻击 技 。 


于 夕 


| 武力 :D 外交 :B 
串 知 力 :B 忠诚 :C 


团 来 雾 : 天 候 专 雾 (。 
国 血 液 凝固 弹 : 攻击 技 。 
国 风 招 : 天 候 去 风 (。 


国 己 . 子 儿 7 工 和 : 攻击 技 。 间 忆 性 x。 
国 回 复 0 祈 小 :回复 技 。 间 飞信 x 。 
国 圣 剑 子 y 2 卜 :攻击 技 。 间 忌 伍 Xo 


国治 愈 O) 祈 1 : 回复 技 间 飞 体 xo 
国 对 防御 的 允 文 :魔法 防 氏 上 升 . 间 习作 x 。 
国 回 复 0 祈 小 :回复 技 。 间 习 居 x 。 


国 爆 雷 0 办 文 :攻击 技 。 通 常 \ 虽 习 未 x 。 
国 剑 帮 连 折 : 攻 击 技 。 
丽 天 麻 竹 雷 :攻击 技 。 


考察 起 和 将 能 力 

本 作 中 , 玩 者 需要 仔细 考察 每 
位 武将 的 能 力 ,以 确定 其 在 各 种 工 
作 中 所 能 起 到 的 作用 。 一 般 来 说 ， 
魅力 高 的 人 物 在 外 交 方 面 会 显得 
轻松 些 ,而 武力 与 知 力 则 更 是 重 
要 ,因为 这 两 项 能 力 会 直接 影响 到 
战争 以 及 投资 的 效果 。 


世 


兵种 : 工 儿 > 

国 少 外 一 y，/ 7 :回复 技 。 砂 漠 , 泥 地 体 x。 
国 天 大 操 本 忱 :攻击 技 。 热 , 寒 , 砂 漠 \ 温 地, 山 后 xs 
国人 一 … 世人 一 :土气 上 升 昌 OUO。 
77XAS 一 YY 

| 武力:B 外交 :D 

知 力 : 瑟 忠诚:B 


中 鬼 力 :C 健康 : 良 
| 兵种 : 工 儿 QZ 


国 幻 或 0 只 % 文 :攻击 技 。 立 上 \ 热 . 赛 Xo 
国 气 功 单 :攻击 技 。 
国 地 龙 乓 O 吕 文 :攻击 技 。Z 上 湿地, 森 \ 山 x。 


| 及: 六 
武力 ;:D “外 交 :B 
| 忠诚 :C 


国 操 树 0 吕 文 :攻击 技 热 , 寒 \ 友 灌 , 混 地 ,山岳 x。 
国 封 神 O) 咒 % 文 :魔法 防御 上 升 。 阳 习 Xo 
文 :攻击 力 上 升 \ 间 Tx。 


ER 


忠诚 :C 


国 增 强 0 宛 


国 动 树 O 吕 文 :攻击 技 。 热 . 宕 \ 友 漠 \ 浊 地 ,山岳 x 。 
国信 关 一 w /了 :回复 技 。 砂 漠 \ 混 地 x 0 
图 天 麻 圣 障壁 :防御 力 上 升 。 


0 


国 一 之 太刀 迁 风 :攻击 技 。 
图 里 奥义 封 神 内 :攻击 技 。 
国 返 L 刃 ” 双鱼 旋 :攻击 技 。 


国 龙 爪 斩 :攻击 技 。 
国 增 强 O) 唤 文 :攻击 力 上 升 间 立 x 。 
国 剑 魔 连 斩 : 攻 击 技 。 


:ai 交 :p 
| 忠诚 :B 


国 气 功 音 :攻击 技 。 
国 大 地 O 邵 文 :攻击 技 。 
国有 也 练功 绊 : 攻 击 技 。 


国 疾 风 手 里 剑 :攻击 技 。 
国 操 诗 O 加 文 :攻击 技 。 执 , 圭 \ 友 省 ,湿地 ,山岳 x 。 
国 里 呐 义 . 阿 修罗 阵 :攻击 技 。 


《SPECTRAL FORCE》 这 一 游戏 中 ,是 
共有 40 个 国家 登场 的 ,虽然 最 初 只 能 选 
择 4 国 , 但 当 玩 者 爆 机 一 次 后 , 便 又 有 12 
个 国家 选择 。 如 果 能 够 再 爆 机 一 次 ,那么 
就 可 以 选用 全 部 国家 了 。 此 外 ,游戏 中 还 
有 隐藏 的 (了 刀 六 通 》 王 国 军 。 

每 个 国家 的 重要 人 物 其 使 用 某 些 必 ， 
杀 技 时 ,都 会 用 动画 来 表现 ,有 兴趣 欣赏 | 
的 朋友 不 妨 逐 一 的 试 试 看 。 


| 了 7 小 二 军 [7J 作 \ 孔 城 塞 ] 

可 以 说 是 处 境 最 困难 的 国家 ,最 初时 便 要 
几 小 心 新 生 魔 王 军 的 攻 
皇 过 | 击 ,与 这 样 一 个 强大 的 
政 人 为 邻 想 要 平安 生存 实在 不 是 
一 件 容易 的 事 。 只 要 撑 过 第 一 年 ， 
情况 便 会 有 所 好 转 ; 随 着 武将 和 士 

兵 的 增加 ,胜利 便 不 远 了 。 


EEC 
人 冲 让 下 下 三 T ES 
[wzr[ehe[e ele[areikomx | 
es 


量力 册 卫 芭 夕 王国 军 [ 祥 几 良 工 又 夕 ] 
尽快 增加 武将 的 数量 是 当务之急 | 


家 ,条 件 非常 险恶 。 切 记 不 可 过 时 
与 邻 国 发 动 战争 ,第 一 年 内 还 是 专 是 转 
心 发 展 内 政 为 好 , 待 有 足够 实力 才 

可 出 击 。 


本 了 四 加 加 王 十 
医 汪 下面 罩 面 面 ER 
EE 面 西 古 西 [TEST 


妖魔 军 术 也 力 下 本 [ 方 咏 力 了 少 ] 

初期 国力 处 于 十 分 悲惨 的 境地 ， 面 对 汉 1 
二 一 夕 频繁 的 攻打 基本 开 F 固 
8 上 没有 积蓄 力量 的 机 荐 全 
会 。 一 定 要 尽快 将 武将 和 士兵 的 数 
量 增多 ,一 但 发 现 汶 由 二 一 依 与 别 
国 交战 ,妖魔 军 便 可 趁机 将 这 个 强 
敌 尽早 消灭 。 


下 站 加 加 到 四面 本 天 
天 辣 看 桓 四 古 四 区 ZI 


天 面 面 面 丁 而 [EITEEG 汪 用 


在 邻 国 中 ， 先 要 避免 与 强 者 过 早 交 

手 , 先 选择 弱小 的 国家 为 攻击 对 象 
较 好 对 于 > 由 三 一 各 二 定 要 小 村 
心 , 它 可 以 说 是 最 大 的 威胁 。 
[ai en el eanranom5yx 
735 二 十 cache weiopxwaoRrReog 
2 el eelwaoxxwHDRX | 


ee 汪 


把 * 静 等 周边 国家 因 战 争 力量 削 国 
弱 ,而 我 方 趁 击 坐 收 渔 利 "作为 策 
略 ,这 样 基本 上 可 保证 势力 不 断 搞 
大 ,而 自身 又 不 受 太 大 损失 。 


到/ 成 六 信者 本 测 权 生性 天 中 IOTTTTT 


一 77| 了 | B | c|D|B | 水 D 文 .回复 D 祈 以 天魔 全 水 
yx77 | D | cc| B | C 天 隐 0 折 、 治 DO 白天 这 
27P | CD|D| B | B | 气功 品 . 圣 防御 D 顺 文 , 弄 冲 练功 


| 黑 骑士 卫 一 子 [ 力 千 七 儿 才 一 >] 


在 众多 的 国家 中 ， aaaednes 


多 依靠 武将 所 拥有 的 必 杀 技 打头 阵 、 
如 在 这 方面 薄弱 的 话 ,战斗 时 将 会 损 ， 
失 不 少 兵力 。 究 竟 以 哪 国 为 攻击 目标 ， 矢 攻 本 
和 二， 
77 Dj cln| nsragoin577a0717 
3175- p | cp | E | A | 洒 + 水 结 DD 史 文 ,天 需 寺 神 中 
[xzFr7z= | c[D [| | 5 | | 席 丰 诉 人 这 本 未 作 DXX | 
ERZEI 硬 项 本 基本 基本 蕊 了 EECEE 
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儿 林 一 光 卫 公国 军 [ 了 3 元 1 七 儿 /] 
国力 虽然 一 般 , 但 是 她 的 手下 却 拥有 最 强 的 起 怀 拥有 知 力 派 的 武将 和 武力 派 的 武将 的 国家 ， 

1 各 武将 所 持 有 的 必 杀 技 贸 
二 惠 均 十 分 强力 ,但 有 些 是 
有 条 件 限 制 的 。 因 为 本 势力 处 于 大 
陆 的 中 央 位 置 , 究 竟 把 哪个 方向 作 
为 突破 口 值得 考虑 ,还 是 根据 实际 恒 
情况 而 定 较 好 。 


本 CICDICIIEIO 有 
| we 上 eapoRaORRRRG| 
ER NETRCIIRTTZ 
[ae ee | ceoXX RMX 人 | 


己 沁 1 解放 军 [ 作 辟 也 又， 又 人] 
| 武将 能 力 较 低 ,这 为 该 国 的 战斗 造成 许多 困 
| 难 。 要 注意 深 绿 工 几 7 
军 与 暗 工 儿 了 军 发 生 战 量 
斗 的 机 率 十 分 高 ,可 趁 它们 双方 力 
量 衰 减 的 时 候 出 击 ,占领 海岛 作为 
根据 地 ,然后 再 一 步 一 步 的 向 外 扩 全 中 
张 。 


EPE 
ER 

[rare | ee eseoryWeOXRRER 
wz el elejerame | 


暗 工 儿 之 军 [L/ 1 三 之 乡 一 儿 ] 
| 因 其 好 战 的 本 性 ， 次 二 生 疙 方 丙 2 于 环 
击 系 的 必 杀 技 ,这 在 战 
斗 中 经 常会 十 分 有 利 。 
因 与 深 绿 工 儿 7 军 的 战争 不 断 , 要 
小 心 其 它 国家 的 袭击 。 此 外 , 旧 军 
的 卜 示 穴 又 城 结 界 值 很 高 ,一 定 
要 有 足够 的 兵力 才能 攻占 。 
下 语 二 改进 国 C 后 邓 旺 驻 呈 证 TDETeTTT 
ER 机 本 机 本 机 世相 贡 天 FOCUSIEIN 
学 一 714 一 和 | CD D| D-| Cc| 龙 下 斩 ; 走 火 D 史 文 ` 剑 魔 连 斩 ] 
| 7-A->| DCcTE1| CC | 龙 下 条 \ 爆 雷 OD 吕 文 、 剑 魔 连 斩 ] 


吕 寺 工人 王国 军 [ 才 八 岂 ] 
于 因 邻 国 的 黑 骑兵 ee 所 以 在 游戏 
二 量 初 期 便 要 小 心 受到 它 的 

2 攻击。 同时 ,可 观察 别 国 
动向 ,尤其 是 骑士 团 己 一 六 , 待 其 
疲 刺 后 可 先 将 之 消灭 。 因 已 方 武将 
能 力 不 高 ,所 以 如 没有 万 全 之 策 便 
不 可 冒 然 进攻 。 


本 荆 古 加 世 训 区 开 下 ET 
ET 古 百 吾 站 而 而 区 EEEEER 
ED 四 四 四 四 四 FEZERIRTZES 
5 | ee pe |earwamer | 


说 ， 其 内 政 与 战斗 皆 会 十 分 活 牙 ,其 
力量 迅速 发 展 ,很 快 便 具有 了 与 强国 
对 决 的 实力 。 使 用 这 样 的 势力 来 统一 
世界 ,未尝 不 是 一 种 乐趣 。 


本 -CICIE3CO 且 二 
TD 和 
FEEZEHEIEIEDEIESIRIZTRTTT 
[EDESEIESEIEECEIELIECT 


分 咎 八 一 人 王国 军 [ 术 口 一 二 站] 
周围 的 强国 以 及 好 城 的 国家 数量 不 多 ,其 
自身 的 国力 以 及 武将 的 - 
能 力 却 都 较 低 ,与 了 了 
) > 军 一 样 ,一 定 要 尽量 避免 初期 
的 战斗 ,只 要 第 一 年 平安 度 过 ,以 上 
后 便 可 通过 增加 武将 和 士兵 数量 
逐步 发 展 。 
[二名 [区 力 [向 力 | 合力 [多 [SR wz 村 | 
[zzxx pchnDTChc 人 sg 过 折 | 
zx 太一 | 下 | c|D| c| 下 | 副 化 D 兄 文 动 林 O) 只 文 结 界 O) 兄 文 ] 
737 [TCDD | 9 | E | 所 二 护理 0 文中 红 功 和 
[7 cele| on|e 人 本.9 富 人 折 | 


测 旧 军 子 上 一 >[ 卜 也 元 闪 双 ] 
武将 能 力 不 高 ， 租 所 几时 可 信 非 芋 放 。 这 在 


or Ps 


军 与 瞳 工 儿 了 7 军 经 常 发 生 战 半 ， 所 
以 也 可 它们 作为 进攻 目标 。 因 武将 
必 杀 技 大 多 受到 条 件 限 制 , 所 以 尽 
快 寻找 人 材 也 是 很 重要 的 。 

本 了 生 CEICICIDSE 且 有 生 
计生 家 玫 本 生 因 埋 是 工 下 了 于 2 7 
EECEZNIERZZ 
[Re 


， 人 | 畸 士 国 口 一 其 [ 卜 一 夕 双 Z 儿 人 ] ， 

4 国力 与 武将 能 力 都 是 十 分 严 竣 的 问题 , 随 着 
。_ 川 新 生 魔王 军 的 发 展 , 很 国 呈 pg 站 
W .二 块 本 势力 便 会 成 为 它 攻 上 
击 的 目标 ,与 这 样 强大 的 敌人 交 
手 , 胜 机 是 十 分 小 的 。 还 是 要 看 准 
时 机 ,等 别人 力量 削弱 然后 再 趁机 | 
出 击 较 好 。 


囊 -二 EICITCIGEGEESEE 
[E2 硬 西 下 四 日 机 FT 
EEZ3 四 四 日 日 蝇 ITEZZRT 
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ao 

也 极其 停 人 。 缺 点 是 起 
力 较 低 ,而 且 必 杀 技 的 领悟 速度 也 
相对 较 慢 , 初 期 适 于 发 展 内 政 ,而 
后 期 则 会 积极 参与 战斗 ,属于 大 器 
晚 成 型 的 国家 。 


[Ronpapaa EC 
Zr 四 面 四 醒 置 FDIRTZTSTTT 
本 加 本 面 柯 因 FETZIETTS 
BE 和 和 而 困 耐看 EREZESEIE 


J 旅 团 了 工 世 闻 双 [7 了 工 耻 了 又] 
被 众多 好 战 的 国家 所 包围 ,在 第 一 年 中 生 
| 记 下 去 是 很 田 难 的 -信人 
用 这 样 弱 小 的 国家 , 运 
气 是 必须 的 ,只 有 寄 希 望 于 众 邻 国 
不 要 过 于 频繁 的 攻打 ,只 要 挨 过 这 
段 时 间 , 便 可 补充 力量 与 对 手 一 较 
高 下 。 
| 武将 名 一 | 武力 | 知 放 鬼 放 外 交 | 忠 调 健 康 | 必 亲 技 
[1727 | D| CD| | 良 | 现 站 练 % 直 ,但 风 办 文 ,里 更 义 . 杀 丈 杀 | 
77 | De o|B [人 | 由 得 O%X 汉 生 0 下 生 和 | 


本 ETTEERETORIREEEI 
7Y> | Dp[D|Dp|Dp|c| 良 | 疾 风 手 里 亿 动 针 人 办 文 空手 时 他 


F 安 入 战斗 国家 [ 工 咎 乡 又 ] 


属 下 的 武将 能 力 非 不 是 十 分 出 色 ,但 也 足 
应 付 初期 的 战争 .在 加 四 


- TY 
中 ,注意 观察 哪 一 方 的 力量 被 削 
弱 ,然后 便 可 将 其 消灭 .包括 君主 
在 内 ,该 势力 的 人 物 魅 力 较 低 , 因 
secnre oemaoe 
本 王国 到 于 可 可 加 2 
人 
EEC 人 下 


二 拓 基 二 入 二 计 ERREERTITN 
[= 了 | CE ED|B| 良 | 地 龙 D) 邢 文 ,地 龙 下 D) 天 广 


加 订 刁 军团 [了 由 一 艺 1 人 ] 


各 项 能 力 都 很 一 般 , 其 特有 的 兵种 “ 余 辽 


的 必 归 和 所 以 尽快 搜寻 武力 系 武 
将 是 必要 的 。 可 以 把 周边 小 国 作 为 ， 
初期 进攻 目标 ,在 有 足够 的 实力 前 

不 要 向 大 陆 的 中 央 推 进 。 

本 开征 国 四 囊 可 于 二 
丁 面 加 面 吓 FEETZERTT3 


灭 邻近 的 时 黑 不 死 团 等 势力 。 切 
记 , 在 武将 数 不 足 的 时 候 , 要 尽量 


应 本 下 人 说 得 它 加 直 交 成 
攻 率 提高 ,尽快 搜集 武力 派 武将 以 


日 帝国 又 卜 > 力 [ 方 y\ 才 ] 
序 盘 时 会 非常 辛苦 ,应 尽早 说 得 他 国 忠诚 低 


回避 战斗 ,否则 很 难 顺利 的 发 展 下 上 


| 一 才 名 | 起 | 知 放风 放 外 交 | 中 测 他 记 | as 关 纹 
了 四 加 四 站 站 日 区 TITTS 
E 玫 四 加 回回 四 四 TEXT 


法 兵团 儿 让 一 [了 由 7 清二 区 了 | 


各 武将 的 武力 极 低 , 令 人 不 忍 辛 虹 。 但 是 , 君 


提升 战斗 力 极为 重要 。 此 外 ,还 要 
不 断 注 意 邻 国 的 骑士 团 当 小 三 一 
伪 的 动向 。 

[TELERTL | 
[E 汪 本 加 四 四 轩 困 辐 FTIRTITRCZZE3 
3 和 和 四 加 置 四 EFFECT 
和 


站 一 于 一 人 [ 穴 才 Z] 


ne 其 它 武将 


八 生 战斗 , 取 改 的 机 会 实在 不 多 。 
还 是 尽快 寻找 武力 高 的 人 才 吧 ,这 上 
样 才能 为 后 期 的 扩张 领土 创造 有 
利 的 条 件 。 

CTIEREERTTTR 一 一 
| CD| 8 CTB| 良 | 气功 弹 . 增 强 0) 兄 文 , 现 冲 练功 弹 | 
> | D| [|D|D|B| 良 | 动 柑 O) 兄 文 ` 气 功 弹 , 列 冲 练功 弹 | 
ez 和 | D | A|D|c| D| 良 | 月 % 加 复 O 白 时 站 月 光 对 回复 0 白 | 
572Zyx | CPPEIPE|C|RR| 区 和 斩 便 度 白 | 


翼 骑 军 六 儿 帆 字 [ 术 儿 水 刁 
ii / 择 丰 短 永 口 军 全 呈 的 其 和 
全 的 实力 是 很 强 的 ， | 

站 但 众 武 将 能 力 一 般 ， 
Er 
是 取胜 的 关键 ,尤其 是 好 战 的 
黑 骑士 ,一旦 发 现 该 国力 量 削 
弱 , 便 要 尽快 将 其 消灭 。 
CR TITTTENESTETRTT 7 
| 证 | | < 六 | 6 下 诬 | 胡 RD 天 
7 | cnchecls|RR| 风 O 史 文风 招 爆 风 DYX 文 


| 良 
2 一 1 四 |D|c|D|B| 良 | 治 合 D 析 ) 风 0) 兄 文 .回复 0 祈 和 
-0 才 |D1Dp|E|D|E| 良 | 所 风 部 文 异 界 人 ) 史 文 亚 空间 史 文 
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| 幽 鬼 妖魔 兵团 [工艺 工 一 ] 


在 属 下 的 武将 和 士兵 数量 增加 之 前 ,基本 


弱 的 时 候 可 趁机 占领 一 两 座 城 ， 
市 。 君 主 夕 一 一 注 区 让 洱 的 第 三 种 
必 杀 技 “ 死 神 ， 字 也 一 才 " 杀 伤 力 
极 强 ,一 定 要 尽早 领悟 。 


-本 es 
CE 站 站 日 站 ETEEEZ 
必 | sslasonxmnaworz | 


骑兵 下 咯 和 个 冯 分 一 [ 方 几 力 之 工 ] 


册 的 国家 ,所 以 情况 也 比 图 
| 校 严 竣 。 当 了 己 痕 又 必 
一 力量 削弱 后 ,可 以 它 为 攻击 目 二 
标 。 初 期 便 可 扩张 领土 是 其 特点 所 
在 ,但 也 要 注意 已 方 的 实力 ,不 可 
过 于 贪心 。 


站 
RE 罗 关 而 而 下 亲 FTTEERTZD 
FDI 四 加 四 轿 FEETIEIEE 
本本 闸 四 困 呵 ER 


| 海 贼 八 订 一 六 站 [元 人 也 汪 卫 诸 岛 ] 

| 处 于 大 陆 中 央 的 位 置 , 因 这 里 是 各 强国 交 
战 的 战场 ,所 以 想 要 平 希 辆 

安生 存 十 分 困难 。 武 将 是 
的 武力 较 高 可 在 一 定 程 度 上 应 付 
好 战 的 邻 国 ,只 要 准备 充分 ,胜利 
还 是 有 可 能 的 .不 妨 尝试 一 下 与 邻 
国 结盟 ,这 会 使 形势 有 利 的 多 。 


一 
汶 > | | p| c| ce| | 委 | 龙 KW 水 儿 0 文 ,他 连 折 | 


PE 大 面 面 面 面 疝 FETNEES 
rw elsele[eclelsxaakaxe | 


古代 神 兵 团 [ 避 六 由 一 岛 ] 


秀 ,但 毕竟 无 法 应 付 过 
is . 凋 多 的 战斗 .尽快 搜寻 人 
材 是 十 分 重要 的 , 序 盘 的 领土 扩张 
十 分 困难 ,多 数 时 间 和 力量 都 用 于 国 
抵抗 敌人 的 来 犯 ,但 只 要 国力 提高 ， 

兵源 增多 , 那 情况 便 会 有 所 好 转 。 


3 


ET 


君主 的 能 力 非 常 高 ,但 周围 布 满 了 好 战 = 


面 成 功率 是 比较 高 的 。 因 最 初 所 拥 


起 初 只 有 君主 二 人 ， 虽然 本 人 的 能 力 非常 优 


下 必 一 是 位 令 邻 近 诸 国 感 甸 
本 到 丽 惧 的 人 物 ,但 是 实 
际 在 游戏 中 他 的 力量 却 很 二 般 。 在 
扩张 领土 的 过 程 中 ,每 一 步 都 会 十 
分 艰辛 ,基本 上 仍 以 消灭 力量 被 削 
弱 的 国家 为 策略 。 

[RS TRNAEISRRT | 
让 认 攻 革 ?和 生生 沁 [ERROIRIEZEDT 


SEC[D|C|E| 良 | 蜡 界 O 咒 文 , 风 招 
> | ED|B|Cc|B| 良 | 防 徊 0 兄 文 ,阳光 ,回复 O 祈 有 
[FFR_] C| EDLD|C| 良 | 魔 贝 史 文风 O 兄 文 . 麻 由 群 D) 史 文 


呈 > 和 多 资 贼 团 [ 玉 负 人 7 一 少 ] 


武将 能 力 十 分 低 ,尤其 是 武力 方面 更 不 尽 人 

本 ,在 邻近 诸 强国 的 包 
.二 条 下 ,可 选择 周边 各 岛 
为 最 先 目 领 的 自 标 。 在 第 二 年 时 ， 
随 着 兵源 的 增多 , 便 可 尝试 逐步 扩 
张 。 最 重要 的 课题 是 要 尽快 搜寻 一 
些 知 力 派 武将 。 


一 
3 | ae np[ [|3EEDRKRRI 
EN 和 看 面 西 硬 下 ZTETI 
[ay olololololeaxcaaexe | 


义军 千 也 口 人 也 [ 力 和 人 由 到 ] 

| 曾 打 倒 大 魔王 的 三 勇者 所 在 的 国家 ,拥有 众 
多 魅力 高 的 人 物 ,因而 村 

在 “说 得 "和 “探索 "等 方 夺 


有 武将 的 能 力 出 众 , 因 而 总 合 国力 
提升 较 快 。 究 竟 向 南 还 是 向 西 进 
攻 ， ee re 
| 武将 名 | 武力 | 知 力 | 魅力 | 外交 | 忠诚 | 健康 | 必 杀 技 | 
[5 屯 一 721 | Bl|CID|C|C| 良 | 剑 魔 连 斩 \ 烈 冲 连 气 雹 ,里 奥义 封 神 内 
37 | B|D|B|D|B| 良 | 流星 忆 史 文 ` 烈 冲 练功 弹 、 流 星 剑 
[373 | ED|B|D|-A| 良 | 治愈 D) 析 03 结 界 O) 郧 文 ;回复 0) 祈 由 
20JZ | DCclDplclD| 良 | 操 树 D 兄 文 : 来 雾 . 炎 壁 0 吕 文 
[> 江 _ | ELCLALC|B| 良 | 回复 0) 祈 ) .天魔 芝 受 白 ,女神 降临 O) 祈 


类 圣 三 局 儿 大 [> 一 岂 工 y] 
了 期 和 有 可 能 有 到 再 代 六 < 团 的 攻击 ,所 
以 处 境 不 很 乐观 ,对 手 呈 
儿 方 了 千 了 的 武力 为 As 
级 ， 打败 他 钨 不 经 松 . 武 将 能 力 :- 
般 , 也 缺乏 比较 强力 的 必 杀 技 ,在 
众 强国 的 虎视 上 上 之 下 ,是 只 有 高 
手 才能 胜任 的 国家 。 

本 EPEEETICTIEE 和 7 
[7 代 /、 了 才 放 | B | D | C| D | C| 良 | 殉 练功 弹 , 列 冲 连 气 炮 ,里 奥义 爆裂 功 大 | 
坟 7YX | DC DB|D| 良 | 集 气 炮 ' 强 化 0 只 文 , 烈 冲 连 气 炮 | 


7 ED | c 上 全 | 间 , 殉 过 气候 . 扣 树 OX 广 
[> clnlclolelR [Sa 扩 EDX 文 可 0 析 


一 闷 八 儿 国 防 军 [ 卫 儿 元 二 ] 
武将 的 能 力 不 鲁 ， 国力 一 般 , 邻 国 也 并 不 是 号 称 “ 最 大 的 军事 国家 ” ,在 游戏 初期 它 所 
拥有 的 武将 和 士兵 数目 
是 最 多 的 , 面 对 周围 相 

对 较 弱 的 国家 ， 可 充分 体会 扩张 领 。 
土 的 乐趣 。 武 将 的 平均 能 力 一 般 
在 搜寻 到 初 色 人 材 之 后 , 便 可 以 将 
大 本 二 关 同 席 。 


[| 武将 名 [武力 | 知 力 [魅力 外 交 | 忠诚 | 健康 | 必 杀 技 | 
[>3 Teclclehce[R| 剑 魔 连 斩 、 爆 炎 中 名 文 ,里 奥义 ， 封 神 闪 
一 -一 六 人 > 剑 麻 连 轿 
汪汪 全 魔 连 轿 、 - 记 龙 爪 困 史 文 
[fr | D| DIDILCcCID| 良 | 走火 D 兄 文 结 界 D 兄 文 、 炎 壁 O 邢 文 
[ 汪 元 二 | FLALDLaBLBT 良 | 降雨 水 界 忆 天 文 .召唤 刁 一 二 和 


S 纪 刀 僧 兵团 [ 协 二 子 人 才 ] 
比 为 工 儿 军 稍 强 ,但 武将 能 力也 较 一 般 。 了 7 
到 痕 又 夕 一 兵团 的 攻击 精 放 
国有 六 向 会 直接 影响 僧 兵 团 国 呈 
的 发 展 , 第 一 年 时 可 占领 口 半 才 
> ,而 第 二 年 则 可 近 一 步 吸 收 周边 
的 弱小 国家 。 人 才 的 早期 补充 是 十 国 
分 重要 的 。 ss 
[武将 各 “| 武力 | 知 放 | 多 放 外 交 | 忠 诚 | 健康 | 必 杀 技 | 
7> | CT CD|D| CT RSORXRRORXRIAU7X| 
7 | ED | | c| 8 R| 荡 D8 广 强人 KD% 文 未 间 D8 | 


-tr | D|E|D|E| A| 良 | 集 气候, 烈 币 连 所 炮 
公有 | cp|P|E|B| 良 | 气功 沸 ' 烈 冲 练 功 下 


冥 府 兵团 [ 工 志 学 图 y 上] 


与 古代 神 兵 团 一 样 ， 人 有 和 二 er 它 


国 js 7 扩大 领土 的 机 会 

在 这 样 有 利 的 情况 下 ;各 种 基本 策 
略 也 绝 不 能 忽视 ,虽然 起 初 是 处 于 
7 洱 上 又 儿 一 的 属国 状态 ,但 为 了 
以 后 的 胜利 忍 一 时 之 气 是 必需 的 。 
醒 了 瑟瑟 阁 和 
-72]AY| Da|D| AcC| 良 | 防 币 D% 文 防 改 DX 文 | 
xc- 上 D 寺 了 D|D|E| 良 | 基 和 本: 鲁 订 连 折 -| 
CSICE CE 
[BEPLPE[E[B| 良 | 龙 下 斩 大 地 OY 文 


加 力 工 儿 军 [ 六 儿 又 一 了 ] 
不 仅 外 形 丑 陋 ， 而 且 各 项 能 力 都 比较 低 ， 其 
* 司 主 要 兵种 力 工 少 战 斗 力 : 
一 是 亦 十 分 低下 ;在 战斗 中 

完全 处 于 下 锋 ,可 以 说 是 本 作 中 的 呈 
超 弱小 国家 5 唯一 的 希望 在 于 初期 站 

众 邻 国手 下 留情 ,而 后 能 找到 一 些 To 
有 用 的 人 材 。 
二 让 下 GOICDIIDIREICDIEET 
| | ETE|D|C| 良 | 降雨 水 外 DOH 文 
了 | D|D|E|E|B| 良 | 水 D8 文 强 kOF 文 


SEED | | 良 | 气 二 \ 列 冲 练 功 弹 
[23 | E|ELDLE|B| 良 | 月 光 圣 回复 O 祈 0) 


野兽 军 林 入 口 [ 关 卡 它 冯 ] 
君主 人 洲 避 的 能 力 较 强 ,但 因 周 边 邻 国 状况 
都 强 于 野兽 军 ,所 以 想 是 ER 
机 扩张 领土 是 十 分 困难 
的 。 除 君主 外 的 两 名 武将 能 力 不 足 
以 胜任 以 后 的 战斗 ,所 以 要 尽快 搜 
寻 可 以 替代 他 们 的 人 物 。 总 之 , 放 
心 慎重 是 必须 的 。 


| 吉本 名 | 武力 | 知 刘 风 放 外 旭 | 吕 测 他 康 | 必 芝 技 
了 | | 下 | | | 下 | 请 | 现 练功 境 才 强 OX 文 


二 DER 厅 靖 汪 
7 .7 了 | | | c| p | c | Ra | 和 a 阐 O 文 . 列 站 狐 | | 
王 瑟 天 本 本 面 回 困 面 开 DEEEEEZS 用 攻读 二 国 sassen 


日 本 著名 游戏 周刊 (了 了 三 5 本 主要 可 通过 每 年 2 有 与 8 月 的 生生 人 六 三 


所 以 : “探索 ”和 ”说 得 "的 成 功率 较 
高 。 待 有 了 足够 的 大 材 以 及 士兵 ;全 
便 可 向 邻近 国家 发 动 进 攻 ， 六 朋 的 
力 工 儿 军 是 第 一 目标 。 


起 力 | 知 这 | 名 外 交 | 电 庆 | 思 考 

了 全 向 本 < 

必 天 下 潭 天国 必 [下 了 
杀 | IT 处 |E 这 国庆 
7 | ai 半  | EaX 二 | Xi# | 5 | 
出 现 条 件 : 于 1006 年 探索 出现 条 件 : 于 1005 年 探索 ， 出 现 条 件 :于 1004 年 探索 ”出现 条 件 : 于 1002 年 探索 出 现 条 件 :1003 年 探索 
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了 了 己 必 又 夕 一 兵团 [ 口 志 才 二 ] 


本 作 制 作 水 平 之 高 绝对 可 以 称 之 为 目前 3DACT 的 顶峰 之 作 。 游 
戏 手 感 流 畅 ,系统 设计 周全 ,3D 画面 处 理 的 极为 干净 ,万 其 是 两 个 人 
物 必 杀 技 的 设 定 ,给 人 以 极为 责 快 的 感觉 。 


个 | 前 站 |START| 暂 停 |RI | 右 横 移动 | 个 + 〇 | 缓 步 前 进 | 
一 | 区 | 口 | 武器 攻击 & 取 得 道具 | LI | 左 横 移动 “| + +C 〇 | 缓 步 后 退 
有 方 师 二， | x | 于 攻 击 “， ” 下 R2 | 使 用 道 昌 “| LI+C 〇 | 左 慢 移动 | 
| 和 起 | O | 肪 御 | 个 # 口 | 远 下 攻击 “| RI+C | 右 慨 移 动 
本寺 


FA4ATHPER ICN4ATIUS 
英国 牧师 ,手持 一 支 长 根 ,善于 做 远 距 吉 打击 ,但 是 速 
度 不 够 快 而 且 出 手 比 较 慢 。 


N4DI4A 
是 一 位 美 狐 的 年 轻 少 女 , 单 手 使 用 长 创 , 近 身 肉 博 能 
; 力 很 强 ,而 且 速 度 非 常 快 。 


二 全 呈 下 册 丰 业 二 类 业 示 电 末 


选择 此 人 本 游戏 难度 为 HARD。 选择 此 人 本 游戏 难度 为 EASY。 


FE 


在 本 作 中 因为 较 多 的 关 数 以 及 大 量 的 敌人 ,所 以 自然 会 有 道具 出 现 。 在 下 表 中 我 们 抽出 且 亿 人 
一 本 sy 2、 后 令 汉 o 
将 对 所 有 的 道具 进行 介绍 ,以 便于 大 家 能 够 充分 了 解 它们 在 游戏 中 的 作用 。 3、 用 冻 气 寿 住 政 人 ， 令 其 产生 _ 段 时 间 的 硬 直 ， 
2 计 二 是 和 浊 但 如 进行 攻击 则 硬 直 解除 ,投入 水 中 无 效 。 
4、 用 爆 弹 扩散 击 中 怪兽 , 并 且 让 其 倒 地 , 能 够 造 
成 伤害 ,但 投入 水 中 无 效 。 
5、10 秒 时 间 内 敌人 丧失 视力 。 
6\ 利 用 火炎 攻击 敌人 。 
7\ 长 距离 枪 ,并 可 引爆 炸药 。 
8、 广 范围 长 距离 枪 。 
9、\ 可 以 提升 通常 攻击 力 。 
10\ 回 复 水 量 笨 力 。 
11 回复 全 部 体力 。 
12、 在 敌人 多 琅 一 个 时 ， 使 用 此 道具 可 以 导致 敌 
人 群体 发 生 自 相 残杀 的 场面 。 
13、 增 加 生命 数 。 
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STAGE 1 [CHELSEA] 
游戏 开始 后 ,不 要 急于 前 进 ， 艾 
于 街 上 可 以 取得 不 少 道具 。 之 后 
到 地 下 室 中 开动 开关 ， 这 时 桥 前 下 
的 大 闸门 会 开启 ， 穿 过 大 闸门 后 
可 以 取得 幕 场 内 的 宝物 ， 不 过 于 于 
此 之 前 应 先 打开 墓 场 之 门 ,最 终于 石像 处 可 过 关 。 


STAGE 2 [SPITALFIELD] 


首先 启动 右 屋 中 的 开关 ,这 尾 熏 
样 可 以 打开 桥 前 而 的 大 门 ,于 右 
方 处 可 以 得 到 道具 ,而 向 左前 进 ， | 
则 会 通 向 终点 。 再 前 进 会 到 达 木 电 
桥 尽 头 , 于 此 可 以 利用 GUN 来 引 国生 和 和 入 
爆炸 药 ,这 样 便 可 以 到 前 方 拉 开关 开启 闸门 。 


STAGE 3 [SEWER SNAKE] 
这 关 要 对 付 敌人 的 BOSS ,可 本 
初期 形态 时 他 会 用 全 方位 火焰 作 量 - 
攻击 ,而 这 时 要 利用 池 边 的 长 柱 ” 
子 , 把 长 柱 击 倒 可 以 攻击 BOSS。 轩 
在 第 二 个 形态 时 ,敌人 BOSS 会 


唤 出 僵尸 与 其 一 同 战斗 ,善于 利用 道具 便 可 过 关 。 


STAGE 4 
开始 时 用 远 攻 击 引爆 所 有 的 
木 箱 ,之 后 再 引爆 火药 可 以 炸 开 
路 口 让 新 的 通道 开放 ,于 新 通路 
内 走 至 货 仓 中 ,开启 开关 可 以 打 
开 铁 闸 。 来 回 反 复 开 开关 后 ,于 下 
层 隧道 内 可 以 出 现 新 的 通路 ,从 此 可 以 过 关 。 


STAGE 5 [INDIA DOCKS] 

跳 过 断 桥 可 以 来 到 码头 处 ， 贡 

于 此 进入 一 般 荒废 不 用 的 木船 

于 船 仓 内 得 到 道具 后 ,可 由 船 头 

处 跳 向 木 箱 ,在 此 可 以 得 到 强化 ， 
装备 ;之 后 进入 码头 货 仓 小 屋 晤 


中 ,于 此 打开 开关 , 当 再 前 进 时 ,到达 亮 灯 小 屋 即 可 。 


STAGE 6 [HIGGATE CEITIETERY] 
此 关 开 始 便 进 入 分 支 , 右 方 
是 先行 之 选 , 于 此 可 以 得 到 许多 
道具 。 之 后 从 左 路 走 ,于 此 路 上 也 量 
可 以 得 到 不 少 道具 ,但 是 应 注意 生 
于 礼拜 堂 中 的 窗户 内 会 有 不 少 有 讨 
用 的 道具 ,不 要 忘记 得 到 。 


STAGE 7 [HAITIPSSTEAD EBDRHI 
此 关 应 进入 森林 内 ,在 通过 

了 被 敌人 损害 的 断 桥 之 后 ,在 前 

方 会 有 不 少 分 支出 现 ,选择 左 方 

前 进 是 到 达 关 尾 的 正确 线路 ,不 

过 要 在 过 关 之 前 与 敌人 2 个 小 

BOSS 战斗 ,胜利 后 才 可 过 关 。 


STAGE 8 [QuEENHTTE DOCKS] 
到 达 此 关 后 ,前 方 出 现 分 支 

路 口 , 右 方 进 入 后 可 以 于 复杂 的 

迷宫 内 得 到 必要 的 强力 道具 。 而 

再 从 左 方 出 口 前 进 , 引 爆炸 药 后 ，” 

沿 河 运 用 长 杆 攻击 对 岩 敌人 ,之 号 

后 登 上 于 渡口 处 停 着 的 一 稻 船 ,之 后 可 以 通过 这 关 。 


STAGE 9 [CITY] 
于 市 内 的 街道 中 会 有 三 条 路 
进行 选择 ,左右 两 路 可 以 取得 相 
当 多 的 道具 ,并 且 可 以 开启 正 前 姐 
方 道路 的 闸门 。 从 前 方 道路 前 进 
后 ,引爆 炸药 才能 继续 前 进 , 之 后 所 
打开 开关 并 返回 前 部 洞 内 便 可 以 过 关 。 


STAGE 10 [SITITHFTELD] 
于 此 关内 ,玩家 前 进 的 路 线 
一 定 要 追寻 地 上 的 血迹 , 换 句 话 
说 只 有 血迹 的 道路 才 是 正确 的 ， 
而 路 上 不 应 忘记 取得 一 些 必 要 
的 道具 ,利用 远 距 攻击 打动 铁 车 


可 以 去 穿 墙 , 于 此 得 到 武器 强化 ,站 到 水 池 边 大 屋 便 可 。 
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STAGE 11 [SNOWMAN] 
本 关 会 与 游戏 的 第 2 个 
BOSS 进行 战斗 ， 开 始 时 BOSS 会 
用 雪 球 向 玩家 进攻 ， 此 时 千 万 不 
能 防御 ,利用 横 移 动 闪避 ,同时 使 
炸药 爆炸 ， 当 六 个 火药 简 全 部 被 ” : 
引爆 后 ,此 关 的 BOSS 会 被 玩家 打倒 。 


STAGE 12 [REGENTS CANAL] 


此 关 开 始 后 玩家 要 沿 着 码头 
的 平台 前 进 ,在 地 下 房间 内 可 以 

取得 道具 。 之 后 在 断 桥 处 会 出 现 

选择 ,选择 左 方 会 向 终点 前 进 , 在 ， 

引爆 炸药 后 继续 前 进 并 且 开动 排 “ 交 一 
水 闸 , 沿 引 水 道 可 以 到 达 此 关 的 终点 处 。 


STAGE 13 [LONDON Z0O0] 
此 关 进 入 伦敦 的 动物 园 ,来 
到 渡 桥 前 方 开启 笼子 中 的 铁 闸 ， 
这 样 可 以 通过 动物 园 的 第 1 区 1 
域 。 根 刚才 的 方法 一 样 ,继续 前 进 
到 达 动 物 园 的 第 2 区 ， 引 爆炸 药 
可 以 来 到 博物 馆 ,在 博物 馆 的 二 层 为 终点 。 


STAGE 14 [MARYLEBONE] 
此 关 的 路 程 非常 短 ,看 来 这 
是 一 个 以 取得 大 量 道具 为 任务 的 
一 关 。 本 关 大 部 分 道具 都 集中 在 
商店 所 在 的 那 条 街 ， 另 外 不 要 忘 
记 取得 在 横 街 上 放 至 的 强化 武器 
装备 。 来 到 广场 就 到 达 了 本 关 的 终点 。 


STAGE 15 “[BLOOMSBURY] 
进入 另 一 个 街道 ,在 商店 的 几 孟 汉 

橱窗 上 有 不 同 的 道具 。 沿 街道 前 ， 

进 , 打 开 开 关 就 可 以 开启 地 下 房 

间 的 出 口 , 由 此 前 进来 到 满 是 火 “。 

海 的 花园 ， 取 得 道具 后 可 以 利用 曾 

枪 来 引爆 火药 简 , 这 样 就 可 以 通过 此 关 了 。 


STAGE 16，[PIMLICO] 
较为 漫长 的 一 关 , 首 先 沿 着 
走廊 前 进 引爆 炸药 后 选择 左 方 前 四国 
进 ,在 上 层 开启 下 一 层 房间 的 开 ， me 
关 , 这 样 便 可 以 取得 大 量 的 道 | 
具 。 之 后 到 达 后 花园 ， 选 择 向 下 
的 路 可 以 进入 洞穴 , 沿 洞穴 前 进 便 可 以 了 。 


STAGE 17 [JOSE MANUEL] 
与 敌人 的 第 三 个 BOSS 战 
斗 , 此 关 在 一 个 非常 窗 小 的 房间 
内 进行 ,BOSS 用 飞 刀 向 玩家 进 
攻 , 而 且 还 召唤 大 量 的 僵尸 来 进 | 
攻 。 玩 家 仍然 不 能 防御 ， 把 屋内 
左右 的 开关 连续 启动 8 次 便 可 以 把 BOSS 消灭 。 


STAGE 18 [WESTMUNSTER . PARTI] 
在 一 个 巨大 的 房间 内 ,首先 

选择 右 方 的 出 路 会 穿 过 花园 到 达 ， 

大 厅 内 ,之 后 在 大 厅 选 择 向 前 方 ， 

前 进 。 于 二 楼 的 武器 屋内 可 以 获 | 

得 大 量 的 道具 ， 在 特别 的 房间 里 

用 枪 开启 机 关 ,; 这 样 可 以 到 达 本 关 的 终点 。 


STAGE 19 [WESTMINSTER . PART I] 
仍然 是 在 屋 中 前 进 的 一 关 , 柄 
本 关 道 具 非 常 少 而 且 敌 人 极 多 。 


| 从 大 厅 到 走廊 之 后 来 到 大 屋 的 房 


项 ,之 后 跳 下 底层 穿 过 平台 可 以 
进入 洞 富 ， 穿 过 洞窟 可 以 到 达 大 
屋 的 顶层 ,由 此 可 以 一 直 来 到 本 关 的 终点 一 一 阁楼 。 


STAGE 20 [THE BOOFS] 
游戏 的 最 终 关 ,敌人 关 底 实 
力 十 分 强大 ,首先 他 会 派出 大 量 
的 中 BOSS 向 游戏 者 发 动 进攻 ， 
千 万 不 要 慌张 , 尽量 使 用 所 有 的 
道具 来 与 敌人 周旋 。 另 外 对 敌人 
关 底 尽量 采用 远 距 离 攻击 才能 把 敌人 消灭 掉 。 


说 起 西安 此 首 ,在 古 墓 奇兵 开 的 开场 动画 中 已 经 出 
场 ,传说 在 久远 的 中 国 古 代 ,此 已 首 属 一 位 西藏 喇嘛 所 拥 
有 :在 久远 的 战事 中 ,这 位 西藏 喇嘛 将 已 首 插入 魔 龙 的 要 
害 , 把 肆虐 的 魔 龙 消灭 ,而 已 首 亦 因 吸 收 了 魔 龙 的 力量 ,成 
为 了 神秘 的 力量 之 源 ,西藏 刺 蚊 有 感 于 上 上 首 的 强大 力量 ， 
并 不 是 现世 所 应 存在 的 ,因而 决定 把 它 封印 起 来 ,埋藏 于 
西藏 一 个 隐秘 的 地 方 。 传 说 如 果 把 这 只 已 首 插 进 自己 的 心 
脏 , 便 可 以 得 到 魔 龙 的 力量 。 国 

已 首 的 传说 ,在 百年 之 
后 的 现在 ,不 知 为 何 重 现 人 
世 , 更 惹 来 各 方 势 力 的 虎视 
上 上 , 祈 望 能 把 已 首 的 力量 , 贸 
夺 为 已 用 。 我 们 好 奇 的 主角 证” 
一 -LARA ,在 收 到 消息 后 亦 不 甘 后 人 ， 加 入 今 次 的 寻宝 旅 
程 。 

古 墓 奇兵 ,是 一 只 集 冒 险 动作 及 解 谜 于 一 身 的 游戏 
(电脑 与 家 用 游戏 机 )。 对 于 在 上 一 集 它 的 表现 ,相信 各 位 
HE 玩 宗 亦 津津 乐 道 叶 , 在 第 二 

ns 集 的 西安 已 首 ,承接 了 上 一 
代 的 风格 ,在 玩 上 并 没有 太 
大 的 改变 。 当 然 , 更 大 的 地 
图 ,更 多 的 道具 ,更 佳 的 声 光 
效果 ,以 及 上 二 代 一 些 设 计 


流 程 攻 略 


厂商 :EIDOS 


文 /ANGEL 
类 型 :AVG 


机 种 :PS、PC 


“我 们 的 女 英雄 LARA 又 回来 了 ! Un 


不 良 的 地 方 , 在 二 代 中 通通 展现 在 你 眼前 。 在 西安 已 首 十 
七 个 不 同 的 版 图 中 ,主角 LARA 将 会 在 不 同 的 地 方 冒 险 。 
如 西藏 威尼斯 \ 水 底 的 沉船 ,以 及 中 国 的 万 里 长 城 等 等 。 
至 于 游戏 的 表现 效果 ,我 就 不 多 说 了 ,留待 大 家 仔细 欣赏 
轴 5 
谈 回 游戏 本 身 , 二 代 的 3D 引擎 作出 很 大 的 改进 ,其 中 
光线 的 表现 效果 是 最 好 的 ,诸如 开 枪 的 火花 (有 时 甚至 可 
[看 到 子 弹 飞 过 的 轨 迹 , 不 
过 要 在 很 暗 的 地 方才 可 以 看 
得 到 ) ,又 或 是 当 LARA 拿 着 
Was。 火炬 到 处 走动 时 的 光影 效果 
(一 代 没 有 ) ,绝对 不 是 可 以 
简单 用 一 句 漂亮 来 形容 的 。 
此 外 ,不 论 是 自己 \ 敌人 ,甚至 一 些 背 景 画 面 ,在 外 形 上 亦 
顺眼 多 了 ,不 会 有 太 显 眼 的 角色 出 现 。 
另外 ,LARA 也 多 了 不 同 的 衣服 可 以 替换 。 不 像 一 代 ， 
不 论 是 冰天雪地 ,又 或 是 在 地 下 的 通道 ， 始终 是 普通 加 驳 
三 件 。 相 比 之 下 ,三 代 的 变化 1 
实在 是 丰富 多 了 ,有 加 克 、 潜 
水 服 、 飞 行 服 ;细微 的 动作 亦 
改变 了 不 少 , 如 可 以 看 到 
LARA 的 头发 在 风 中 球 逸 ,很 
有 生动 的 感觉 -而 在 一 代 中 
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CT | 大 受 欢 迎 的 泳 姿 ,在 二 代 中 
亦 加 揪 了 不 少 的 肢体 动作 。 
| 而 游戏 中 的 武器 及 敌人 的 数 
大 大 提高 。 先 说 武器 方面 : 
代 有 的 ,二 代 也 有 。 如 
由 PISTOLS, SHOTCUN, AUTO - 
MAGS, HARPCON GUN, LEZYS 以 及 新 增 的 GRENADE 
LAUNCHER，M - 16。 在 一 代 中 ,如 果 在 水 里 遇 上 敌人 ,你 
会 怎么 办 呢 ? 当 然 是 走 为 上 策 啦 ! 因 为 你 根本 没有 武器 可 
以 在 水 里 跟 敌 人 抗衡 。 但 二 代 中 就 不 同 了 ,新 增加 了 一 
威力 无 比 的 鱼 又 枪 ,以 后 可 以 和 对 手 在 水 里 决 一 肉 雄 了 ， 
不 用 再 躲 躲 闭 闭 ,有 失 LARA 的 威风 。 还 有 敌人 方面 ,绝对 
是 比 一 代 更 加 难 搞定 。 敌 人 的 种 类 之 多 ,以 及 其 凶悍 的 手 
段 , 绝 对 不 可 小 看 。 
对 于 没有 玩 过 一 代 的 玩 ; 

家 ,游戏 一 开始 时 ,在 操作 上 
可 能 有 点 困难 ,因为 开始 已 
经 要 用 到 “攀高 疏 低 ”, 游 水 | 
等 动作 了 ,为 了 让 大 家 早 一 ， 
步 融入 游戏 之 中 ,和 一 代 一 全 2 
样 ,游戏 把 LARA 的 大 屋 ， 作为 大 家 练习 之 用 。 而 二 代 的 大 
屋 设 计 , 重 新 增 了 一 个 大 花园 ,以 及 有 不 同 的 设置 让 你 使 
用 ,可 以 用 来 慢 慢 锻炼 LARA 那些 超 乎 常人 的 能 力 。 大 屋 
的 设计 除了 比 一 代 更 精巧 ,更 巨大 之 处 ,最 妙 的 是 ,大 屋 的 
管家 会 不 断 跟着 你 走 ， 是 一 个 十 分 有 趣 的 设计 。 
说 了 这 么 多 ,大 家 也 看 

的 不 耐烦 了 吧 ? 我 只 是 希望 
”大 家 不 要 错过 这 款 好 的 游戏 
罢了 。 好 ,现在 让 我 们 和 
。，LARA 一 起 去 探索 神秘 的 西 
安 吃 首 吧 ! 


LARA 从 直升机 上 落下 ， 
来 到 了 万 里 长 城 迹 遗 。 从 山 | 
上 滑 下 来 落 到 一 片 空地 上 。 
往 前 走 , 出 现 一 水 池 。 趟 过 水 
池 疏 上 左上 方 的 高 台 , 沿 着 
岩石 走 到 平台 处 ,向 下 一 看 , 者 4 
， 哪 来 了 一 只 老虎 ,LARA 立刻 
拔 枪 将 其 搞定 。 转 身 跳 向 对 
。 面 的 平台 ,在 右手 边 发 现 又 
区 有 一 平台 , 跳 过 去 ,一 直 走 疏 
台 ,加 速 跳 到 对 面 的 石 
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台 上 , 走 到 头 先 不 要 急 着 向 
左 走 ,向 右 转 发 现 对 面 有 石 
台 可 以 过 去 ,于 是 跳 过 去 ,一 
直 走 来 到 了 第 一 个 秘密 地 
点 ,得 到 一 石像 。 然 后 在 反 回 
原来 的 石 台 , 向 上 疏 。 怜 至 顶 
点 ,在 向 左 转 看 见 一 平台 , 跳 过 去 来 到 了 屋内 。 在 屋子 右 角 
有 一 铁 网 ,已 经 坏 了 ,从 那 跳 下 去 落 入 水 中 , 游 出 水 面 , 疏 
上 左手 对 面 的 高 台 处 , 走 到 头 跳 至 对 面 的 机 关 处 拉 到 机 
关 , 那 个 关闭 的 门 就 打开 了 。 一 出 头 迎 面 出 现 三 只 老鹰 ,将 
其 干掉 以 后 ,来 到 长 城 从 它 的 缺口 处 滑 和 人 落 向 水 中 ,在 水 
里 的 洞 中 找到 可 以 开启 长 城 上 门 的 钥匙 。 然 后 爬 出 水 面 ， 
干掉 老虎 沿 城墙 边 的 石 台 疏 上 长 城 。 用 那 把 钥匙 来 开启 这 
道门 ,然后 进入 屋子 干掉 三 只 蜂 蛛 , 怜 上 高 台 于 掉 蜘 蛛 得 
到 钥匙 , 回 到 地 上 打开 最 里 
面 的 那 道 门 。 小 必 会 有 几 只 
果 蛛 向 你 攻击 ,干掉 它们 ,来 
到 白骨 前 得 到 药 箱 和 弹药 ， 
使 用 LARA 的 怪力 拉动 挡住 
出 口 的 巨石 。 

通过 了 这 个 房间 ,LARA 就 会 滑 到 一 个 四 边 都 有 箭 模 
的 水 池 。 Ca 和 ep 


困难 的 ,只 有 躲 一 只 是 一 只 了 。 如 果 玩 家 想 尽 量 少 减 血 的 
话 ,可 以 沿 着 墙 的 一 | 一 步 步 的 向 前 推进 。 

离开 了 这 个 烦人 的 水 池 后 ,此 时 玩家 应 一 直 象 前 走 ， 
因为 这 里 的 地 板 是 会 下 陷 ， 


的 ,如 果 掉 下 去 就 不 好 受 了 。 
当 跑 到 了 尽头 ,就 立刻 向 右 
转 再 跑 , 因 为 左 方 有 两 块 巨 
石 滚 下 来 ! 在 跑 的 时 候 应 向 
左手 跑 , 因 为 出 口 靠 左 。 当 穿 
过 这 个 出 口 , 哇 , 才 发 现 地 上 有 一 些 尖 刺 ,只 有 大 跳 一 下 跳 
过 去 。 在 LARA 跳 过 这 些 尖 刺 后 ,就 要 立即 作 左 侧 跳 , 捡 起 
地 上 的 子弹 ,向 前 跳 , 攀 着 前 面 的 出 口 边沿 向 上 疏 , 动 作 要 
快 ,不 然 会 被 两 扇 刀 墙 活活 
和 挤 死 。 
下 面 的 大 直路 中 ,地 面 
向 下 陷 ,还 有 左右 挥动 的 利 
刃 。 边 跑 边 跳 的 避 开 它们 吧 。 
当 你 来 到 尽 尖 ,不 要 停 。 因 为 


两 侧 的 刀 墙 已 一 点 点 的 在 靠 四 
拢 , 拾 起 中 间 的 石像 道具 。 因 | 

为 前 方 都 有 刀 壁 ,所 以 立刻 是 
向 前 跑 ,不 要 停 。 当 到 了 尽 | 
头 ,LARA 后 滑 进 下 二 层 密 


人 避 下 


室 ,就 在 这 时 秘 室 中 的 刀 墙 
向 你 压 过 来 ,而 你 要 让 LARA 
从 一 块 可 以 下 陷 的 地 板 来 逃 
生 。 如 是 呼 ,LARA 就 会 跌 到 
这 迷宫 最 深 的 部 分 了 。 

在 这 里 ,LARA 会 遇 上 两 
个 不 停 左右 滚动 的 大 轮子 。 慢 步 走向 巨轮 捡 起 巨轮 前 的 药 
箱 , 抓 住 时 机 一 个 一 个 躲 过 巨轮 ,来 到 了 尽头 ,干掉 该 死 的 
蜂 蛛 。 现 在 可 以 使 用 眼前 的 那 条 长 索 。 但 在 使 用 前 可 以 在 
绳索 的 附近 向 下 疏 ,来 到 一 
秘密 地 点 , 捡 起 照明 弹 ,向 下 
怜 , 落 到 底 , 打 倒 两 只 恐龙 及 重 
取得 一 石像 道具 子弹 `\ 药 
箱 。 上 


利用 绳索 来 到 对 面 ,一 上 
着 陆 就 会 有 两 只 老虎 向 你 攻击 。 拔 枪 还 击 ,干掉 老虎 ,一 直 
向 前 走 ,你 就 过 关 了 。 


经 过 电脑 的 指引 ,LARA 来 到 了 意大利 的 水 城 威尼斯 。 
一 开始 你 在 一 个 窗 埠 中 "降落 " ,走出 罕 埠 就 会 有 一 只 狗 向 


你 扑 过 来 ,还 有 阳台 上 的 狙击 手 , 把 它们 解决 掉 , 从 这 里 往 
左 来 另 一 条 罕 埠 。 往 前 没 走 多 远 ,突然 从 左手 的 门 里 冲 出 
一 手持 大 棒 的 壮 汉 和 一 只 


狗 ,你 应 很 快 的 拔 出 武器 向 后 跳 
牙 的 , 开 枪 射 杀 他 们 , 当 你 搞 
定之 后 ,在 大 汉 的 身上 可 以 
找到 一 个 药 箱 。 然 后 进入 堪 
手 的 房间 捡 到 照明 弹 ,打开 
旁边 的 开关 ,你 就 可 以 到 小 
屋 的 天 台 上 了 。 

上 到 天 人 台 打 碎 玻 璃 , 进 到 屋 里 到 对 面 窗户 前 你 可 以 看 
见 刚 才 你 打 死 的 狙击 手 的 尸体 。 你 利用 前 面 的 遮阳 棚 跳 到 
那个 阳台 上 , 拿 到 船 屋 的 钥匙 ,返回 小 屋 按 动 机 关 回 到 地 
上 。 横 过 小 河 来 到 船 屋 中 , 按 动 按钮 船 屋 的 门 就 开 了 ,然后 
把 刚 得 到 钥匙 插 进 钥匙 孔 ,那么 那 座 建筑 物 的 大 门 就 大 开 
了 。 你 就 可 以 游 回 对 岸 了 。 

不 过 在 此 时 , 却 出 现 了 一 名 枪手 。 你 应 立即 上 岸 把 它 
解决 掉 ,在 它 身 上 可 以 找到 一 盒子 弹 。 上 到 小 屋 的 屋顶 ,从 
刚才 打 碎 的 窗户 进入 房间 ,里 面 却 多 了 一 条 狗 ,把 它 干 掉 
后 进入 屋 里 。 先 跑 到 桥 对 岸 
拉 下 开关 ,打开 一 扇 门 , 然 
后 , 回 到 屋 里 打 碎 窗子 , 跳 到 
对 面 的 遗 阳 棚 上 ,向 左 转 连 
续 跳 过 另 两 个 遗 阳 棚 来 到 开 


关 前 ,拉动 它 , 下 面 水 渠 的 大 
门 就 打开 了 。 然 后 回 到 船 屋 ， 
开动 汽艇 进入 水 渠 中 。 

水 渠 中 光线 很 暗 ,因此 
照明 弹 的 作用 会 很 大 。 而 在 
水 渠 的 入口 右 侧 ,是 一 条 小 
路 ,在 那里 找到 一 石像 道具 还 有 一 盒 照 明 弹 。 然 后 返回 快 
艇 继续 上 路 ,经 过 瀑布 后 ,你 可 以 下 水 在 池 底 找到 一 石像 
道具 ,然后 回 到 快艇 继续 上 路 。 

接 下 的 部 分 是 有 很 多 柱子 的 。 你 应 靠 左 行 来 到 一 
7 
掉 里 面 的 枪手 ,在 他 身上 有 一 盒 自 动 枪 子弹 。 往 里 走 找到 
散 弹 枪 子弹 ,回头 拉 到 房间 中 开关 ,让 水 闸 中 的 水 位 上 长 。 
然后 你 跳 进 水 中 游 过 水 闸 ,在 船 下 有 一 个 开关 ,拉动 它 ,这 
宝生 


离开 水 渠 后 ,你 可 以 先 
过 关 , 也 可 先 杀 掉 所 有 敌人 
找 全 道具 后 再 过 关 。 玩 家 可 
以 先 往 左 面 的 水 道 ,把 停 在 
这 里 的 小 船 撞 沉 ,再 疏 上 码 
头 的 木 箱 跳 至 对 面 的 这 阳 
棚 。 然 后 你 跳 上 右边 的 天 桥 于 掉 狗 和 大 汉 ,再 干掉 出 来 的 . 
枪手 ,得 到 药 箱 和 一 把 钥匙 。 你 会 在 这 附近 找到 一 扇 门 ,用 
钥匙 打开 它 。 进 入 屋内 ,你 利用 地 板 上 的 洞 跌 进 下 一 层 ， 
就 可 以 把 这 里 的 按钮 按 下 ,那么 其 中 一 一 道 水 闸 已 经 打开 。 
你 从 洞口 刚 一 上 来 ,就 有 一 人 加 
个 枪手 向 你 袭 来 ,赶快 把 它 
解决 掉 。 拿 走 它 身上 的 自动 
手枪 子弹 , 回 到 快艇 后 继续 
向 前 驶 进 。 ， 

当 你 行 至 前 面 的 码头 风 
前 , 先 跑 上 码头 把 那里 的 敌人 干掉 ,取得 自动 枪 子弹 。 之 后 
返回 快艇 , 开 着 快艇 一 直 向 前 开 ,把 河床 下 的 水 雷 引 爆 。 记 
住 当 你 快 到 水 雷 时 应 立即 跳 下 快艇 。 现 在 你 就 可 以 回 到 刚 
才 的 码头 前 , 驾 另 一 条 快艇 冒险 。 

当 你 回 到 水 渠 出 口 前 ,这 回 选择 往 右 行 的 那 条 路 。 在 
这 条 路 的 尽头 有 二 左 转弯 ,而且 弯 内 的 码头 上 有 一 名 枪 
手 , 把 它 和 干掉。 就 可 以 在 它 身上 找到 药 箱 及 散 弹 枪 子弹 。 到 
又 口 我 们 一 直 向 前 到 头 往 右 转 , 你 就 会 看 见 有 很 多 小 船 售 
在 一 码头 前 。 当 你 上 到 码头 上 的 时 候 , 就 会 出 现 一 大 汉 把 
它 干掉 后 进 屋 , 打 死 老鼠 , 拉 
动 开关 ,那么 对 面 的 小 屋 的 
门 就 开 了 。 你 可 以 利用 附近 
狭窄 的 水 道 去 那 间 小 屋 。 

当 你 一 进入 小 屋 ,大 门 
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就 立即 关上 。 往 里 找到 钥匙 ,用 梯子 息 到 上 一 层 。 把 这 层 的 


狗 和 大 汉 干 掉 后 进去 按 动 开 关 , 回 到 水 道 干掉 枪 手 。 
然后 我 们 回 到 水 雷 附 近 的 码头 ,用 钥匙 把 门 打开 , 干 
掉 门 里 的 枪手 ,进去 按 动 开关 ,那么 剩 下 的 水 曾 也 开 了 。 
最 后 我 们 沿 罕 道 ,出 口 往 右 再 往 左 来 到 有 高 台 的 船 
舱 。 把 这 里 的 敌人 和 王 掉 , 按 动 按钮 , 驾 着 快艇 冲 出 船舱 , 冲 
上 前 面 的 小 屋 ( 小 屋 里 有 石像 道具 和 大 量 自动 手枪 子弹 ， 
玩家 可 以 自己 取 ) ,经 过 两 个 水 闸 ,立即 右 转 , 冲 向 下 一 关 。 


来 到 码头 处 下 船 ,干掉 
老鼠 。 向 左 沿 台 而 上 , 右 转 解 
决 掉 老 鼠 向 上 走 ,再 右 转 把 
一 大 汉 打 死 得 到 药 箱 ,和 疏 上 
高 台 干 掉 老 鼠 , 走 到 头 拉 下 
开关 ,这 时 码头 前 的 大 门 就 
打开 了 。 往 回 走 进入 博物 馆 ,把 途中 的 枪手 干掉 ,再 向 左 
走 ,越过 刀 人 阵 , 走 到 头 把 里 面 开 关 打开 ,那么 房 外 的 门 就 
开 了 。 在 往 回 走 把 右边 的 窗子 打 碎 干掉 两 内 4 狗 得 到 照明 弹 
和 药 箱 等 物品 。 

来 到 大 厅 中 央 怜 上 二 楼 
推 到 巨石 , 跳 到 对 面 捡 起 子 
弹 , 疏 到 对 面 的 阳台 。 一 上 阳 
台 干 掉 对 面 的 枪手 ,然后 向 
左 跳 , 攀 住 遮 阳 棚 边缘 向 左 
移动 到 尽头 ,向 上 仆 在 掉 下 的 瞬间 向 后 跳 至 身后 的 阳台 
上 。 再 向 左 转 走 到 阳台 边 , 跳 到 对 面 的 阳台 上 ,再 跳 至 左下 
的 平台 上 ,然后 左 转 再 跳 到 前 面 的 楼 梯 处 。 干 掉 两 只 狗 和 
一 名 枪手 。 再 来 到 二 楼 ,进入 房间 拉动 开关 ,打开 阳台 的 
门 ,得 到 石像 道具 。 

然后 回 到 二 楼 屋 中 打 碎 玻璃 来 到 阳台 ,干掉 枪手 ,到 
另 一 个 房间 。 你 一 进去 就 会 冲 出 两 名 大 汉 和 两 只 狗 夹 击 
你 ,应 立即 把 他 们 干掉 。 然 后 进入 火炉 把 里 侧 墙 向 里 推 。 就 
会 出 现 一 条 秘 道 ,你 沿 着 这 条 路 走 ,干掉 途中 的 老鼠 ,在 尽 
头发 现 一 滑梯 。 不 要 滑 下 去 ,直接 跳 人 水 中 比较 安全 。 下 了 
水 以 后 ,用 潜水 的 方法 避 过 上 面 的 炎 焰 来 了 另 一 个 大 厅 。 

大 厅 的 门 一 打开 ,就 会 有 枪手 向 你 射击 .进入 大 厅 , 发 
现 有 两 座 古 怪 的 三 角形 , 头 上 还 有 三 昼 水 晶 灯 。 你 先 疏 上 
三 角形 ， 再 疏 上 最 近 地 面 的 那 爷 灯 ， 再 跳 到 中 间 的 那 草 灯 。 
向 右 转 90? 跳 到 对 面 的 平台 
”上 , 拉 下 开关 ,后 对 面 的 一 幅 
画 会 打开 ,里面 有 一 把 钥匙 。 
然后 回 到 中 央 的 灯 上 , 跳 上 
最 高 的 那 蔓 灯 。 然 后 疏 上 那 
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类 似 阁 楼 的 地 方 。 把 老鼠 二 
掉 , 从 这 跳 上 前 面 的 横梁 上 ， 
再 跳 到 对 面 的 阁楼 处 ,干掉 
敌人 , 疏 上 最 高 层 ,拉动 开 
关 , 水 晶 灯 的 位 置 就 起 了 变 
化 。 

来 到 现在 最 底 的 那 蔓 灯 上 , 左 转 90" 跳 到 对 面 ,就 可 以 
拿 到 钥匙 。 再 来 到 最 高 的 水 晶 灯 处 , 跳 到 右边 的 窗台 处 。 拉 
开 开关 打 碎 窗户 来 到 一 直通 下 面 的 洞 , 你 一 跃 而 下 来 到 地 
下 水 道 。 当 你 游 进 水道 后 ,看 见 一 扇 大 门 , 用 钥匙 把 它 打 
开 , 原 来 这 里 是 一 间 图 书馆 。 在 水 道 的 水 底 有 一 个 开关 , 打 
开 它 ,水 闸 就 会 打开 ， 你 可 久 游 到 这 水 进 的 深 处 执 到 =- 石 
像 道 具 。 ， 

在 这 扇 大 门 后 有 三 扇 
门 ,而 且 只 有 一 扇 门 是 打开 
的 ,进入 这 间 房 里 面 有 很 多 
的 书柜 。 然 后 你 利用 书 框 中 
上 去 到 上 面 ,干掉 上 面 的 老 国 
鼠 。 拉 动 上 面 的 机 关 , 打 开 另 一 扇 大 门 。 来 到 那 遍 门 前 干掉 
从 里 面 出 来 的 枪手 ， 进入 房间 攀 上 书柜 来 到 上 面 的 窗 前 ， 
打 碎 它 冲 进去 ,在 下 滑 的 时 
候 跳 到 对 面 的 窗 阳 人 台 上 ,经 
过 一 通 跳跃 后 来 到 水 道中 ， 
进入 水 道 旁 的 小 屋 干 掉 枪 
手 ,找到 一 个 钥匙 。 另 外 你 可 
以 上 到 屋顶 ,从 上 面 跳 至 水 
道 的 末端 ,取得 一 二 NS 然后 返回 图 书馆 ,在 途中 干 
掉 敌 人 来 到 大 厅 。 

三 扇 门 你 已 开 了 两 扇 , 剩 下 的 一 扇 在 它 旁边 有 一 个 开 
关 , 拉 下 它 把 门 打开 。 进 去 后 干掉 两 名 枪手 , 跑 出 花园 ,而 
在 花园 又 有 一 扇 门 ,经 过 它 又 会 来 到 另 一 条 水 道 。 来 到 对 
面 在 围墙 上 有 个 类 似 引爆 器 | 
的 东西 。 把 钥匙 插 进去 ,对 面 
的 墙 就 会 被 炸 的 粉碎 ,此 时 
上 面 的 阳台 上 会 出 现 一 名 枪 
手 , 把 它 干 掉 , 游 到 被 炸 的 地 
方 。. 不 过 在 引爆 之 前 ,你 可 以 
沿 着 围墙 向 前 , 怜 上 砖 墙 ,沿路 一 直 来 到 被 炸 建筑 物 中 ,可 
得 到 一 石像 道具 及 大 量 弹药 。 当 你 来 到 被 炸 碎 的 建筑 物 
前 ,只 要 在 里 面 不 停 的 向 上 疏 , 就 会 来 到 屋顶 。 经 过 一 条 很 
长 的 滑 道 ,你 就 过 了 这 关 。 


j ] 】 


来 到 这 关 你 会 看 到 一 个 大 箱子 左右 摆动 , 躲 过 它 跳 人 


水 中 ,干掉 平台 上 的 敌人 , 拾 
起 地 上 的 子弹 ,然后 向 左 游 
到 楼 梯 处 ,上 楼 梯 到 中 间 第 
一 平台 处 ,再 跳 上 中 间 夹 层 ， 
按 动机 关 ,打开 一 暗 门 ,继续 
向 上 怜 到 最 高 层 平 台 处 ,再 
跳 至 对 面 平台 。 向 左 转 回 到 开始 有 木 箱 的 平台 

然后 你 就 可 以 跳 进 刚才 你 打开 的 那 扇 门 ,把 里 面 的 和 
人 干掉 , 拾 起 钥匙 返回 到 刚才 按 开关 处 ,干掉 敌人 得 到 药 
箱 , 疏 到 最 上 层 平台 , 回 到 开始 的 平台 上 向 右边 的 平台 处 
跳 过 去 ,再 攀 着 平台 边 来 到 左上 方 平 台 , 向 后 跳 , 抓 住 平台 
边 来 到 下 边 有 窗户 的 平台 上 , 打 碎 玻璃 ,在 屋 里 不 要 跳 不 
来 到 楼 梯 处 ， 和 二 去 用 的 于 和 本 

会 看 见 有 很 多 木板 捕 在 苦 
的 直 跳 着 前 进 ,到 
对 面 的 平台 上 。 来 到 对 面 平 
台 向 右 转 来 到 下 一 平台 
去 沿路 向 右 转 干掉 里 面 的 敌 
人 ,然后 跳 人 院 中 ,干掉 里 面 是 利生 辐 
所 有 敌人 ,能 拿 都 拿 走 ， 然后 由 院 中 摇摆 木 箱 的 平台 上 跳 
入 坑 中 ,打开 机 关 , 怜 上 平台 ,把 敌人 干掉 ,进入 刚才 打开 
的 暗 门 ,再 按 动 左 方 的 按钮 ,会 打开 一 铁 栏 , 跳 下 去 向 左 再 
向 右 转 有 一 开关 ,打开 它 。 然 后 返回 落下 的 地 方 , 私 上 梯 
子 , 向 左 移 到 窗口 处 , 跳 进 去 。 向 左 转 干 掉 敌人 ,再 到 右 侧 
大 门 前 干掉 狗 和 大 汉 ( 小 心头 上 有 落石 )。 这 层 走 完 后 沿 缺 
口 处 下 至 最 下 层 ,干掉 枪手 
和 狗 ,注意 有 滚石 , 游 到 对 
岸 ,把 出 来 的 狗 和 枪手 杀 掉 ， 
跑 向 左 侧 房间 , 按 动 开关 后 
进入 右 侧 的 房间 ,进入 房间 
4 要 小 心里 面 有 落石 和 两 名 大 
汉 .解决 掉 大 汉 后 回 到 门口 有 上 木板 台 , 左 转 跳 抓 住 裂 缝 ， 
左 移 到 机 关 处 , 按 动 按钮 , 跳 回 木 台 上 ,一 直 向 前 走 , 左 转 
攀 疏 到 对 面 的 台子 上 ,向 上 怜 ,再 转身 跳 向 最 高 的 木 台 上 
干掉 老鼠 ,小 心 左 右 播 摆 的 石头 , 跳 过 两 个 石头 后 ,来 到 开 
关 前 ,打开 开关 , 跳 到 下 面 的 小 水 池 中 。 在 水 池 中 向 左 转 ， 
再 向 左 ,一直 到头 会 有 一 小 水 道 。 进 去 得 到 一 石像 道具 , 返 
回来 一 直 走 找到 机 关 按 下 去 ,打开 一 扇 门 ,返回 人 口 处 ,一 
直 向 右 找 到 电梯 零件 , 怜 上 梯子 返回 第 四 屋 ,到 左上 方 的 
通道 ,干掉 两 只 狗 ,把 电梯 零件 装 好 (开头 附近 )。 拉 动 开 关 
让 电梯 下 降 , 顺 梯子 疏 上 平 
台 得 到 一 石像 道具 。 左 转 按 
动 开 关 把 门 打 开 回 到 电梯 
前 ,拉动 开关 ,让 电梯 上 来 。 
再 按 动 开 关 乘 电梯 下 到 底 


站 


一 进 屋 要 立刻 干掉 左右 
两 侧 的 两 个 枪手 。 到 里 面 按 | 
到 开关 ,让 电梯 上 升 进入 水 
中 来 到 右 方 拉 动 开 关 ,打开 
铁 门 , 再 找 一 人 口 进 入 得 到 ， 
电路 板 , 回 到 开 铁 门 处 ,上 拳 
干掉 老鼠 ,经 两 次 跳跃 后 来 到 上 层 ,干掉 枪手 . 狗 和 老鼠 ， 
来 到 一 间 白 色 的 房间 。 

你 按 下 屋 里 的 开关 ,向 下 滑 , 快 到 风扇 时 跳 上 对 面 的 

台 , 得 到 钥匙 ,再 怜 上 最 高 的 平台 ,向 右 转 跳 到 对 面 斜 

坡 ,下 滑 时 跳 到 下 面 的 洞 中 ,然后 干掉 老鼠 ,连续 跳 至 顶 
层 , 得 到 一 石像 道具 ,再 回 到 有 木 箱 的 一 层 ,拉动 木 箱 , 按 
下 开关 ,把 门 打开 回 到 白 屋子 ,然后 把 木 箱 推进 白 屋子 , 推 
到 有 石 台 的 地 方 ,然后 你 疏 上 窗户 打 碎 玻璃 把 这 个 木 箱 推 
到 那个 木 箱 上 ,返回 最 上 层 , 干 掉 枪 手 。 来 到 入口 处 胎 上 第 
三 层 ,用 钥匙 把 门 打开 。 回 到 来 时 的 地 方 按 机 关 把 栅栏 门 
打开 , 疏 上 来 时 的 暗 门 , 装 上 
电路 板 , 拉 动 右手 的 开关 。 

回 到 歌剧 院 的 舞台 上 
干掉 枪手 , 冲 进 打开 的 门 后 ， 
解决 掉 两 个 大 汉 和 一 只 狗 ， 
然后 向 左 转 拉 动 木 箱 ,进入 
打开 机 关 , 跳 上 有 灯 的 出 口 处 ,进入 洞口 沿路 走 下 到 坑 里 
跳 上 平台 ,把 机 关 打开 ,再 向 有 左右 播 摆 的 石头 的 那 平 台 
跳 去 , 跳 进 一 间 舱 库 ,把 里 面 的 所 有 敌人 杀 了 。 跳 到 左上 方 
的 箱子 顶 , 按 下 机 关 , 打 开 右上 方 的 门 ,进去 过 关 。( 欣 赏 过 
版 动画 ) 


LARA 误 上 敌人 飞机 ,后 
被 敌人 发 现 打 学 ,被 带 人 敌 
人 的 基地 。 当 醒 来 时 发 现 自 
己 被 关 在 一 个 舱 库 里 ,你 可 
以 把 三 个 可 拉动 的 大 木 箱 ， 
拉 出 来 排 成 一 直线 ,形成 一 
条 开关 到 出 口 之 间距 离 最 短 的 通道 ,然后 板 动 开 关 ,迅速 
跑 出 出 口 。 当 你 逃 出 仓库 ,就 会 引 动 警 报 器 引 来 两 名 看 守 ， 
但 现在 你 是 没有 武器 的 ,只 好 跳 人 水 中 。 在 电扇 附近 拉动 
机 关 ,然后 电扇 旁 小 门 就 会 打开 ,这 时 你 离开 电扇 , 绕 到 电 
扇 左 侧 进入 小 门 里 ,沿路 升 
出 水 面 , 再 下 潜 拉动 板 手 , 返 
回 到 刚才 入 口 处 不 远 的 地 
方 , 游 人 电扇 后 方 得 到 一 石 
像 道 具 。 再 回 到 刚才 的 水 面 


9 了 


处 , 朴 上 岸 来 到 平台 上 , 跳 向 
对 面 平 台 继 续 前 进 跳 下 平 
台 ,拉动 开关 把 飞机 下 的 舱 
门 打 开 。 进 入 机 舱 , 怜 上 来 按 
动 开关 把 飞机 的 发 动机 关 
掉 ,然后 再 回 到 刚才 落 入 水 
, 跳 上 飞机 机 杜 , 走 至 飞机 顶部 再 走 到 飞机 


中 的 那个 平台 
末端 ,进入 机 舱 , 捡 起 地 上 的 手枪 , 疏 出 飞机 , 跳 人 水 中 , 回 
到 对 岸 ,把 刚才 的 看 守 干 掉 , 得 到 黄色 磁卡 。 
进入 屋内 ,小 心 斜坡 上 
的 油 简 会 滚 下 来 ,来 到 开关 
前 把 磁卡 插 进 打 开 右 边 的 
门 ,进入 后 关 掉 警报 器 , 先 向 


右 转 来 到 一 手动 门 前 ,打开 
它 干掉 枪手 。 往 里 走 干掉 所 
有 敌人 ,再 打开 一 手动 门 ,把 里 边 的 敌人 杀 了 得 到 鱼 又 枪 
(水 中 用 武器 )。 来 到 船员 卧室 , 先 上 到 右手 二 间 的 二 层 得 
到 枪 和 子弹 ,再 到 左手 三 间 下 层 得 到 鱼 又 枪 和 箭 ,然后 到 
左 侧 第 一 间 二 层 处 开动 机 关 , 打 开 暗 门 ,再 有 限 的 时 间 内 
休 到 右手 第 三 间 二 层 处 跳 至 人 口 处 ,来 到 下 一 地 点 。 
进入 通道 沿路 走 到 一 

和 
到 底部 ,把 两 个 大 木 箱 拉 出 
来 和 火焰 对 面 的 梯子 排 成 一 
字形 ,上 木 箱 跳 过 火 抓 住 楼 
梯 疏 上 去 ,来 到 里 面 通道 二 
掉 看 守 ,得 到 红色 磁卡 ,中 上 左 侧 的 梯子 来 到 另 一 秘 室 地 
点 得 到 一 石像 道具 。 然 后 前 行 落 和 水中, 上岸 来 到 玻璃 窗 
前 , 打 碎 窗户 又 回 到 了 用 黄色 磁卡 的 地 方 , 这 回 向 左 转 , 干 
掉 狗 和 看 守 , 引 开 油 桶 * 上 去 后 用 红色 磁卡 把 门 打开 。 进 入 
大 厅 , 杀 了 两 名 看 守 和 一 名 

枪手 ,然后 再 上 左边 平台 推 | 
动 木 箱 到 头 , 再 到 右边 平台 四 
拉 出 木 箱 ,然后 再 到 木 箱 后 
面 把 木 箱 推 到 头 为 止 , 疏 上 
木 箱 , 斜 跳 至 一 通道 里 ,干掉 


看 守 拉动 开 美 把 设 水 的 水 池 兴 请 ;出 来 ,入 至 对 庆 到 房子 
后 方 按 动机 关 , 打 开 控 制 室 中 的 铁 门 , 然 后 返回 控制 台 , 跳 
入 洞 中 , 沿 斜坡 滑 下 , 跳 人 水 中 ,用 鱼 叉 枪 对 付 向 你 攻击 的 
潜水 员 。 然 后 向 右 游 到 一 


石柱 边 , 上 去 干掉 敌 人 得 到 一 

像 道 具 。 然 后 在 游 到 左 角 的 
柱子 上 , 沿 梯子 怜 上 平台 。 经 
过 一 路 的 跳 牙 , 杀 死 三 个 枪 
手 , 来 到 一 亮 灯 的 小 屋 , 跳 进 
。 去 得 到 绿色 磁卡 ,再 跳 回 右 


边 平 台 , 怜 上 通道 ,沿路 一 直 走 聆 上 梯子 跳 人 坑 中 ,干掉 看 
守 , 使 用 绿色 磁卡 ,再 按 动 开关 ,把 里 面 的 水 池 注 满 水 , 然 
后 经 门 来 到 水 池 ,进入 水 中 , 沿 通道 一 直 游 到 头 , 扳 动 开 
关 , 游 出 通道 上 岸 就 过 关 了 。 


上 岸 后 沿 通道 来 到 水 池 边 , 先 跳跃 至 对 面 攀 住 梯子 ， 
疏 上 去 按 动 开关 关 掉 水 池 里 的 风 肩 。 之 后 跳 进 水 池 中 扳 动 
风扇 前 的 开关 ,把 右 侧 的 通 
道 打开 。 你 可 以 先 游 过 风扇 
来 到 最 里 面 ,找到 弹药 。 然 后 
1， 返回 到 对 面 的 通道 上岸 后 ， 
沿路 来 到 一 间 有 吊 钩 的 房 
，， 间 ,把 看 守 敌 人 、 狗 干掉 ,再 
跳 过 平台 来 到 对 面 (平台 上 有 吊 钩 ,站 在 平台 边 上 就 不 会 
被 撞 到 ) 。 干 掉 平 台 上 的 看 守 ,沿路 来 到 一 间 有 和 斜坡 ,而 下 
面 是 毒液 的 水 池 的 房间 。 先 跳 至 斜坡 上 的 坑 中 得 到 一 石像 
道具 ,再 疏 上 斜坡 向 下 滑 , 然 后 跳 到 对 面 的 平台 上 。 向 左 走 
疏 上 梯 来 到 最 高 处 得 到 子弹 。 来 到 中 央 的 方 口 处 ， 找 好 位 
置 反 身 滑 下 去 , 待 快 到 底部 辆 
时 按 住 攀 怜 钮 , 抓 住 斜 坡 , 然 
后 再 松手 抓 平 台 的 边缘 假 上 。， 

台 。 拔 枪 干掉 枪手 向 左 转 
来 到 栏杆 缺口 处 ,向 对 面 缺 
口 跳 去 ,可 以 得 到 蓝 色 磁卡 ，| 
然后 下 来 从 左 侧 通道 返回 至 刚才 的 梯子 前 ， 公 上 顶 屋 ， 下 
滑 来 到 平台 ,向 右 转 用 蓝 卡 把 门 打开 。 

来 到 一 巨大 仓库 内 干掉 四 只 狗 和 一 名 火焰 兵 , 再 打开 
一 个 门 是 通 往 停机 坪 而 另 一 个 是 通 往 一 
间 大 屋 的 。 现 在 我 们 先进 入 
大 屋 中 ,干掉 打手 ,然后 下 
水 ,在 左下 方 有 一 通道 ,进去 
干掉 潜水 员 ,打开 机 关 , 旁 边 
的 门 就 会 打开 ,进入 沿 水 道 
国 小 到 第 二 个 开关 处 打开 停机 
坪 的 门 ;迅速 游 回 岸上 。 沿 路 回 到 通 向 停机 坪 的 门 , 进 入 后 
干掉 三 个 敌人 。 向 前 走 发 现 有 一 通道 左右 各 有 一 开关 , 先 
打开 右 侧 机 关 再 开 左 侧 机 关 进 入 通道 ,得 到 绿色 电路 板 。 
返回 跳 入 坑 中 得 到 弹药 ， 再 疏 出 来 味 过 火 区 。 然后 返回 那 
个 站 痢 宝 

进入 大 厅 推 动 那 个 大 |， 
箱 ,把 绿色 电路 板 插入 机 关 ,， 
打开 旁边 的 门 。 进 入 后 干掉 二 
里 面 的 敌人 ,一 直 走 到 头 会 ， 


证 生 全 证 证 内 机 可 


两 个 手动 门 ,其 中 


有 一 扇 门 自动 打开 ,进去 拉 
动机 关 , 反 身 回 来 跳 人 水 中 ， 
到 水 底 得 到 一 石像 道具 。 再 
游 进 附近 的 能 道内 。 沿 通道 
游 ,干掉 潜水 员 来 到 另 一 水 
面 处 ,上 岸 攀 上 高 台 , 按 动机 
关 。 你 在 岸上 干掉 水 中 的 潜水 员 和 岸上 的 敌人 后 , 游 回 来 
时 的 地 方 ,上 岸 后 来 到 大 厅 ,干掉 两 名 敌人 ,进入 控制 室 ， 
按 动 开关 ,把 大 厅 水 中 吊车 升 起 ,然后 返回 大 厅 , 跳 到 吊车 
平台 上 ,至 对 岸 。 在 两 个 大 木 箱 的 后 面 , 沿 通道 到 头 按 动机 
关 , 升 起 停机 坪 。 再 返 停机 坪 ,沿路 于 掉 三 只 狗 和 两 个 敌 
人 ,进入 坑 中 , 沿 通道 来 到 中 央 控 制 室 , 杀 掉 里 面 的 火焰 兵 
和 枪手 ,得 绿色 电路 板 。 然 后 辆 
回 到 有 吊车 的 大 厅 , 跳 至 对 
面 , 安 好 磁卡 让 电 句 停 止 ,得 
到 红色 磁卡 。 再 返回 中 央 控 
制 室 用 红色 磁卡 把 门 打开 。 
沿路 干掉 若干 敌人 ,来 到 一 
房间 ,再 把 敌人 干掉 ,到 尸体 左 方 小 屋 中 得 一 石像 道具 , 然 
后 返回 尸体 处 过 关 。 


这 关 一 开始 你 就 身 处 海 
底 , 当 你 看 见 海底 散落 的 油 
桶 (其 实 是 路 标 ) ,你 就 沿 着 
它 的 方向 游 去 ,可 看 见 一 般 
巨大 的 沉船 ,在 它 身 上 的 铁 
， 锚 处 有 一 入 口 ,进去 迅速 升 
出 水 面 换 气 。 途中 可 会 有 两 条 溜 鱼 功 击 你 ,你 可 以 拿 鱼 枪 
解决 掉 它 们 ,也 可 以 迅速 进 右 下 方 的 人口 ， 再 游 进 左 上 方 
的 入 口 ,然后 游 到 尽头 , 左 转 
进入 另 一 个 人 口 , 游 到 左下 
角 拉 开机 关 , 打 开 铁 门 , 迅 速 
游 进 铁 门 内 的 通道 , 游 出 水 
而 二 汪 生 

在 此 房间 中 游 到 右上 角 
处 ,潜入 水 中 ,找到 开关 ,把 它 打 开放 掉 屋 子 里 水 。 然 后 返 
回来 跳 上 箱子 进入 另 一 间 房 间 ,消灭 掉 敌 人 后 得 到 一 秘密 
石像 道具 。 再 跳 向 房子 的 中 间 ， 来 到 下 层 。 消 灭 掉 两 个 敌人 

se 后 , 跳 上 箱子 然后 再 跳 进 左 
上 和 角 的 通道 中 ,进入 通道 后 ， 
一 路 口 
处 。 先 右 转 后 再 右 转 ,在 转弯 
处 上 到 小 屋 ,打开 机 关 打 开 


一 通道 。 然 后 下 来 一 直 沿 右 
边 走 到 刚 打开 的 门 处 进去 打 
开机 关 , 关 掉 前 两 个 火焰 ,再 
迅速 来 到 前 两 个 火焰 处 , 打 
开 左 侧 的 开关 ,开启 另 一 道 
门 。 迅 速 离开 火焰 区 , 右 转 到 是 . ， 
头 再 左 转 一 直 走 ,来 到 那个 刚 开 的 门 ,进去 后 ,拉动 机 关 ， 
关 掉 里 面 的 两 个 火焰 ,再 一 口气 跑 到 第 一 次 关 掉 前 两 个 火 
焰 的 机 关 处 , 关 掉 前 两 个 火焰 ,再 迅速 通过 火焰 区 ,拉动 门 
前 的 开关 ,打开 门 跑 进去 。( 这 里 大 家 要 尽 可 能 的 迅速 , 因 
为 火焰 关 掉 后 是 有 时 限 的 ,如 果 动 作 太 慢 是 会 被 烧 死 的 )。 
进入 门 后 跳 人 水 中 , 拿 出 鱼 枪 把 鱼 杀 死 ,迅速 游 到 最 
和 有 高 处 ,把 机 关 打 开 , 再 快速 游 
”到 最 下 层 , 进 入 刚才 打开 的 
门 中 ,把 机 关 打 开 , 开 启 最 上 
层 的 门 ,然后 在 左 侧 拿 到 一 
石像 道具 ,迅速 游 动 最 高 层 
上 岸 。 来 到 通道 ,沿路 一 直 走 
跳 入 方 口中 ,从 岩石 上 滑 到 底部 ,再 向 右 转 找到 下 一 层 的 
入 口 。 进 去 滑 到 最 底层 ,然后 来 到 一 木 箱 前 ,拉动 木 箱 对 准 
上 面 的 洞口 , 疏 上 去 ,在 最 里 
面 找到 机 关 ,把 它 打 开 , 那 扇 
大 门 会 打开 (附近 有 两 个 小 
洞 ) ,从 上 层 落下 很 多 岩石 ， 
因此 地 面 会 升 高 ,再 下 到 底 
层 。 先 沿 岩石 上 到 右 方 ( 方 
洞 ) 的 那 一 层 里 , 左 转 走 到 头 后 右 转 疏 上 岸 后 来 到 通道 中 ， 
打开 开关 。 然 后 原 路 返回 ,再 进 另 一 方 洞 的 那 一 层 里 ,然后 
右 转 疏 上 岩石 ， 然后 跳 至 对 面 岩石 上 ,来 到 通道 打开 机 关 
0 四 把 某 一 房间 注 满 水 ,之 后 返 
回 最 下 层 ,再 沿 岩 石 来 到 这 
层 左 方 的 通道 中 。 进 入 通道 
后 经 过 几 个 转弯 之 后 来 到 你 
刚才 灌 满 水 的 房间 。 跳 入 水 
中 ,进入 通道 拔 出 鱼 枪杀 死 
潜水 员 。 上 岸 后 迅速 解决 掉 两 名 敌人 ,得 到 鱼 又 ,打开 机 
关 , 进 入 后 就 可 过 关 。 


沿 通道 来 到 水 边 , 下 水 后 立即 上 岸 ,干掉 水 中 的 潜水 
员 ,在 跳 下 水 ,在 底部 找到 鱼 又 ,经 水 中 通道 ,上 至 一 平台 ， 
得 到 药 箱 。 然 后 沿 滑坡 滑 下 ,来 到 一 间 大 厅 ,向 里 走 干 掉 两 
名 敌人 ,后 向 左 转 , 到 两 把 椅子 中 间 ,可 疏 上 中 间 加 层 的 通 


道 ,干掉 敌人 后 一 直 走 , 落 入 坑 中 可 得 到 一 石像 道具 。 然 后 
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返回 大 厅 里 面 ,在 右手 拉动 
巨石 ,然后 再 转 到 巨石 后 向 
墙 推 ,再 到 巨石 左 侧 把 巨石 
推进 通道 。 之 后 再 拉 出 里 面 
右边 的 巨石 ,通过 通道 来 到 
另 一 间 大 厅 里 ,干掉 敌人 , 然 
后 来 到 大 厅 右 角 有 玻璃 的 洞口 处 , 反 身 攀 岸 至 里 面 通道 ， 
得 到 钥匙 ,然后 返回 巨石 处 ,再 将 刚才 的 巨石 推 回 原 处 。 之 
后 拉 到 左 侧 的 巨石 ,再 转 至 石头 左 侧 把 它 拉 出 来 ,就 可 以 
来 到 一 间 小 房间 。 基 锦 电 条 于 记 鬼才 二 训 类 打开 左 
侧 的 门 ,进去 按 动机 关 打开 洒 呈 tl 
对 面 的 门 ,把 里 面 出 来 的 敌 重 
人 干掉 后 ,进去 按 动 机 关 打 
开 刚 才 那 间 大 厅 二 层 的 一 遍 
门 。 然 后 回 到 巨石 处 经 过 几 
次 推拉 巨石 来 到 那 间 大 厅 , 国 ， 
从 大 厅 右 侧 一 高 台 处 压 上 二 层 , 然 后 左 转 , 反 身 抓 住 边框 
向 左 移 , 来 到 门口 处 。 
进去 后 沿 通道 ,把 两 个 手动 门 都 打开 ,再 进 里 面 房间 ， 
将 右边 的 箱子 挪动 到 开关 处 , 怜 上 去 按 动 开关 打开 上 面 的 
门 , 再 拉 出 右手 的 箱子 , 怜 上 去 进入 通道 。 沿 通道 左 转 , 穿 
过 一 间 房 间 , 再 左 转 干掉 枪 
手 ,来 到 一 间 有 箱子 房间 , 拉 
动 箱子 到 左上 方 开关 下 ,在 
箱子 原 处 得 到 钥匙 , 怜 上 箱 
子 , 拉 动 开 关 把 门 打开 。 上 来 
后 右 转 ,来 到 机 关 处 用 钥匙 
打开 旁边 的 门 。 进 入 后 ,把 右 方 的 箱子 跟 平 台 摆 成 一 直线 ， 
疏 上 去 拉动 里 面 的 箱子 , 拉 到 不 能 动 为 止 ,然后 越过 箱子 ， 
推动 里 面 的 箱子 ,进入 通道 ,经 连续 跳跃 越过 假 地 板 和 油 
桶 ,再 来 到 滚 桶 的 斜坡 处 , 仆 上 上 方 洞口 ,然后 迅速 后 退 便 
跳 躲 开 油 箱 ,之 后 上 去 得 到 恩 
另 一 石像 道具 。 然 后 返回 原 
通道 向 左 转 干 掉 枪 手 疏 上 房 
间 , 落 入 下 层 船 上 ,入 水 拉 开 
机 关 , 再 上 到 通道 ,进入 刚 打 ， 
开 的 通道 处 。 进 入 后 拉动 开 
关 , 然 后 反 身 滑 下 斜坡 抓 难 边缘 ,等 门板 合 上 ,再 疏 上 来 站 
在 上 面 , 疏 到 上 面 的 通道 ,打开 暗 门 机 关 , 返 回 再 进入 另 一 
通道 。 进 入门 中 干掉 二 层 和 三 层 的 敌人 后 ,来 到 左 侧 把 机 
。， 关 拉 下 。 攀 岩 跳 下 二 层 , 先 跑 
到 开关 处 , 按 动机 关 。 把 船舱 
里 的 水 放 掉 , 然 后 捡 起 一 把 
钥匙 ,然后 迅速 从 缺口 处 返 
回 三 层 。 回 到 船 仓 打开 手动 
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门 ,进去 后 左 转 直 走 进入 坑 
中 打开 机 关 , 然 后 再 从 坑 里 
疏 出 ,向 右 转 到 路 口 再 向 右 
转 , 跳 下 来 到 那个 小 厅 , 左 转 
按 动 按钮 ,把 你 身后 的 门 关 
上 ,再 返回 通道 ,向 左 转 再 左 
转 落 人 坑 中 找到 第 二 把 钥匙 。 再 疏 出 坑 中 ， 左 转 直 走 人 上 
两 个 平台 , 落 入 那个 有 两 层 楼 的 大 厅 的 二 层 上 ,转身 从 栅 
栏 缺口 处 跳 至 对 面 断层 上 ,得 到 第 三 把 钥匙 (小 心底 下 有 
碎 玻璃 ) 。 

然后 ,返回 大 厅 底 层 , 干 
掉 路 上 的 敌人 ,来 到 最 初 的 
| 大厅 处 。 跳 进 右 上 角 的 水 池 
里 ,在 池 底 得 到 药 箱 ,然后 沿 
,通道 游 ,在 出 口 下 方 有 一 开 
二 。 关 , 拉 动 它 把 出 口 打开 ,迅速 
上 岸 干掉 岸上 的 三 个 敌人 。 然后 向 右 转 , 一 个 一 个 的 把 钥 
匙 插入 机 关 , 把 三 个 火 堆 关 掉 ,再 把 里 面 的 箱子 拉 到 第 一 
个 火 堆 处 , 疏 上 箱子 ,再 疏 上 通道 。 进 入 通道 先 把 敌人 解决 
掉 , 再 拉动 开关 ,会 听 到 一 声 巨 响 ,有 很 多 箱子 掉 下 来 。 然 
后 你 应 该 从 通道 处 连续 跳 踩 着 箱子 形成 的 平台 ,来 到 对 
面 。 进 入 对 面 通道 后 落 和 人 水 
中 , 沿 水 道 游 出 水 面 上 岸 , 然 
后 直行 ,来 到 另 一 有 水 的 房 
间 。 先 干掉 水 中 的 鱼 ,之 后 右 
转 得 到 鱼 又 ,然后 从 另 一 边 
疏 上 岸 ,干掉 敌人 来 到 房间 
中 央 , 经 过 几 个 转弯 找到 一 手动 门 打开 ,打开 进入 后 , 扳 动 
里 面 的 开关 ,迅速 跑 进 对 面 刚 打开 的 门 中 。 然 后 推动 箱子 ， 
把 露出 来 的 开关 拉 下 ,会 把 房间 左上 和 角 的 门板 打开 。 然 后 
到 刚才 打开 门板 处 跳 入 水 中 (注意 水 中 有 很 多 鱼 ) ,你 可 以 
不 理 它们 ,也 可 以 把 它们 干 
掉 后 ,再 一 直 游 到 头 ,向 上 找 
到 二 洞 进去 得 到 一 石像 首 
具 , 再 返回 向 左 转 在 沉船 玻 
璃 前 的 岩石 上 找到 钥匙 ,之 
后 沿 原 路 返回 人口 处 个 上 
沉船 用 钥 是 打开 旁边 的 门 ， 进去 后 打开 开关 ,打开 箱子 后 
的 翻 板 ,然后 回 到 打开 的 门板 处 推动 箱子 , 疏 上 去 向 右 
转 , 按 动 开 关 ， 把 刚才 房间 内 通 向 上 层 的 门板 打开 。 之 后 返 
回 刚才 的 房间 ,通过 通道 来 | 
到 一 间 大 厅 的 二 层 , 先 干掉 | 
下 面 的 敌人 ,再 从 右边 缺口 
处 来 到 下 面 , 再 干掉 水 中 的 
潜水 员 , 跳 信 水 里 ,来 油 桶 ， 


条 黄鱼 处 左 转 ,向 里 
游 看 见 另 外 一 条 黄鱼 游 过 它 , 进 入 对 面 破 铁 板 中 就 过 关 。 


游 进 洞 中 左 转 ,把 机 关 

打开 ,身后 的 舱 门 就 会 打开 ， 

游 进 去 ,来 到 沉船 中 。 上 岸 后 

左 转 一 直 走 , 拔 枪 干掉 敌人 ， 

进入 沉船 的 机 械 室 ,把 上 层 

是 的 枪手 干掉 ,向 左 走 到 头 , 牙 

过 平台 ,进入 通道 中 。 沿 通道 一 直 走 , 跳 人 坑 中 ,把 出 来 的 

敌人 干掉 , 当 来 到 通道 的 出 口 处 ,迅速 往 后 跳 , 躲 开 油 桶 ， 

进去 有 火 的 房间 ,干掉 敌人 。 然 后 右 转 到 两 个 火 堆 中 间 , 埃 

着 墙 相 上 有 台 的 火 堆 后 ,迅速 左 转 跳 攀 住 墙 边 ,向 右 移动 

到 头 。 打 开 开关 ,把 火 堆 关 掉 。 之 后 向 左 转 疏 上 通道 进去 

右 转 疏 到 上 一 层 , 走 到 头 板 嘲 

动机 关 ,改变 机 械 中 平台 的 

位 置 , 再 跳 人 坑 中 , 回 到 机 械 

室 。 怜 上 右手 平台 , 左 转 再 妈 

过 几 个 平台 后 ,来 到 对 面 平 | ， 
台 , 先 右 转 跳 到 对 面 平 台 处 

得 到 一 石像 道具 ,然后 跳 回 平台 进入 通道 ， 来 到 通道 尽头 

的 箱子 处 ,一 直 推 动 箱子 到 推 不 动 为 止 , 再 左 转 推动 里 面 

的 箱子 ,再 返回 拉动 第 一 个 箱子 两 次 , 左 转 跳 过 坑 ,到 第 一 

个 箱子 后 面 得 到 弹药 ,再 跳 人 中 间 的 坑 中 ,拉动 开关 使 机 

械 室 的 平台 改变 ,再 左 转 , 疏 回 刚才 的 地 方 ,转身 跳 到 对 

面 , 回 到 机 械 室 上 方 入 口 处 。 跳 到 第 四 个 平台 上 右 转 跳 过 

去 ， RE 它 把 开始 有 火 的 小 屋 已 注 满 了 水 。 然后 回 

到 那 间 有 水 的 小 屋 ,把 墙 上 

的 开关 打开 , 屋 里 的 小 门 就 

会 打开 。 游 进门 里 从 洞口 处 

往 里 潜 ,干掉 是 潜水 员 ,再 出 

口上 方 有 一 石 洞 可 换 气 。 在 

入 口 右 下 方 有 一 裂缝 进入 拉 

动 开关 把 上 方 的 门 打开 (小 心 有 一 条 黑鱼 ) ,上 岸 后 进入 第 

二 间 机 械 室 。 跳 上 中 间 平 台 , 向 右 走 到 头 拉 到 开关 , 打开 身 

后 的 门 。 进 入 门 后 , 右 转 先 拉 右边 的 开关 再 拉 第 二 个 ,使 两 

个 门板 平行 形成 一 条 边 缝 ,然后 转身 跳 抓 住 颖 子 向 右 移 

到 头 , 疏 上 右手 平台 ,把 里 面 的 开关 打开 ,放下 机 械 屋 右上 

方 的 板子 。 然 后 向 后 跳 抓 住 ， 

石 台 下 落 至 地 面 ,再 跳 到 右 。 

上 和 角 高 台 处 怜 回 机 械 室 。 来 

到 刚才 放下 板子 的 地 方 , 干 

掉 上 面 的 枪手 ,站 在 两 个 斜 


处 ,在 油 桶 后 面 有 一通 道 ,进入 来 到 一 


坡 中 间 , 先 向 左 跳 上 斜坡 ,再 
跳 到 对 面 斜坡 ,再 跳跃 抓 住 
上 方 平台 , 疏 上 去 。 之 后 跳 到 
对 面 平台 ,沿路 来 到 箱子 后 ， 
拉动 箱子 ,再 跳 到 箱子 后 面 
的 平台 , 反 身 抓 住 墙 边 左 移 
移 到 头 , 疏 上 平台 ,转身 跳 上 对 面 平 台 。 沿 通道 走 到 头 右 转 
滑落 到 另 一 平台 处 ,沿路 走 到 头 左 转 跳 进 对 面 的 通道 内 。 
沿路 来 到 房 中 ,干掉 敌人 ,在 路 口 处 右 转 ,来 到 一 坑 处 , 跳 
到 坑 上 方 的 平台 , 走 到 假 地 板 处 落下 ,转身 得 到 一 石像 道 
具 , 然 后 疏 出 坑 。 走 到 路 口 处 右 转 再 右 转 再 左 转 , 滑 过 斜 
坡 , 跃 过 假 地 板 ,来 到 一 处 有 水 的 房间 。 

先 干 掉 水 中 的 鱼 ,然后 人 水 ,把 假 地 板 踩 二 ,干掉 水 中 
的 鱼 ,一 直 游 再 向 右 , 游 出 通道 ,来 到 一 宽阔 处 ,在 水 底 , 找 
到 第 三 块 石像 。 返 回 房间 。 向 前 走 , 疏 上 斜坡 ,来 到 一 大 斜 
坡 处 , 跳 进 有 假 地 板 的 坑 中 ,再 跳 到 大 斜坡 的 另 一 侧 , 怜 上 
平台 跳跃 抓 住 对 面 的 墙 缝 ， 
一 直 向 右 移 到 头 , 疏 上 去 。 绕 
过 前 方 的 柱子 ,进入 休息 室 ， 
干掉 敌人 。 沿 楼 梯 上 楼 , 走 到 
这 个 房间 的 里 头 ,推动 箱子 
返回 栅栏 处 , 跳 人 大 厅 干 掉 
里 面 的 敌人 ,来 到 大 厅 里 面 的 坑 处 ,拉动 里 面 的 箱子 ,路 过 
箱子 得 到 钥匙 后 , 疏 出 坑 ,干掉 敌人 沿 大 厅 楼 梯 来 到 左手 
通道 内 ,用 钥匙 打开 门 。 进 入 沉船 的 剧场 里 , 右 转 干掉 敌人 
后 , 跳 上 看 台 ,转身 跳 到 对 面 平 台 上 ,干掉 里 面 的 敌人 , 拉 
动 开 关 。 然 后 进入 舞台 上 , 打 生 由， | 
开 的 幕布 里 ,拉动 里 面 的 箱 
子 后 , 怜 上 箱子 再 疏 到 上 面 
的 通道 内 。 跳 进去 , 左 转 再 跳 
到 对 面 的 台子 上 ,一直 走 按 
动机 关 ,把 大 厅 的 坑 中 灌 
水 。 然 后 返回 大 厅 的 坑 中 ,途中 干掉 枪手 ， 下 水 游 到 对 面 让 
上 房间 中 ;过 关 。 


来 到 房间 中 , 右 转 干掉 敌人 。 来 到 沉船 的 夹板 处 , 跳 到 
楼 的 右 侧 里 找到 弹药 。 然 后 回 到 开始 处 的 窗台 上 ,向 下 跳 
入 水 中 干掉 两 条 鱼 , 沿 山路 来 到 平台 处 , 捡 起 钥匙 , 跳 人 水 
国 古 中 , 游 到 裂 锋 处 ,沿路 游 到 岩 
上 后 ,干掉 枪手 , 跳 下 平台 
左 转 干掉 右 侧 平台 上 的 敌 
人 。 再 来 到 箱子 处 ,推动 第 一 
个 箱子 , 怜 上 去 ,再 推动 里 面 
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的 箱子 , 反 身 跳 下 箱子 ,拉动 
第 一 个 箱子 ,再 跃 过 箱子 后 
面 反 身 推动 箱子 ,再 转身 拉 
动 里 面 的 箱子 , 疏 过 箱子 后 
左 转 , 用 得 到 的 钥匙 把 门 打 
开 , 进 房间 中 , 跳 人 水 中 ,再 
师 和 十 的 场 王 拉 项 开关 打开 一 倒 翻 板 。 然 后 返回 箱子 后 
面 的 平台 处 ,干掉 一 枪手 处 ,进入 坑道 中 ,直行 疏 上 梯子 向 
前 头 ,向 右 移 落下 ,拉动 开关 ,把 刚才 有 水 的 房间 里 的 水 放 
掉 。 之 后 原 路 返回 到 ,那个 房间 ， 进门 后 右 转 前 行 ， 在 平台 
上 反 身 抓 住 平 台 落 入 坑 中 。 一 
来 到 房子 里 的 木 箱 处 ,拉动 
木 箱 露出 通道 。 顺 着 通道 一 
直 来 到 水 边 , 进 入 水 中 干掉 
两 个 潜水 员 ,在 水 的 深 处 有 
水 草 处 得 到 一 石像 道具 。 返 
回 水 面 换 气 ,然后 游 到 有 木 箱 的 岸上 ,干掉 敌人 ,在 箱子 后 
得 到 弹药 再 返回 水 中 ,在 水 草 左边 的 岩石 后 面 有 一 裂缝 ， 
游 进去 ,干掉 里 面 的 鱼 , 疏 上 岸 , 沿 山洞 一 路 向 里 行 ,途中 
干掉 一 名 枪手 ,来 到 一 路 口 处 。 先 一 直 走 ,来 到 向 下 的 洞口 
处 , 反 身 抓 住 石 台 落下 ， 到 船上 的 箱子 上 ， 得 到 钥 是 和 鱼 

mm 又 . 跳 人 水 里 , 按 原 路 回 到 那 
个 路 口 处 ,途中 ,干掉 获 鱼 。 
来 到 路 口 左 转 , 沿 石 台 疏 到 
最 上 层 ,从 岩石 裂 锋 处 来 到 
沉船 的 四 楼 。 干 掉 几 名 敌人 
后 ,从 四 楼 的 左 侧 栅栏 缺口 
楼 ,干掉 途中 的 敌人 和 水 池 的 鱼 , 进 入 水 池 把 暗 
门 打开 ,干掉 潜水 员 得 到 石像 道具 。 在 三 楼 的 两 侧 得 到 弹 
药 ,然后 从 三 楼 右 侧 落 入 二 楼 右 侧 ， 跳 两 个 平台 ,在 第 二 个 
平台 处 右 转 , 跳 攀 住 对 面 的 国 国 
岩 颖 向 右 移 , 疏 上 去 得 到 石 
像 道 具 , 再 返回 第 二 个 平台 
上 , 跳 到 对 面 的 沉船 项 上 。 走 
到 有 船 浆 的 地 方 , 反 身 跳 下 
抓 住 船体 ,向 左 移 对 准 下 面 
的 裂缝 ,松手 再 抓 住 下 面 的 裂 锋 一 直 向 左 移动 到 头 , 怜 上 
去 堪 转 跳 进 对 面 的 山洞 中 。 沿 山洞 向 上 跳 ,来 到 一 斜坡 处 ， 
跳 过 几 个 平台 来 到 最 上 面 , 拔 枪 干掉 两 名 敌人 ,来 到 洞口 
处 。 跳 到 对 面 屋顶 上 , 直 走 再 左 转 , 跳 上 对 面 屋顶 。 走 到 翻 
板 处 落下 。 进 入 房 中 干掉 一 
敌人 后 ,顺路 来 到 一 个 自己 
会 打开 的 门 处 , 右 转 把 里 面 
箱子 拉 出 来 ,把 里 面 的 开关 
打开 ,出 门 向 右 转 ,再 向 右 直 


处 落 到 三 
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行 ,进入 刚才 打开 的 门 里 。 用 
钥匙 打开 里 面 的 门 ,进去 后 
跳 过 假 地 板 ,把 里 面 的 开关 
打开 ,再 返回 出 口 ,找到 药 
箱 ,干掉 敌人 , 原 路 返回 , 进 
入 刚 打 开 的 门 中 , 疏 进 山洞 ， ， 
再 怜 上 最 上 面 的 洞 中 ， 从 孔 中 落 到 下 面 得 到 钥匙。 然后 返 
回 到 你 第 一 次 推 箱子 后 用 钥匙 开门 的 那 一 层 ,干掉 两 名 火 
焰 兵 ,用 钥匙 打开 最 里 面 的 那 扇 门 ,得 到 金色 物品 后 过 关 。 


op 


当 你 飞机 上 堕 毁 后 ,你 沿 
山坡 滑 下 山路 里 干掉 飞 来 
Wi 的 老 应 后 , 沿 山路 右 转 ,来 到 
由 斜坡 处 反 身 到 坑 中 移 向 左 方 
向 前 跑 , 当 滚 石 临近 时 向 右 
跳 躲 过 第 一 批 前 后 有 颖 的 滚 
石 ,迅速 跑 和 人 山路 左 方 的 缺口 处 , 躲 开 第 二 批 滚石 ,然后 一 
直 向 前 疏 上 石 台 , 进 入 山洞 ,来 到 一 深谷 处 ,从 高 台 左 侧 ， 
向 右上 角 跳 ,跳跃 过 去 撞 破 假 墙 , 落 入 斜坡 后 迅速 向 右 跳 ， 
落 在 通道 前 ,进入 山洞 , 走 到 洞口 杀 死 两 只 老 应 , 跳 到 山谷 
中 的 水 潭 里 ,然后 左 转 , 疏 上 岸 再 聆 上 岩石 (有 条 纹 的 柱 壮 
的 岩石 ) ,来 到 项 上 ,向 左下 看 ,在 对 面 左下 方 找到 一 有 药 
箱 的 地 方 ,向 它 跳 过 去 (要 满 血 ) 捡 起 药 箱 ,再 跳 到 左 方 平 
台 上 , 沿 山 边 一 层 一 层 疏 上 去 ,来 一 间 小 屋 前 。 干 掉 两 名 枪 
手 后 向 右 转 , 来 到 栅栏 门 前 捡 起 石像 道具 ,然后 返回 小 屋 
前 骑 上 雪 地 摩 蛇 , 冲 进 山洞 。 

进入 山洞 后 , 沿 山路 在 途中 用 雪 地 摩 轮 撞 了 一 名 政 
| 人 ,来 到 一 处 很 大 的 露天 处 。 

下 车 一 直 走 到 头 再 往 右 转 走 
| 到 头 来 到 一 个 山洞 前 , 疏 上 
山洞 , 先 走 进 左手 的 山洞 然 
人 
只 豹子 ,再 来 到 大 洞口 ,把 
两 块 大 石 推 前 小 洞 里 ， 攻 ni 之 后 返回 来 上 车 ,从 中 
间 的 斜坡 处 ,加 速 越过 石 台 , 左 转 来 一 斜坡 处 ,加 速 冲 过 
去 ,再 前 行 左 转 , 加 速 越 到 对 面 的 平台 上 ,前 行 左 转 ,再 加 
速 聊 过 入 口 的 洞口 处 ,来 到 一 连续 斜坡 的 平台 上 ,加速 一 
直 开 , 冲 进 刚 把 石头 搬 开 的 洞 中 。 进 入 洞 后 ,向 左边 靠 加 束 
冲 过 下 面 的 深 坊 , 到 头 再 左 【 ， 
转 , 沿 山路 来 到 一 岔口 处 。 先 
架 车 ,向 右 行 ,沿路 到 头 相 上 ， 
墙壁 , 拉 下 开关 把 左 侧 的 
打开 。 然 后 返回 车 子 ,上 车 来 


到 左 侧 的 门 处 ,途中 撞 了 
两 名 枪手 ,进入 门 中 , 架 车 
直行 撞 死 一 敌人 后 ,进入 
山洞 ,再 开车 撞 了 山路 上 
的 两 名 敌人 ,来 到 一 高 坡 
处 加 速 冲 过 去 ,来 到 对 面 。 
,到 走 不 动 后 再 左 转 走 到 坑 边 


到 了 对 面 先 下 车 直 走 进 洞 
上 ,斜坡 上 前 两 个 滚石 会 落下 ,然后 右 转 跳 上 斜坡 后 , 反 身 
上 滑 抓 住 凸 出 缺口 里 面 墙壁 向 下 疏 , 进 入 中 间 夹 层 的 洞 


口 ,得 到 钥匙 ， 0 走 到 头 右 转 ， 打 碎 候 墙 干掉 
里 面 的 敌人 。 来 到 一 开 扣 
ee 
再 右 转 一 直 走 过 开关 把 | 
上 面 的 冰 柱 引 下 来 , 然 
后 就 拉动 开关 把 门 打 
开 。 之 后 从 门 走 到 出 口 ， 
反 身 抓 住 边缘 向 下 中 ,来 到 最 底下 。 先 跳 到 左上 方 的 坑 
捡 起 弹药 ,再 疏 回 地 上 干掉 三 只 豹子 ， aa 
平台 , 抓 住 墙 疏 到 顶 ,得 到 石像 道具 。 干 掉 对 面 的 两 只 葛 
子 , 再 反 身 跳 下 抓 住 墙壁 向 下 疏 , 返 回 底 下 ,从 对 面 的 墙 上 
疏 到 顶 进 入 洞 中 上 车 ,加 速 冲 过 有 滚石 的 斜坡 , 左 转 直行 
后 来 到 一 大 山洞 里 。 然后 下 来 ,用 刚 
得 的 钥匙 把 桥架 起 ,后 上 
车 直行 左 转 上 斜坡 ,沿路 
走 过 桥 来 到 一 木 牌 前 ,加 
速 冲 过 滚石 区 ,到 头 左 转 
加 速 越过 大 坑 , 回 到 原来 
et 的 山洞 里 。 在 滑坡 的 地 方 
找到 铀 辐 ,: 会 有 骑 摩 车 的 敌人 出 现 ， 不 要 理 他 , 按 原先 的 路 
返回 到 小 屋 处 , 途 得 弃 车 。 用 钥匙 把 门 打开 ,得 到 子弹 和 药 
箱 , 再 屋 的 右上 角 有 一 开关 ,把 它 打开 会 打开 左 侧门 ,然后 
拔 枪 干掉 三 个 敌人 ,进入 门 里 ,来 到 出 口 , 反 身 落下 底部 ， 
迅速 疏 上 山洞 中 间 的 高 台 , 拔 枪 干掉 骑 摩 轮 的 敌人 ,你 可 
以 骑 上 敌人 能 开 枪 的 车 子 。 上 车 来 到 一 大 坑 入 口 从 左边 斜 
坡 开车 越过 大 坑 然 后 下 车 走 到 坑 边 反 身 跳 下 抓 住 墙壁 向 
下 疏 , 当 一 落地 应 迅速 番 
向 左 跳 躲 开 第 一 批 滚 
石 , 然 后 向 右 跳 引 动 第 
二 批 滚石 ,再 跳 回 到 左 
边 躲 过 第 二 批 石 头 ,之 
后 得 到 石像 道具 和 弹 ， 
药 ,返回 坑 顶 上 车 。 直 冲 出 山洞 ,干掉 两 名 摩 轮 车 后 ,直行 
来 到 一 大 石 旁 ,推动 石头 三 次 ,返回 骑 上 车 撞 死 二 个 敌人 ， 
飞车 落 和 人 坑 中 的 水 池 ,在 水 池 的 左上 方 上 岸 , 绕 过 岩石 进 
入 通道 , 落 入 坑 中 右 转 过 关 。 


STRATEG 


沿 山路 来 到 一 座 巨 大 的 
寺院 前 ,看见 四 个 人 在 一 起 
扬 杀 ,你 先后 把 它们 解决 掉 ， 
。， 再 左 转 ,来 到 梯子 前 , 怜 到顶 
上 干掉 乌鸦 ,再 向 左 跳 到 对 

?zhzjhz: 面 平 台 上 ,再 反 身 攀 上 身后 
的 平台 。 跳 到 下 面 的 横梁 上 ， 前 进来 到 岩石 边 , 向 右 方 的 裂 
缝 中 跳 , 上 到 裂缝 中 以 后 向 右前 方 走 到 平台 处 右 转 跳 到 斜 
坡 上 下 滑 抓 住 岩石 ,松手 抓 住 下 面 的 岩 缝 向 左 移 到 头 怜 上 
去 ,用 枪 打 碎 玻璃 , 冲 进 寺院 的 二 楼 。 

来 到 二 楼 后 向 右 转 干掉 一 武 僧 , 至 一 岔口 处 。 先 向 左 
走 , 进 入 左手 边 的 房间 ,干掉 武 僧 和 一 名 枪手 。 之 后 来 到 屋 
子 尽 头 稚 上 梯子 ,来 到 神殿 夹层 向 右 转 干掉 武 僧 ,再 左 转 
到 平台 处 得 到 钥匙 。 然 后 沿路 来 到 右上 方 的 坑 中 , 走 到 通 
道 后 迅速 躲 过 巨石 ,向 上 走 到 出 口 处 , 引 动 巨 石 然后 向 后 
跳跃 躲 过 巨石 , 捡 起 火把 ,向 左 转 顺 路 一 直 走 到 项, 跳 人 水 
池 游 到 右 方 的 通道 口 里 , 走 到 头 掉 人 深 坑 的 水 池 中 ,点 起 
火把 沿路 一 直 走 ,途中 穿 过 几 道 铁 闸 机 关 ,来 到 梯子 处 , 疏 
上 梯子 来 到 一 间 房 间 ,干掉 屋 里 的 武 僧 ,进入 右 方 黑暗 的 
房间 杀 死 两 名 枪手 。 在 房子 的 左上 角 得 到 第 一 个 祈祷 轮 。 
之 后 跃 过 房 中 的 火 堆 。 再 出 油 im 
房间 拉动 柱子 下 面 的 箱子 两 
下 ,再 拉动 墙壁 里 的 箱子 到 
柱子 处 。 再 进入 通道 疏 上 梯 
子 , 直 行 右 转 再 左 转 , 回 到 来 
时 的 地 方 。 干 掉 敌 人 下 到 底 
层 , 出 房间 向 左 转 ,用 钥匙 打开 神殿 的 门 ,出 去 后 干掉 三 个 
武 僧 和 三 名 敌人 。 先 进入 大 殿 右 下 方 的 房间 中 ,来 到 右上 
方 通道 ,越过 第 一 个 闸 刀 机 关 左 转 进 屋 干掉 武 僧 ,在 平台 
处 得 到 钥匙 ;返回 大 殿 入 口 处 。 出 大 门 直行 到 头 , 左 转 进 入 
房间 , 杀 死 破 窗 而 人 的 敌人 ,进入 窗子 在 平台 右 方 得 到 弹 
药 。 返 回 房 中 用 钥匙 把 门 打开 ,进入 后 得 到 钥匙 。 出 房间 右 
转 进 入 右手 有 轮子 的 房间 , 躲 过 轮子 ,又 人 钥匙 把 门 打开 。 
沿 台阶 来 到 屋顶 处 , 右 转 来 到 雕像 后 面 , 右 转 直行 到 头 后 
再 右 转 ， 区 动 开关 关 掉 火 堆 ,然后 迅速 跳 过 火 堆 走 出 通 
道 。 左 转 来 到 一 开关 前 , 先 干 
掉 两 名 武 伪 和 两 名 枪手 ,再 
拉动 开关 落 到 下 面 的 屋子 
中 , 打 碎 屋 中 的 玻璃 进去 得 
两 个 宝石 。 然 后 出 来 左 转 , 找 
到 开关 ,把 它 打 开 沿 梯子 回 
到 房 顶 。 再 来 到 通道 左 方 有 雕像 处 ,把 宝石 放 进 机 关 ,打开 
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石门 ,进去 左 转 拉动 箱子 两 
下 , 疏 过 箱子 得 到 第 二 个 祈 
祷 轮 。 

事后 按 原 路 返回 大 殿 
中 。 进 大 殿 右 边 第 二 个 通道 
中 , 疏 上 梯子 左 转 ,跳跃 至 对 
面 大 佛像 的 平台 上 。 从 平台 右 转 疏 到 佛像 手 上 , 左 转 跳 到 
佛像 头 上 ,再 跳 到 对 面 的 手 上 ,看 到 对 面 平台 后 跳 过 去 ,把 
宝石 放 上 ,把 佛像 底部 房间 的 翻 板 打开 。 然 后 跳 回 大 佛手 
中 , 沿 佛像 身体 滑 下 到 地 。 

先进 入 佛像 右边 的 通道 内 ,在 第 一 个 路 口 处 右 转 进 入 
仓库 ,干掉 武 伪 。 直 行路 过 有 翻 板 的 地 面 , 走 到 头 右 转 , 然 
后 走 到 右 转 路 口 处 左上 人 台阶， 打 碎 玻璃 落 到 下 面 的 院 中 。 
干掉 三 名 武 僧 后 , 顺 院 子 右 里 
上 角 的 梯 假 上 顶层 ,在 一 木 
' 箱 上 得 到 第 三 个 祈祷 轮 。 返 
回 地 面 后 拉动 门 边 的 开关 把 国 吧 
大 门 打开 ,干掉 里 面 的 四 名 加 可 
枪手 后 , 回 到 来 时 通道 。 出 了 
仓库 右 转 直行 干掉 三 名 武 僧 后 进入 左手 的 小 通道 内 。 来 到 
一 水 池 前 。 跳 人 水 中 ,在 水 池 的 左上 方 有 一 小 洞 , 游 进去 得 
到 石像 道具 。 然 后 再 返回 佛像 底下 的 小 屋 处 ,进入 后 落 人 
坑 中 , 沿 通道 来 到 寺院 的 水 房 ,在 栅栏 旁 打 开机 关 , 进 入 刚 
打开 的 门 中 ,到 箱子 的 左 方 推动 箱子 ,把 水 源 切 断 ,而 那 间 
得 到 石像 的 水 池 的 水 就 会 不 见 了 。 然 后 从 门 左 侧 的 斜坡 反 
身 滑落 到 刚才 的 水 池 中 。 转身 个 上 对 面 有 箱子 的 平台 上 ， 
推动 箱子 ,得 到 第 四 块 祈祷 
轮 , 然 后 疏 上 屋子 沿路 到 房 
间 出 口 。 这 回 向 左 转 ,干掉 两 
名 枪手 进入 通道 。 当 你 走 到 
火焰 旁 火 堆 会 熄灭 ,你 要 看 
准 房 粱 上 前 后 摇摆 的 石头 ， 
看 准 前 跳 人 坑 中 走 到 头 趁 轮 子 的 空隙 再 按 上 一 次 的 方法 
落 入 前 面 的 坑 中 , 落 入 坑 中 后 前 行 到 头 , 右 转 疏 上 平台 , 利 
用 轮子 通道 两 侧 的 小 洞 躲 过 轮子 ,再 左 转弯 过 两 道 闸 门 机 
关 得 到 石像 道具 。 然 后 出 来 , 躲 过 机 关 到 坑 的 对 面 屋 中 ,在 
屋子 的 平台 上 得 到 钥匙 。 再 左 转 沿 通道 ,滑落 至 放 干 水 的 
屋子 。 返 回 神 典 。 

在 神 典 左 侧 大 门 边 , 用 钥匙 打开 翻 板 , 落 入 通道 , 直 走 
后 疏 出 向 右 转 , 来 到 山谷 , 沿 山路 来 到 一 石柱 ,向 前 
走 攀 上 洞口 顺 梯 而 上 。 来 到  - 
顶层 走出 洞口 后 , 右 转 沿 山 
路 直 走 过 木 桥 干 掉 对 面 敌 人 
和 乌鸦 ,顺路 来 到 一 山 间 小 
房 处 干掉 两 只 乌鸦 和 一 名 武 
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僧 。 私 上 入 口 右 方 的 斜坡 , 跳 
到 对 面 平 台 上 ,再 跳 抓 住 对 
面 屋 顶 。 疏 上 去 后 落 入 屋 中 ， 
在 平台 上 得 到 第 五 块 祈祷 
轮 。 转 身 走 到 门 边 拉动 机 关 国 
把 门 打开 ,干掉 敌人 。 沿 原 路 二 
返回 条 出 的 神 腊 的 入口 处 干 排 两 名 枪手 后 直行 ,干掉 一 名 
武 僧 拉动 机 关 , 把 大 门 打开 , 回 神 典 .进入 神 典 后 干掉 二 名 
枪手 后 ,从 佛像 右 侧 沿路 到 佛像 的 左 侧 通道 口 处 。 先 不 要 
进去 , 先 右 转 疏 上 石 台 跳 上 佛像 后 面 的 平台 右 转 再 跳 上 石 
台 得 到 石像 道具 和 弹药 ,然后 进入 那个 通道 。 

在 里 面 装 好 所 有 的 祈祷 轮 , 把 中 间 的 大 门 打开 。 进 入 
后 走 上 平台 ,把 那个 金色 物品 放 上 去 , 右 下 方 会 打开 一 记 
小 门 , 进 入 小 门 后 过 关 。 


这 关 一 开始 ,你 是 身 处 
于 山洞 中 ; 先 把 身体 向 右 移 
沿 台阶 慢 慢 进 到 对 面 的 洞 
口 。 先 抓 住 洞 里 右边 的 梯子 
疏 到 山洞 的 底部 。 干 掉 一 白 
色 怪 物 后 来 到 栅栏 前 , 右 转 
打开 机 关 , 把 上 面 的 门 打开 。 返 回 平台 走 到 洞口 右 转 直 行 
到 头 攀 上 涯 颖 , 右 移 疏 上 平台 落 入 里 面 坑 中 , 捡 起 火把 和 
石像 道具 。 之 后 攀岩 链 返 回 平台 处 右 转 。 沿 斜坡 滑 下 , 跳 至 
对 面 的 平台 处 干掉 摇 子 ,小 心 冰 柱 沿 台 阶 走 到 底层 .进入 
刚 打开 的 门 中 , 顺 台 阶 下 到 朵 

第 二 层 时 干掉 进来 的 两 个 枪 
手 , 走 到 台阶 右 方 的 平台 上 ， 
向 左上 方 跳 到 有 滚石 的 斜坡 
前 。 走 上 斜坡 当 滚 石 落下 的 
时 候 ,向 右 跳 人 右 方 的 水 池 轩 国 ， 
中 , 疏 出 水 池 向 前 走 干掉 两 只 豹子 。 站 在 右 方 的 侠 坡 上 ,中 
上 头顶 的 平台 ,沿路 向 右 再 向 右 走 到 假 石板 , 跳 过 去 抓 信 
对 面 的 梯子 。 然 后 向 上 疏 , 按 跳 健 反 身 跳 到 身后 的 平台 上 ， 
再 转身 跳 上 斜坡 平台 后 转 打动 开关 ,打开 前 面 的 笼子 ,再 
顺 坡 滑 下 跳 上 对 面 的 平台 处 ,得 到 西藏 面具 。 再 跳 回 斜坡 ， 
滑 下 来 走 到 石头 劳 左 转 , 跳 上 右上 方 的 石 台 , 沿 台阶 来 到 
底部 。 再 跳 到 右上 方 的 通道 进去 到 栅栏 前 得 到 药 箱 ,然后 
回 到 山洞 底部 来 到 水 池 前 ， 
反 身 鲈 抓 落 入 坑 底 ,再 反 身 
跳 抓 落 入 里 面 的 通道 中 。 向 
前 走 跳 过 有 尖 刺 的 坑 ,到 机 
栏 前 把 西藏 面具 装 入 机 关 打 


志 从 


开 栅栏 。 向 前 跑 引 动 滚石 ,向 
右 跳 躲 过 滚石 。 来 到 另 一 
山洞 中 。 

这 时 会 有 四 只 豹子 出 
来 ,干掉 之 后 ,向 山洞 的 右上 
角 走 去 ,上 梯子 在 右 侧 夹 屋 
处 得 到 弹药 ,然后 回 到 山洞 中 央 , 跳 进 左手 的 山洞 中 ,来 到 
另 一 山洞 , 跳 到 洞 底 , 杀 死 四 只 和 豹子 后 , 右 转 进 入 旁边 的 洞 
中 杀 死 两 只 葛 子 ,再 左 转 怜 上 石 台 , 跳 人 里 面 的 水 池 中 得 
到 第 二 个 西藏 面具 。 出 来 后 干掉 两 个 敌人 ,返回 先前 的 山 
洞 中 ,到 右上 方 的 机 关 处 , 装 上 面具 把 旁边 的 门 打开 。 之 后 
- 点 燃 火 把 走 进 门 中 ,来 到 屋 中 左 转 走 到 头 再 右 转 跳 到 第 二 
个 有 火 盆 平 台 上 右 转 ,拉动 开关 打开 栅栏 开 掉 三 只 白色 怪 
物 , 顺 台 阶 下 到 屋 底 ,在 屋子 左右 两 侧 找到 药 箱 和 弹药 。 反 
回 二 层 ， 拉动 屋 手 右 侧 的 箱子 到 四 个 权 栏 的 其 中 一 人 3 梢 
住 栅栏 ,然后 进 里 面 拉 动 开 人 
关 打 开山 洞 里 面 的 门 。 进 入 
山洞 的 门 中 躲 过 滚石 后 沿 桥 
直 走 , 右 转 跳 到 对 面 的 梯子 
上 。 疏 上 洞 从 洞 中 落 入 下 面 
的 水 中 ,迅速 上 岸 后 ,干掉 水 
中 的 三 条 鱼 。 人 水 沿 水 路 左 游 ,到 一 石 边 石 台 前 上 岸 , 抓 住 
梯子 想到 顶 反 身 跳 ,在 夹层 中 得 到 石像 道具 。 再 反 回 水 里 
游 到 头 , 疏 上 大 门 前 的 高 台 , 跳 到 对 面 的 梯子 上 , 疏 到 项 反 
身 落 下 ,打开 机 关 把 门 打开 - 跳 人 水 中 , 游 到 门 前 , 走 进去 
干掉 豹子 ,拉动 机 关 打 开山 洞 中 的 大 门 ,然后 反 回 大 门 处 。 

进 大 门 跳 至 对 面 ,在 左 方 的 有 滚石 的 斜坡 上 跳 引 动 石 
头 滚 下 撞 坏 对 面 的 墙 , 当 引 动 石头 后 向 左 方 跳 落 下 面 一 层 
干掉 豹子 打开 两 侧门 ,得 到 药 箱 后 ,返回 刚才 的 地 方 , 进 入 
右 方 被 石头 撞 破 的 房子 中 。 里 面 有 两 个 特别 的 地 板 先 踩 左 
上 的 地 板 把 前 面 的 打开 , 跳 上 去 ,然后 左 转 , 怜 墙 而 上 来 到 
生生 们 进 再 回 到 屋子 中 ， 先 踩 右 下 的 地 板 再 踩 左 
| 上 方 的 那 块 , 跑 人 门 中 , 右 转 
冲 过 尖 刺 ,进入 打开 的 门 中 。 
( 记 住 一 定 手 快 , 门 是 会 自动 
关上 的 ) ,再 跳 抓 住 对 面 的 梯 
子 落下 底层 ,进入 通道 后 过 
关 。 


先 用 枪 把 钟 打响 ,旁边 的 门 就 会 打开 。 然后 沿 通路 , 走 
到 一 个 巨大 宫殿 底层 , 走 到 右 角 弹 簧 处 , 踩 上 弹簧 被 弹 到 
大 钟 前 , 开 枪 打响 大 钟 ,打开 左 侧 通道 中 的 第 一 道 铁 栅栏 。 
搞 完 大 钟 后 , 滑 下 斜坡 左 转 直行 来 到 通道 前 ,再 左 转 走 到 


中 间 的 两 块 弹簧 处 , 弹 到 最 
上 面 的 夹层 中 ,上 来 后 打开 
机 关 得 到 弹药 ,从 右手 的 口 
子 落 入 下 层 , 和 干掉 三 个 白色 
怪物 。 你 会 看 见 刚 才 关 着 怪 
物 的 笼子 已 经 落 在 地 底 了 ， 
而 旁边 的 栅栏 处 有 一 缺口 ， 跳 到 棚 栏 里 得 到 药 箱 右 转 ， 书 
掉 一 只 白色 怪物 ,来 到 一 只 翻 板 前 , 板 动 左手 的 机 关 , 把 翻 
板 打开 ,然后 回 到 二 层 平 台 上 ,在 右 角 里 得 药 箱 ,返回 地 
面 。 然 后 踩 着 通道 里 面 的 弹簧 到 刚才 打开 的 翻 板 上 , 右 转 
前 行 再 转身 融 响 对 面 的 大 
钟 ,打开 第 二 个 铁 栅栏 。 之 后 
跳 下 左 方 的 斜坡 ,落下 底层 。 
进入 通道 内 到 弹簧 左 侧 , 右 
转 踩 弹簧 到 顶 抓 住 边缘 向 右 
移 到 头 , 怜 上 斜坡 返 身 跳 到 
身后 斜坡 ,这 时 拔 枪 跳 起 开 枪 向 大 钟 ,打开 左 侧 最 上 方 的 
铁 栅栏 。 再 落 到 下 层 平台 。 然 后 收 起 武器 攀 位 上 层 斜 坡 的 
平台 ,向 左 移动 到 头 , 疏 上 斜坡 ,连续 向 左 方 跳 取 ,落地 后 
人 疏 上 高 台 来 到 梯子 前 。 
沿 梯子 向 上 疏 , 来 到 富 
砍 的 顶层 , 怜 上 平台 , 跳 到 右 
方 的 缺口 处 ,再 右 转 跳 到 下 
面 的 地 板 上 。 干 掉 出 来 白色 
怪物 ,上 平台 得 到 火把 ,再 右 | 
转 疏 上 高 台 后 落 入 山谷 的 窗 道 里 。 先 权 上 山道 右 侧 的 高 
台 , 右 转 得 到 药 箱 , 再 进入 对 面 右 方 的 裂 颖 中 ,来 到 栅栏 前 
左 转 得 到 石像 道具 。 然 后 反 回 山道 干掉 两 只 老虎 ,进入 山 
洞 ,在 洞 里 再 杀 死 两 只 老虎 , 直 走 到 头 跳 上 平台 得 到 西藏 
面具 。 再 返回 到 山道 ,进入 刚才 没有 去 过 的 山洞 中 , 沿 山路 
落下 平台 , 左 转 再 下 到 下 面 
平台 杀 死 白色 怪物 。 之 后 向 
里 走 到 头 得 药 箱 ,然后 从 坑 
中 央 跳 到 坑 中 ( 坑 中 有 尖 刺 ) 
杀 死 白色 怪物 ,在 坑 中 的 一 
角 得 到 弹药 。 怜 上 大 平台 把 
西藏 面具 装 和 机关， 打开 旁边 小 平台 里 的 门 , 右 转 到 头 得 
到 药 箱 , 再 进入 刚 打 开 的 门 里 , 走 过 桥 ,来 到 对 面 平台 
转 直 走 进 洞 中 , 走 过 桥 ,来 到 对 面 平台 ,在 转 直 走 进 洞 中 ， 
再 跳 上 左 方 平台 ,打开 机 关 让 前 面 大 灯 中 的 油 把 下 面 冰 
化 。 再 右 转向 前 跳 到 对 面 的 
斜坡 滑 和 人 洞 底 ,干掉 两 只 老 
虎 后 跳 人 水 中 得 到 锣 锤 。 迅 
速 上 岸 杀 死 水 中 的 两 条 鱼 。 
再 入 水 沿 水 路 来 到 另 一 山洞 
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处 ,上 岸 干掉 三 只 白色 怪物 。 
(小 心头 上 有 冰 柱 ) 先 进入 山 
， 洞 左边 的 小 洞 , 杀 死 出 来 的 
怪物 躲 过 头顶 的 冰 柱 ,进入 
小 洞 中 , 走 到 头 干掉 白色 怪 
,在 平台 后 得 到 弹药 ,返回 
再 进入 右 侧 的 山洞 。 进 入 山洞 后 得 到 药 箱 ,干掉 出 来 的 怪 
物 , 沿 高 台 疏 到 上 面 通道 中 ， 
看 到 滚石 后 ,向 左 转 快速 跑 
下 山坡 跳 上 对 面 平 台 , 躲 过 
所 有 滚石 。 进 去 后 左 转 来 到 
一 深 沟 , 先 沿 斜坡 下 面 ， 再 有 
上 对 面 斜坡 , 抓 住 深 沟 边缘 ， 
向 右 移 到 头 疏 上 平台 。 再 跳 过 这 个 深 沟 抓 住 对面 的 墙壁 向 
alsonoaiaiai 上 到 平台 后 向 前 
走 , 反 身 滑 下 斜坡 抓 住 边缘 ， 
向 下 看 对 准 下 面 的 大 锣 , 松 
手 落下 去 。 当 落 到 锣 前 使 用 
锣 锤 敲 响 大 锣 。 后 转身 向 山 
六 站 滑落 至 山洞 底部 , 直 走 到 
2 上 的 柱子 后 的 梯子 前 , 跳 
过 去 抓 住 樟 向 下 肥 到 底 ， 再 左 转 ， 点 起 火把 落 到 底 ,转身 打 
开机 关 , 再 怜 上 梯子 返 身 跳 
回 原 处 ,后 左 转 直行 到 刚 打 ， 
开 的 房 门 处 ,那里 人 屋子 得 
石像 道具 。 拿 了 石像 出 房间 
后 再 绕 到 大 锣 底 部 的 右边 ， 
疏 上 台阶 ,进入 一 房间 ,在 平 因 
台 上 得 到 金色 物品 , 疏 出 房间 后 ,迅速 疏 上 山洞 的 高 台 干 
掉 巨 形 应 人 ,打败 鹰 人 后 过 关 。 


1 | 


这 关 一 开始 ,你 至 身 于 西安 一 座 古 老 的 神殿 中 。 沿 通 
道 一 直 走 到 龙 台 前 ,地 板 会 翻 下 ,你 只 能 沿 斜坡 滑 下 , 跳 
过 前 面 的 闸 刀 躲 过 后 面 的 滚石 ,一 路 下 滑 , 最 后 落 到 一 水 
池 中 ,迅速 找到 上 岸 地 点 把 水 中 的 两 条 鱼 干掉 。 然 后 跳 人 
水 中 ,在 水 池 的 右 下 方 找到 一 洞口 , 游 过 去 上 岸 后 干掉 两 
只 老虎 ,来 到 一 房间 前 。 右 转 , 利 用 地 上 的 弹簧 上 到 屋顶 ， 
沿 房 顶 走 到 开关 处 ,把 翻 板 打开 。 然 后 按 原 路 返回 ,第 一 个 
水 池 中 ,上 岸 聆 上 梯子 ,上 到 
平台 后 干掉 星 蛛 .向 前 走 落 
到 下 面 的 平台 上 , 反 身 抓 住 
边缘 移 到 梯子 处 ,向 下 疏 到 
头 ,松手 再 抓 住 下 层 边 缘 左 
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移 到 头 怜 上 平台 , 左 转 后 再 
反 身 抓 住 梯 子 下 怜 松 手 , 抓 
住 下 层 平台 边缘 疏 上 平台 ， 
先 向 右 转 到 头 , 反 身 跳 下 由 
住 平台 边缘 , 沿 墙 矣 右 移 到 
头 疏 上 平台 得 到 石像 道具 。 
然后 再 返回 来 处 , 左 转 到 头 跳 上 对 面 的 梯子 , 疏 到 项 上 的 
通道 内 。 沿 通道 来 到 房间 内 ,到 房间 左前 方 , 抓 住 墙 壁 朴 到 
头 再 右 移 到 头 , 向 后 跳 上 后 斜坡 再 迅速 跳 上 前 面 的 平台 。 
走 到 平台 尽头 , 左 移 至 中 间 ,向 前 跳 踩 到 假 地 板 后 落 到 下 
面 的 平台 上 , 捡 起 弹药 后 , 跳 向 对 面 通道 内 的 斜坡 ,当下 滑 
快 到 底 时 跳 上 对 面 斜坡 ,再 跳 抓 住 对面 的 平台 怜 上 去 。 再 
疏 到 最 上 面 的 高 台 把 机 关 打 开 , 顺 出 口 回 到 刚才 打开 的 门 
前 ,进入 屋 中 。 捡 起 屋子 中 的 弹药 ,进入 右 方 的 通道 一 直 向 
上 人 疏 , 来 到 山洞 中 的 平台 上 
先 跳 上 对 面 斜坡 ,下 滑 , 跳 到 
对 面 斜坡 ,再 跳 上 前 面 斜 坡 ， 
再 跳 上 对 面 斜坡 ,再 跳 抓 住 
台 边 缘 息 上 石 台 。 疏 到 顶 
左 转 , 跳 上 对 面 的 平台 ,来 到 和 
一 间 有 开关 的 通道 ,进去 后 地 板 会 下 落 ， 你 会 顺 斜坡 滑 革 
到 一 间 有 刀 墙 的 房间 ,迅速 打开 对 面 的 开关 ,把 身后 的 门 
打开 ,再 立即 跑 过 刚 打 开 的 门 中 。 沿 路 躲 过 三 个 滚石 ,来 到 
上 层 平台 。 再 疏 上 梯 , 沿 梯子 来 到 房间 里 ,点 起 火把 到 房间 
的 右上 角 打 开机 关 , 干 掉 老 虎 , 疏 上 刚 打开 门 的 通道 内 。 不 
要 沿 梯子 向 下 ,转身 抓 住 通道 边缘 , 落 到 底部 会 比较 安全 。 
躲 过 两 个 轮子 后 进入 左上 方 的 门 内 来 到 那 房间 的 二 层 , 干 
掉 两 只 老虎 后 , 跳 到 左手 的 按钮 处 ,再 迅速 转身 连续 跳跃 
到 对 面 门 中 ( 门 有 时 限 ) 。 进 
入 大门 后 沿路 走 到 左右 摇摆 
的 机 关 前 , 抓 住 时 间 差 躲 过 
它们 。* 过 了 四 个 机 关 后 先 走 
到 左 方 开 关 处 , 按 动 开关 ,把 
通道 的 翻 板 打开 ,在 迅速 向 
右 跳 到 另 一 个 开关 处 按 下 开关 ,把 栅栏 打开 后 ,迅速 跑 过 
翻 板 冲 过 假 地 板 , 穿 过 栅栏 门 向 前 跑 到 头 跳 上 对 面 平台 得 
到 龙 封 ( 记 住 翻 板 和 门 是 有 时 间 的 要 快速 ) ,之 后 向 右 跳 到 
左上 方 的 平台 上 , 顺 着 高 台 , 捡 起 弹药 进入 通道 左 转 拉动 
机 关 ,干掉 三 只 蜘 蛛 , 在 从 左 方 的 通道 口 出 去 ,到 最 下 层 平 
台 后 ,再 跳 到 对 面 岩 浆 上 的 木板 上 , 跳 过 两 个 木板 后 左 转 ， 
跳 上 对 面 的 斜坡 ,连续 跳 过 
两 斜坡 后 , 跳 上 对 面 平台 
右 转 跳 上 对 面 的 高 台 上 到 高 
台 后 右 转 跳 上 前 面 的 小 平 “ 
台 , 再 向 前 跳 上 下 面 的 弹簧 ， 


弹 到 对 面 平台 处 ,迅速 后 退 
落下 , 抓 住 石 台 边 缘 躲 过 头 
上 的 滚石 。 之 后 跳 上 右上 方 
的 平台 ,向 后 跳 抓 住 石 台 , 租 
过 滚石 。 再 跳 到 右上 的 平台 
再 沿 右 方 的 大 斜坡 滑 下 ,会 
有 一 弹簧 把 你 弹 到 上 层 木 板 上 。 然 后 右 转 跳 到 对 面 的 木板 
上 得 到 石像 道具 。 然 后 再 跳 回 到 那些 有 和 斜坡 的 平台 上 , 连 
续 跳 过 几 个 平台 ,来 到 左上 方 的 通道 口 。 进 去 后 右 转 拉动 
大 石 打开 洞口 进去 打开 机 关 , 进 入 刚 打开 的 门 , 迅 速 沿 通 
道 跑 过 去 左 转 躲 过 滚石 回 到 来 时 地 方 。 先 干掉 下 面 的 两 只 
老虎 ,再 把 龙 印 放 到 机 关上 ;打开 左 方 的 门 * 沿 路 走 , 躲 滚 
动 的 轮子 来 到 一 间 有 水 的 房子 中 ,拉动 三 个 开关 后 ,打开 
一 扇 门 , 快 速 进门 ( 头 上 箱 
板 )。 疏 上 平台 ,再 跳 上 左面 
台 , 开 枪 杀 死 水 中 的 鱼 。 人 
水 打开 开关 把 放水 的 门 关 
上 , 右 转 直 游 到 上 方 出 口 , 上 
岸 疏 上 平台 得 到 药 箱 和 弹 
药 。 再 由 水 中 游 进 左下 方 的 水 路 中 ,到 门 前 , 先 到 右上 方 的 
通道 内 ,打开 机 关 捡 起 药 箱 , 进 入 刚 打开 的 水 门 ,进去 后 再 
打开 另 一 扇 门 ,迅速 出 去 再 拉动 放水 闸 前 的 机 关 , 会 把 你 
冲 回 原 处 , 浮 出 水 面 吸 足 气 , 进 入 刚 打 开 的 门 中 ,拉动 开关 
打开 项 上 的 翻 板 ,出 门 右 转 再 把 水 灌 满 游 到 项, 上岸 上岸 
后 来 到 另 一 水 池 , 杀 死 水 里 的 鱼 捡 起 水 底 和 平台 上 弹药 ， 
再 进 有 钉 板 的 房间 ,打动 开 
关 , 一 直 跑 到 左上 方 落 进 水 
里 ,被 水 冲 到 钥匙 前 ,得 到 铀 
是 和 药 箱 , 再 回 到 从 瀑布 落 
下 后 上 岸 的 地 方 用 钥匙 把 机 
栏 打开 ,顺水 道 一 直 向 右 游 ， 
进入 一 间 有 三 根 柱子 房间 ， 进去 后 门 会 关闭 , 杀 死 一 条 鱼 
后 ,把 中 间 柱 子 上 的 机 关 打 开 , 从 左 方 的 门 出 去 后 直行 到 
头 ,一 直 游 出 水 面 , 杀 死 水 中 的 鱼 。 
进入 山洞 后 ,沿路 杀 死 几 只 小 蜂 蛛 和 大 蜘蛛 。 来 到 洞 
的 深 处 时 , 疏 上 最 低 的 平台 , 左 转 跳 到 对 面 的 平台 上 ,再 转 
过 身 , 跳 到 上 层 平台 处 。 再 连续 跳 到 最 右 方 的 平台 上 ,干掉 
一 只 大 蜘蛛 。 再 跳 过 下 方 的 两 根 柱子 ,来 到 对 面 的 山洞 中 。 
进入 山洞 沿 山路 一 直 走 到 出 口 再 跳 到 对 面 平台 上 得 到 铀 
匙 ,之 后 跳 人 水 ,返回 有 大 房间 的 地 方 。 用 钥匙 把 右边 的 门 
打开 ,进去 后 疏 上 斜坡 躲 过 
滚石 ,得 到 弹药 ,再 左 转 , 走 
上 吊桥 干掉 老虎 和 老 应 ,来 
到 对 面 。 进 入 屋 中 干掉 老虎 站 
让 上 和 斜坡 反 身 跳 平 台 ,再 来 


到 左上 方 的 平台 ,进去 到 头 
疏 平 台 躲 过 轮子 , 跳 到 上 面 
平台 , 先 转身 走 到 斜坡 处 , 反 
身 抓 住 梯子 下 移 到 头 ,松手 
抓 住 下面 地 板 疏 上 来 ,得 到 
弹药 ,再 沿路 落 入 水 中 ,后 按 
原 路 返回 此 处 , 朴 上 对 面 的 房间 , 捡 起 尸体 前 的 药 箱 的 弹 
药 , 顺 吊桥 到 头 把 机 关 打 开 , (因为 轮子 再 桥 上 滚动 你 可 以 
跟 在 它 后 面 回 到 平台 上 有 轮子 的 屋子 ,也 可 以 落 入 水 中 按 
来 路 来 到 那里 )。 你 回 到 那里 后 ,这 回 往 有 弹簧 的 平台 上 
跳 ,你 会 被 连续 弹 到 最 上 层 , 最 后 抓 住 平台 怜 上 去 ,干掉 老 
应 , 跳 上 右上 方 平台 ,来 到 刚 打开 的 门 前 。 

进入 门 后 , 跳 上 右上 方 的 平台 ,再 通过 有 钉 板 的 地 方 
迅速 跳 上 前 方 的 平台 疏 上 
梯 ,向 上 疏 再 右 移 落 下 平台 
| 上 ,再 右 转 怜 上 通道 里 , 右 转 
快 跳 躲 过 钉 板 快 到 头 时 , 跳 
上 对 面 的 梯子 。 朴 上 平台 后 

| 右 转 ,沿路 走 到 机 关 前 打开 
机 关 。 再 进 打 开 的 门 中 ， 来 到 龙 象 前 , 左 转 跳 上 对 面 的 平 

台 ,再 跳 上 右前 的 平台 ,转身 再 跳 上 柱子 得 到 钥 胰 , 再 跳 到 
龙 像 身上 , 沿 龙 像 下 滑 到 底 , 当 滑 下 最 后 一 个 斜坡 时 ,应 跳 
上 对 面 平台 , 沿 台阶 跳 到 对 面 地 板 上 返回 原 处 ,用 钥匙 打 . 
开 翻 板 , 跳 过 翻 板 把 上 梯子 ， 
到 头 后 落 上 右边 的 平台 
身 跳 抓 住 对 面 的 梯子 ,向 上 
疏 来 到 另 一 有 龙 像 的 地 方 ,| 
连续 跳 过 两 个 平台 再 跳 上 和 斜 
坡 下 滑 时 立刻 跳 到 对 面 的 龙 
像 上 ,再 怜 上 梯子 到 曾 刀 处 反 身 跳 上 身后 的 斜坡 ,再 跳 上 
对 面 梯子 快 到 曾 刀 处 , 反 身 跳 妈 再 迅速 转身 抓 住 对 面 梯子 
向 上 人 疏 在 右 移 到 通道 口 过 关 。 


先 沿 山路 一 直 走 , 到 有 两 面 斜 坡 的 岩石 处 , 跳 上 左手 
的 斜面 反 身 跳 上 对 面 的 斜坡 ,再 跳 抓 住 前 面 的 平台 , 上 去 
后 拉动 开关 ,向 右 走 落下 斜坡 再 跳 上 对 面 斜坡 落 到 前 面 的 
空地 上 干掉 两 名 敌人 ,再 跳 到 绿色 的 平台 上 得 到 神秘 牌 
子 -再 干掉 敌人 ,上 上 刚 打开 的 房间 中 ,得 到 药 箱 弹药 和 各 
密 牌 子 ,再 下 来 干掉 下 面 敌 
人 。 再 疏 屋 顶 得 到 石像 道具 。 
然后 下 来 到 地 面 的 右 方 , 反 
。 身 抓 住 边 缘 ,看 到 下 面 的 颖 
和 隙 ,松手 抓 住 下 面 的 岩石 边 
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国 缘 , 疏 进 左 转 打开 机 关 , 再 跳 
到 已 打开 的 栅栏 处 ,通过 栅 
栏 跳 到 对 面 的 岩石 上 到 头 。 
再 向 左 跳 上 高 台 , 跳 到 对 面 
平台 上 ,然后 沿 台阶 跳 过 斜 
坡 再 左 转 到 下 面 平台 ,再 左 
转 跳 到 前 方 的 岩石 上 。 再 右 转 跳 上 对 面 平台 上 人 疏 上 最 高 处 
向 右 转 跳 上 中 间 岩 石 ,干掉 两 个 空中 的 敌人 后 向 左 转 就 到 
对 面 的 大 门 前 , 捡 起 弹药 , 放 好 两 个 牌子 把 门 打开 。 

进入 门 后 干掉 一 个 敌人 , 先 右 转 跳 进 树 后 的 洞 中 , 沿 
路 走 ,到 头 得 到 石像 道具 。 之 后 按 原 路 返回 桥 上 ,这 回 聆 上 
右边 的 滚石 处 ,到 滚石 前 先 转身 背 对 滚石 ,后 空翻 跳 过 滚 
石 , 沿 斜坡 下 滑 ,这 时 滚石 会 滚 下 , 当 你 落 到 平台 时 再 迅速 
后 空翻 躲 过 这 块 滚石 ,再 迅速 向 前 跳 回 前 面 的 平台 躲 过 身 
后 的 滚石 。 再 转身 跳 上 对 面 的 山道 , 走 到 一 半 处 , 右 转 跳 上 
对 面 有 滑 索 的 岩石 上 。 抓 住 滑 索 滑 到 桥 上 方 落 到 桥 上 。 顺 
着 来 到 一 间 大 屋 , 杀 死 复活 的 石像 ,打开 开关 ,再 解决 掉 另 
两 个 石像 ,再 来 到 有 滑 索 的 房间 , 抓 住 滑 索 ,滑动 对 面 的 梯 
子 前 抓 住 梯子 疏 到 最 上 右 移 ,到 最 上 方 的 洞 中 , 走 到 洞口 
处 , 反 身 抓 住 边缘 沿 裂缝 右 移 到 头 ， 落 到 下 面 的 予 台 上 ， 再 
疏 上 绿色 平台 , 怜 上 屋顶 , 跳 
过 屋顶 斜坡 ,来 到 原来 躲 滚 
石 的 地 方 , 再 按 上 次 的 方法 
跳 到 对 面 岩石 上 怜 住 绳 索 滑 
到 刚 打开 的 门 里 , 先 左 转 , 下 
到 底部 , 躲 过 三 个 闸 刀 ,再 进 
水 池 中 的 通道 ,沿路 到 头 ， 打开 机 关 会 把 来 时 的 通道 上 面 
的 门 打开 ,再 返回 水 池 , 上 岸 打开 机 关 把 闸 刀 关 上 ,迅速 返 
回来 时 的 地 方 。 再 向 右 方 平台 跳 过 去 ,干掉 空中 的 石像 , 推 
动 巨 石 对 准 上 面 的 平台 , 怜 上 巨石 再 疏 上 平台 ,打开 机 关 


得 到 弹药 ,然后 再 返回 底层 。 再 下 到 深 坑 中 的 平台 上 把 通 


道里 的 机 关 打开 ,打开 那 边 岩浆 的 翻 板 ,再 返回 上 面 , 先 跳 
进 岩浆 翻 板 内 ,得 到 石 道具 再 回来 ,把 巨石 推 到 紧 靠 两 层 
通道 的 对 边 。 怜 上 巨石 跳 到 斜 对 面 二 层 的 通道 中 ,沿路 来 
到 另 一 口 , 跳 抓 住 对 面 岩 石 缝 ,向 右 移 疏 上 去 打开 机 关 ,再 
转身 跳 回 平 台 进 入 刚 打 开 的 栅栏 。 再 通过 方 口 中 的 斜坡 落 
和 人 下面 的 栅栏 内 ,打开 机 关 把 栅栏 打开 ,干掉 四 个 敌人 。 再 
跳 过 对 面 干掉 三 个 复活 的 石像 ,打开 二 个 机 关 ,分 别 把 栅 
栏 和 上 层 的 大 门 打开 。 先 进入 打开 的 栅栏 内 ,沿路 走 干掉 
敌人 ,到 


后 进 另 一 个 门 中 。 先 私 上 梯 

再 转身 跳 , 抓 住 身后 的 梯子 

向 上 疏 , 再 往 左 移 到 头 ,然后 

反 身 跳 抓 身后 的 梯子 忠 到 
项, 再 连续 跳 , 回 到 平台 ， 
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拉动 机 关 把 门 打开 。 再 干掉 门 前 的 二 个 石像 , 然 


| 


先 捡 起 药 箱 和 弹药 。 进 全 帮 


和信 门 中 干掉 石像 ,打开 右边 
门 后 的 机 关 ,再 干掉 两 个 石 
像 进入 刚 打开 的 门 中 。 来 到 
大 门 前 杀 死 所 有 的 人 ,得 到 | 
秘密 牌子 ,打开 大 门 。 ， 

进入 大 门 后 跳 下 台子 ， 你 会 看 到 敌人 的 头领 变 成 认 
龙 ,现在 开始 最 后 的 一 战 了 ,要 不 停 跳 牙 躲 闪 魔 龙 的 火焰 ， 
一 旦 身上 起 火 可 以 跳 和 水 中 灭火 ,把 魔 龙 打 晕 后 立刻 把 它 
腹部 的 西安 已 首 拔 出 来 ,这 时 魔 龙 就 会 化 为 白骨 , 门 也 打 
开 了 ,你 要 立刻 从 通道 逃 出 长 城 。 


至 此 你 已 得 到 了 蕊 首 ， 
回 到 家 中 正在 观看 这 把 已 首 
时 ,敌人 还 是 不 死心 要 夺回 
已 首 ,来 到 你 的 家 中 ,这 里 你 
只 要 先 打 开 床 边 的 门 ,进去 
后 怜 上 里 面 的 平台 , 先 在 左 
上 角 得 到 双 管 猎枪 和 一 些 子弹 ,然后 用 最 快速 度 把 所 有 能 
拿 的 东西 都 拿 走 ( 药 箱 、 猎 枪 子 弹 和 火把 ) ,这 时 敌人 会 冲 
进 窗户 攻击 你 。 你 应 迅速 装 好 武器 把 冲 过 来 的 敌人 消灭 
掉 ,来 到 房间 中 做 好 应 战 的 准备 ,这 时 就 会 出 现 几 名 敌人 
向 你 夹击 过 来 ,你 应 迅速 做 出 反应 将 其 迅速 解决 ,然后 右 
转 来 到 大 屋 中 的 楼 梯 前 ,干掉 楼 梯 下 的 枪手 ,然后 向 前 走 ， 
出 门 来 到 花园 处 ,你 应 小 心 这 里 有 很 多 的 狗 和 敌人 ,利用 
你 的 机 智和 勇敢 去 消灭 掉 这 些 敌人 ,最 后 敌人 的 BOSS ,一 
名 手持 双 枪 的 大 汉 疯 狂 的 向 你 进攻 , 当 你 把 他 解决 掉 以 
后 ,这 里 的 一 切 也 恢复 的 象 原来 一 样 。 

至 此 你 已 经 完成 了 整个 游戏 ,结束 了 这 次 的 冒险 。 如 
果 玩 家 余 性 未 减 的 话 , 也 可 以 从 新 再 玩 一 遍 , 当 游戏 END 
画面 结束 时 请 不 要 选用 LOAD 项 ,选择 NEW GAME 你 会 
发 现在 你 从 新 玩 的 时 候 你 是 拥有 所 有 武器 的 ,而 且 没有 子 
弹 限 制 。 但 是 这 个 游戏 的 难度 也 相应 的 增加 ,难道 你 不 想 
向 这 个 新 的 难度 挑战 吗 ? 


,政和 人 ? 同伴 ? 新 用 弗 有 号 场 几 


还 记得 那 一 击 必 杀 的 紧迫 感 吗 ? 
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